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प्राक्कथनम्‌ 


१" वैदिक नि विज्ञानस्य दुविज्ञेयत्वं श्रौतयज्ञानां चाप्रचार 
एव स्तः, तत्रापि वेदविषयिक्यो यज्ञविषयिक्यो महत्यो श्रान्त्यो 
मतभेदाश्च पौरस्त्येषु पाञ्चात्येषु (यथा तिलककाणेकीथमैक्समूल रा- 
दिषु) विद्वत्सु विच्यन्ते, इदानीं वेदिकव।ङ्मयस्यामध्ययनमतिविरल- 
मस्ति, तत्रापि श्रौतसूत्राणां पठनपाठनस्य तु सवंथा ह्यभावो वतते । 
ईददयामवस्थायां मया प्रथमवारे अस्य विषयस्यानुसंधानं संसाधितम्‌, 
तत्र॒ कादिचत्‌ ब्रूटयो भवित शक्याः, तस्माद्िद्रांसस्तास्तरुटीमंषयि- 
ष्यन्ति, इति मे विवासः । | 


` सवषां श्रौतसूव्राणां मूलं वेदश्रृतिरेवास्ति, तदनुसारेण ग्रापस्तम्ब-. 
श्रौतसूत्रस्य मूलं कृष्णयजुवेदीया तैत्तिरीयशाखा, तथा च कात्यायन- 
श्रौ तसूत्रस्य मूलं जुक्लयजुवंदीया वाजसनेयिसंहिता चास्ति । तत्र 
षट्‌षु वेदाङ्गेषु कल्पाख्यमङ्गं प्रधानं स्थानं लभते । कल्पास्तु यज्ञ- 
विद्याया भ्रनिवार्याणि अ्रङ्खानि सन्ति, तदुक्तं कुमारिलभट्टेन-- 
वेदारतेऽपि कुवन्ति कल्पैः कर्माणि याज्ञिकाः । 
न तु कल्पविना केचिन्मन्त्रत्राह्मणमात्रकम्‌ ॥ 


श्रूतेरिव कत्पसूत्राणामपि मही प्रतिष्ठाऽऽसीत्‌--कल्पसूत्रकारा 
प्रपि ऋषिवत्‌ स्मयेन्ते च-- 
न तावदनुषिः कदिचत्‌ स्मयेते कल्पसू्रकृत्‌ । 
कत्त त्वं यच्षीणां तु तत्सर्वं मन्तरकृत्समम्‌ ॥ 
(तन्त्र वातिके १।२।१०) 





कत्पसूत्राणामपि वहवो विभागा भवन्ति, यथा श्रौतसूत्रम्‌ 
गृह्यसूत्रम्‌, धमसुत्रम्‌, पितृमेधमूत्रम्‌, शुल्वसूत्रम्‌ इत्यादीनि। तत्र 
श्रौतसूत्र कल्पस्य प्रधानो विभागः। शरौतसूतरेषु अ्रादशेदुणेमासामभ्या- 
मदवमेधपयन्तं सवेषां यज्ञानां विवेचनं क्रियते । अस्मिन्‌ रोधम्रन्थे 
कात्यायनापस्तम्बश्रौतसूत्रयोस्तुलनात्मकमध्ययनं कृतम्‌ । भ्रत्राध्ययने 
तयोरुभयोः श्रौतसूत्रयोः क्रमयोः सू्रशे्योः, भाषायाः विधानाना- 
` . मन्येषां कथनानां च पदे पदे तुलना कृता । केचन विषयाः कात्यायन- 


( आ ) 


शौतसूत्रे नोपलभ्यन्ते ते ्रापस्तम्बेन विस्तरेण कथिताः, यथा प्रवराः, 
हौत्रकल्पः, सावित्रा्याः चयनयन्ञाः, सवाञ्चेति, एते कात्यायनेन 
नोक्ताः, एवं केचन विषया श्रापस्तम्बश्रौतसूत्रे नोपलभ्यन्ते, यथा 
मित्रविन्देष्टिः, पितृमेधश्च । एवं यत्र तत्रोभयोरश्चरौतसूत्रयोरन्तरमस्ति, 
उभयोः श्रौतसूत्रयोविषयवणेनस्य क्रमे, सूत्ररचना्यां, भाषायामपि 
महदन्तरं परिलक्ष्यते, एवं सत्यपि उभयोः श्रौतसूत्रयोस्साम्याधिक्यं 
हि प्राधान्येन वतेते। श्रस्य सवेस्य विषयस्य तुलनां कुवंता मयेदम- 
ध्ययनं कृतम्‌ | 


ग्रन्थेऽस्मिन्‌ सवेत्र मया भारतीयद्ष्टिगु हीता सत्यसरणिश््व 

समारत, तथ्यानां प्रकटीकरणं व्याख्यानं च सवेत्रानया रष्टूयव 
सम्पादिते । प्चात्यानामन्येषा वा विदुषामालोचनमत्र सत्यस्याग्रहाय 
सत्यविद्यायाः प्रसारायव कृतं नान्यया ब्ुदच्या तदद्रष्टव्यम्‌ । यथा- 
सम्भवमनत्र ्रन्थे व्यथेकल्पनानामभावोे हि प्रेक्षितव्यः, भ्रत्र सर्वाणि 
तथ्यानि प्रमाणेरेव पृष्टीक्रियन्ते वितायन्ते च । वेदस्य व्याख्याने 
एेतिद्ये च सवेत्र मया इतिहासपुराणानां चाधुनिकसत्यानुसन्धानेत्सह 
सहाय्यं गृहीतम्‌ । वेदानामुपव हणमिहासपुराणाभ्यामेव सम्यग्रीत्या 
भवति- 

इतिहासपुराणम्यां वेदं समुपब्रह्येत्‌ ! 

विभेत्यत्पश्रृताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 

यो विद्याच्चतुरो वेदान्‌ साद्खोपनिषदो द्विजः | 

पुराणं चेष्न संविद्यान्न स स्याद्‌ विचक्षणः ॥ 


कात्यायनापस्तम्बश्रौतसूत्रयोस्तुलनात्मकाध्ययनस्य व्याजेन सवे- 
षामाषेग्रन्थानां सहाय्येन चात्र सवषां यज्ञानां क्रतुनाभैतिद्योल्लेख- 
पूवकं च विस्तरेण प्रतिपादनं वणेनं च स्तः । ग्रन्थोऽयं यज्ञविद्याया 
प्राकर इव कोश॒ इव भविष्यति । श्रीमद्भिः काणेमहोदयस्तु स्वस्मिन्‌ 
'धमेशास्त्रस्येतिहासः' नाम्नि. म्रन्थे श्रौतयनज्ञानां सारेणेव वणेनं कृतम्‌, 
किन्त्वत्र सवं विषया (यज्ञाः) विस्तरेणाभिहिताः) तथापि विषया- 
स्यागाधतां गाम्भीर्यं च ष्ट्वा श्रात्मनश््चाल्पज्ञतां विचार्याहि दोषानां 
कृते क्षमाप्रार्थी- 


मन्दः कवियशःप्रार्थी गमिष्यास्युपहास्यताम्‌ । 
्रशुलम्ये फले लोभादुद्बाहुरिव वामनः ॥ (रषु° १।३) 


( इ 


तथापि सत्यप्रिया विद्वांसो हि सत्यस्यासत्यस्य, मम श्रमस्यच 
निणतारः। 


प्रत्यध्यायं वंशिष्टयं विषयसु चनं च 

१. (कात्यायनापस्तम्बचरणयोमृलम्‌' इत्यभिषे ्रध्याये सारेणेव 
श्रतेरतिह्यमूलकं विवेचनं कृतम्‌ । श्रत "ऋषय एव मन्त्राणां कर्तार" 
इति मतमेव प्रमाणेड टीकृतस्‌ । भ्रस्मिन्नेव श्रध्याये पूराणानुसारेण 
वेदबग्यासानां परम्परा निर्दिष्टा, भ्रत्र॒ प्रसङ्गे तेत्तिरीयवाजसनेय- 
चरणयोरमृलं पारारयेव्यासात्प्राग्देवयुगे वेवस्वतमनोः कालाप्पूर्व 
निश्चितम्‌, तंत्तिरीयचरणस्य मूलं-भृगूरथर्वा वा ऋषिरासीदितिच 
तथ्यं साधितम्‌ । एवं .च वाजसनेयचरणस्य मूलं विवस्वानादित्यः 
(कश्यपादित्योः पुत्रः) कृतयुगे बभुव । तेन विवस्वता कृते युगे श्रादि- 
त्यचरणं प्रवतितम्‌, तस्य परम्परायामेव वाजसनेयो याज्ञवल्क्यो 
बभूव । सवं एष विषयोऽत्रेव विशदीकृतः । "एते उभे चरणे एव कात्या- 
यनापस्तम्बचरणयोमंले स्तः' इति च प्रतिपादितम्‌ । तथा चास्मि- 
न्नेवाध्याये "वाजसनेयचरणस्यापस्तम्बकाले (प्रक्पाणिनिकाले) भरयसी 
प्रतिष्ठा महिमा चास्ताम्‌' इति च संसाधितम्‌ । ्रत्र प्रसङ्गे डा° 
वासुदेवशरणाग्रवालमहोदयानां रामक मतमालोचनापुवकं खण्डितम्‌ । 
उभयोह्चरणयोम्‌ लं मौलिकया भारतीतद्ष्ट्या प्रथमवारे संशोधितम्‌ । 


२. द्वितीयेऽध्याये सवेप्रथमं कल्पविद्यायाः प्राचीनता सूचिता । 
पारिनिकालेऽपि कल्पानां भेदद्वयी प्रसिद्धा श्रासीदिति विषयोऽत्रेव 
विशदीकृतः । प्रसङ्गेन अत्रैव पाराशर्यस्य शौनकस्य परिनेश्च कालाः 
प्रमाणेनिश्चीयन्ते, एतत्सहाय्येनेव सूत्रकाराणामैतिहासिकः क्रमो 
विनि्दिष्टः। पलवेशम्पायनश्ाम्ब्रयास्कादयोऽपि कलत्पसूत्रकारा श्रभूव- 
न्निति चेतिह्यमतरैव साकल्येन साफव्येन च प्रकटीक्रतम्‌ । 


` ततोऽस्मिन्नध्याये कात्यायनापस्तम्बयोरितिवृत्तं विवृत्तव्‌, तयो- 
रभययोर्वाङ्मियस्य विशद वणेनमत्र॑व द्रष्टव्यम्‌ । वाजसनेयप्रातिशा- 
ख्यस्य प्रणेतुः श्रौतसूत्रस्य च कत्त ख्व कार््ंकत्वमत्रैव प्रतिपादितम्‌ । 
प्रापस्तम्बकल्पस्य एक एव आपस्तम्बाचायंः प्रणेतेति च मतं प्रमाणै- 
र॑ दीकृतम्‌ । उभयोश्श्रौतसूत्रयोः जेमिनिमीमांसासूतरैस्सह सधमता 
चात्रैव निदशेनमात्रेण प्रकटीकृता । अत्रैव-आपस्तम्बश्रौतसु्स्य भार- 


(६) 


दाजकश्नौतसूत्रेणः सह साम्याधिक्यं च संसूचित । श्रापस्तम्बश्चौतसूत्रो- 
ल्लिखितस्य वाङ्मयस्यात्रेव सूची निबद्धा । श्रापस्तम्बसम्प्रदायस्यः 
वाजसनेय्षम्प्रदायेन सह प्रतिटन्टिता चात्र प्रकदीकरता । भ्र्वापस्त- 
म्बस्य जन्मस्थानं सास्वजनपदेषु यमुनातटे निरिचतं क्रियते । 


३. तृतीयेऽध्याये उभयोश्श्रौतसूत्रयो्भषिभेदसाम्यादीनां च विवे- 
चमे लभ्येत ¦ श्रतैव सारेण श्नौतकालिकीभाषाया भेदाः (दवीवःक्‌, 
मानुषीवाक्‌, भ्रासुरीवाक्‌, म्लेच्छवाक्‌ अ्रपश्रष्टभाषा च) निरूपिताः । 
ततः काव्यायनापस्तम्बयोः पृथक्‌ पृथग्‌ भाषावंशिष्टयमूदाहरणेः 
संसूचितस्‌। ततो निदशंनमात्रेण मन्वषूदाहरणेषु-गाथाश्लोकेषु च 
पाठस्य भेदः साम्यं च प्रदरिते। 


४. चतुर्थेऽध्याये उभयो राचायेयोयंज्ञपरिभाषाणां विशदा तुलना- 
कृता, श्रत्रेव मन्वादीनां लक्षणम्‌ स्वरोच्चारणविधिः, पुराकत्पादीनां 
लक्षणं चाभिहतम्‌ । भ्रत्रैव एेतिह्यसमचरणेन मौलिकरष्ट्या काल्या- 
यनजेमिनिसूत्रपुरस्सरं दीघंसत्रसम्बन्धिनी मीमांसा विवृत्ता) एवं 
चात्रैव एेतिहासिप्रमाणेरेव रथकारस्य वेदिककाले स्थित्तिः स्पष्टी- 
कृत!{। एवं चान्यानि यज्ञसस्बन्धीनि पदानि चातिविस्तरेण व्याख्या- 
तानि ततो हौत्रकल्पः सारणं वोपस्थापितः। 


५. पञ्चमेऽध्याये एता अष्टो यज्ञसस्था विस्तरेण निरूपिताः- 
दशेपुणेमासौ, श्रग््याघेयसम्‌, पुनराधेयम्‌, श्रर्नयुपस्थानम्‌, श्रग्निहोतम्‌, 
चातुर्मास्यानि (वेश्वदेवपवे, वरुणप्रघासः, साकमेधः, शुनासीरीयं च) 
निरूदपदुवन्धल्च । भ्रत्रैव दशष्टिप्रकरणे पिण्डपितृयज्ञः, दाक्षायणयज्ञः, 
आग्रयणयनज्ञश्च उभयोः कल्पयोः विधानानां तुलनां कुवेता मया विस्त- 
रेण प्रतिपादिताः । पिण्डपितृप्रकरणें पितृपुजायार्चं तिह्यमूलकं विवेचनं 
कृतम्‌, दाक्षायणयज्ञस्य परम्परा चे गतपथप्रामाण्येन निर्दिष्टा, होलिः 
कोत्सवक्चाग्रयणस्य प्रतिरूपमेवेति साधितम्‌ । यज्ञानां प्रकृतिदशंपण- 
मासौ इति कृत्वा तयोविस्तरेणाच्र प्रतिपादनम्‌ । सौकर्यं मया सवेत्र 
विषयव्णने क।(व्यायनीयः क्रमः परिगृहीत इति च ज्ञेयम्‌ । 


अग्न्याधेयप्रकरणे अग््याघेयकानादिविधानास्यनूुविघीय पञ्चाक्ष- 
चतस्येतिद्यमूलकसमीक्षणं कृतम्‌, अत्र प्रथमवारे. श्रनेकानि नवीनानि 


तथ्यानि भ्रकटितानि। 


( इ ) 


ततो अग्निहोत्रस्य महिमां वणेयता श्रुतिप्रमाणेः प्रवासेऽपि भ्रग्नि- 
होत्रकमणो यादशी श्रावेश्यकता पुराकाले श्रासीदिति च संसाधितम्‌। 
अत्रैव शतपथजेमिनीयत्राह्मणयोः प्रमाणैरहोमद्रव्याणि चाम्नातानि, 
तथा चात्रैव पुराणोक्ताङ्चतुदश् ग्रोषध्यः कथिताः! श्रत्रैव, अ्राषप्रमा- 
णहोमकालमांमीसा प्रक्ष णीया । | | 


चातुमस्थानि प्रायेण कृषकाणामातेवानीज्यानि, ते पवेसु पजेन्य- ` 
वरुणादीन्‌ यजन्ति स्म, इत्येवं विधानेरुप्वणितम्‌ । 


विदोक्तं पशुबन्धकमं कथं ब्राह्मणकल्पेषु पञ्युवधकमण्येव परिव- 
तितम्‌" इत्येतिह्य  निरूढ्पद्ुबन्धप्रकरणस्यारम्मभे प्रतिपादितम्‌ । ततो- 
तत्रैव उभयोर््रौतस्‌ त्रानुसारि पद्युयज्ञवणेनं व्याख्यातम्‌ । 


६. ततः षष्ठेऽध्याये चातिविस्तरेण सोमयागः प्रतिपा्न्ते । 
ततोऽत्र सवेप्रथमं सोमः कः पदाथेः,* “सोमस्य मूलोःधवस्थानानि',. 
'सोमसंग्रहे श्येनपक्षिणां सहाय्यम्‌" इच्येते विषयाः पूर्वं मीमांसिताः। 
ततो निदानसूत्रादीनां प्रामाण्ये: शाण्डिल्यादीनामायणिां वचनेदचाग्नि- 
ष्टोमस्य प्राथम्यं संसाधितम्‌ । ततः सवनत्रयात्मको ज्योतिष्टोमो 
विस्तरेण उभयोश्श्रौतयू व्रयोस्तुलनां विदधता मया भ्रभिहितम्‌ । ततो 
यथासंभवसमुभयकल्पानुसारेण द्रादशाहयज्ञः, गवामयनम्‌, श्रा० कल्पे 
उत्सगिणामयनम्‌, वाजपेयम्‌, सौत्रामणीयागारच मीमांसिताः । श्रवा- 
तेकानि तथ्यानि प्रथमवारे हयुद्धाटितानि, यथा मन्त्रेषु “वेनाख्यो' 
ग्रहः (शुक्रः) प्रांग्लभाषायाः (लेटिनभाषायाः) वेनस्‌ (जला). 
एवास्ति । गवामयने लौकिकनरत्यं लौकिकगीतं मैथुने च प्रयुञ्जाना 
यजमानास्त यज्ञं सम्पादयन्ति स्म, 'स यज्ञो लौकिक ्राम्यं कृत्यमे- 
वासीत्‌" इति चात्र प्रकटितम्‌ । 


वजपेयप्रकरणे 'वाज' इति सोमस्यान्तस्य वा बलकरस्य संज्ञा 
इति संसाध्य वाजपेयस्येतिह्य विवृत्य तस्य विधानं विहितम्‌ । सौता- 
मणीप्रकरणे सुरापानविधानस्यालोचनां कुवंताः मया सूत्रप्रमाणेन 
शौण्डिकानां सुरानिर्माणविधिस्ततो यज्ञविधानं कथितम्‌ । अयं सौवा- 
मणीयागो राज्यच्यूतस्य राज्ञः कृते विष्ित श्रासीदिति च प्रमाणेरनु- 
कथितम्‌ । 


(ऊ) 


७. सप्तमेऽध्याये कात्यायनापस्तम्बसूत्रस्सह ताण्डयत्राह्मणस्य 
तुलनात्मकं पाठमुपस्थापयन्‌ एकाहानामहीनानां सत्राणां च क्रतूनां 
कात्स्येन च परिगणनं कृतम्‌ । श्रत्र पाठत्रयेण तेषां मूलेक्यं च प्रसि- 
ध्यति ग्रत्रेव चतुरण्णां त्रात्यक्रतूनामैतिह्यमूलके विवरणमुपस्थाप्य 
त्रात्यपदस्यैतिह्यमृग्वेदाथवं वेदमहाभाष्यप्रमणेरनुसाधितम्‌ । ततः श्ये- 
 नादीनामभिचरणात्मकक्रतूनां मरुत्स्तोम।दीनां च गणयज्ञानां परिगण- 
नमवलोकनीयम्‌ । ततो ज्योतिर्गोरायूरित्यादीनां बहूनामहीनानां वेनं 
विदधता मया श्रापस्तम्बोक्ता एकादश बृहस्पत्यादयः सवाहयोक्ताः । 
ततः कल्पानुसारि दीघंसत्राणां विधान विहितम्‌ । 


८. श्रग्निचयनाख्ये श्रष्टमेऽध्याये भ्रस्यातियन्ञस्य महिमामुपवण्य, 
समानवानां पञ्चप्लुनामूपाकरणादिकविधानमनुविधीय, सविशेष- 
मुखासंभरणमुक््वा, यज्ञदीक्षां चाभिधायास्य क्रतोवं दिमानकषेणादीनि 
च निरूप्य पञ्चचितीनां विधानं विहितम्‌ । 


 श्रन्नेव मैत्रायणीसंहिताप्रमाणेन खगलयादीनासूपकरणानां परि- 
गणनं कृतम्‌ । ततस्तत्तिरीयाणा मास्तम्बोक्ताः सावित्राद्याक्चवयनयज्ञाः 
कथिताः । सावित्रचयनं तु सौरमण्डलस्य प्रक्रियामनुकरोति इति तथ्यं 
चात्रैव प्रकटीकृतम्‌ । ततः काम्येष्टीनां संकलनं द्रष्टव्यम्‌ । 


९६. नवमेऽध्याये चैतानि प्रकरणानि कथितानि (१) राजसुययज्ञः 
(२) अङवमेधः (३) पुरुषमेधः (४) सवमेधः (५) पितृमेधः (६) प्राय- 
रिचत्तानि (७) प्रवग्येर्च । तत्र राजसूय प्रकरणे राजसूययज्ञस्येतिह्य- 
मनुसंघाय, अ्रश्वमेघस्य मृलमयमेव राजसूय एवेति साधितम्‌ । ततो 
` राजसूयस्य विधानं सारेण विहितम्‌ । 


अङवमेधप्रकरणे उभयसूत्रसहाय्येनास्य यज्ञस्य महिमामनुगीय 
तस्य मूलं चाभिहितम्‌ | डा० सत्यघकाशस्य महति मते ग्रह्वमेधो 
ब्रह्माण्डस्य सृष्टिपरक्रियामनुवदत्ति इत्येवं च ऋर्वेदमन्त्रप्रमाणेरेव 
संसादितम्‌ । ततः कात्यायनापम्तम्बश्रौतसूत्े चानुभृत्य विस्तरेण 
यज्ञस्य विधानं विदधता यत्र तत्र सया भ्रनेकानि नवीनानि सत्यानि 
च तथ्यानि उद्घाटितानि, यथा पुराकाले वेश्याः शूद्राश्चापि युद्ध 
 सेनिकाः भवन्ति स्म, अ्रदवस्य महिषीकन्तुकं शिदनस्पशंनकृत्यमपि 
विचित्रविधानं द्रष्टव्यम्‌ । ततः पुरुषमेधसवेमेधावपि चात्रभिहितौ | 


(ए) 


ततोऽत्रेव पितूमेधप्रकरणे पित्रुथमाग्िस्वधापितृराज्यसृतियमदुतादीनां 
पदानां व्याद्यानमविधाय श्रार्याणामसुराणां चौध्वंदंहिकसंस्कारविधि- 
भेदानुल्लिख्य शम्बः "कम्बः इति च पदद्रयी स्पष्टीकृता । तानि 
रशम्बादीनि प्रसुराणां श्मशानान्यासन्‌, एवं च देवकुलस्य सङ्केतोऽपि 
प्रत्र द्रष्टव्यः| ततः कात्यायनविधानेन पितृमेध उक्तः । श्रापस्तम्ब- 
श्रौतसूत्र तु पितूमेधप्रकरणं नास्ति। तच्चात्र सुचितम्‌। 


यद्यप्युभयोहश्रौतसूत्रयोरूभाम्यामा चाय्या प्रायरिचत्तानि 
विस्तरेण प्रोक्तानि, मया तु ग्रन्थविस्तरभिया तेषां प्रायशिचत्तानां 
सूचनीमावमेवोत्लिखितम्‌, तयोस्तुलनयेव तयोः साम्यं च स्पष्टी- 
भवतः । इतोऽगरे सारेण कल्पानुसारि प्रवग्यविधानं चानुक्रान्तम्‌ । 


१०. सास्कृतिकाध्ययनास्ये दशमे महव्यध्याये उभयोदश्चौतसूत्रयो- 
स्सास्कतिकसामश्री सारेणेव सद्धुलिता । तत्र सवं प्रथमं सरस्वतीदष- 
हतीकुरक्षेत्रकुरूपाञ्चालयमूनाकारपचवसाल्वगान्धारिकलि ङ्घमगधपा- 
रस्करसौवी रनमिषवनास्यानि भौगोलिकपदानि स्पष्टीकृतानि । मन्त्रेषु 
सूत्रेषु धर्मशास्त्रेषु च सरस्वतीदषदत्योयेन्माहात्म्यं प्रगीतं तच्चात्र 
सारेण विवृत्तम्‌ । श्रत्रैव साल्वानां षडवयवाक्च सङ्केतिता: । "गन्धार" 
इत्येवं गान्धारस्य प्राचीनमभिधानमासीदिति च संसाधितम्‌ । पुराण- 
प्रामाण्ये राधुनिकप्रामाण्यैश्च नैमिषवनस्य महिमा स्थितिश्च निरिचते । 
अस्य शोधप्रबन्धस्य चास्मिन्नेवाध्याये उभयोहश्रौतसूत्रयोस्सामग्रीमनु- 
सृत्य चातुवण्यम्‌, चातुराश्रम्यम्‌, राजवरणम्‌, सभा, समितिः, विदथः, 
परिषद्‌, द्वादशरल्निनः (राजकर्तारः), दूतः, चरः, मिधितवर्णाीः, 
वीणागाथी, नापितः, श्रायोगवः, ब्रात्याः, श्रानुजावःरः, आतृव्यः, 
गोघातः, इत्यादीनां विषयाणां सूवपुरस्सरमैतिह्यमुलकं विवेचनं 
कृतम्‌ । मन्वकालिकी सामाजिकी (वणेग्यवस्था, राजवरणम्‌) स्थितिः 
कथं सूत्रकाले परिवतिता अस्य चिच्रमत्रोपस्थापितम्‌ । मन्त्रेषु निषि- 
दधानि गोघात्मांसभक्षणयुरापानदूतविधानानि सूत्रेषु धा्मिककृत्यानि 
अभूवन्‌ इति चात्रैवोपवणितानि । ततः सूत्रेषुल्लिखितानां वस्वाल- 
्कारवाहनपश्युवनस्पतिवाणिज्य वाङ्मयादीनां सारग्राहिविकरणमकत्रोप- 
स्थापितम्‌ । | 


ततः परि शिष्टेषु केचन विषयाः सङ्खलिताः । ते चा₹वेरयका यज्ञ- 
विज्ञाने भवेयुरिति कृत्वाऽत्र तेषां सङ्कलनं कृतम्‌ । 


(ए) 


तेत्र प्रथमे परिशिष्टे यज्ञेषु कालविज्ञानस्य महत्वम्‌, काष्ठा- 
निमेषादीनां च मानानि कथयित्वा सदैवतानि नक्षत्राणि, तिथयः 
मासाः ऋतवः श्रयनम्‌ पञ्चसंवत्सरार्चोक्ताः । 
` द्वितये परिशिष्टे--्नग्निविष्णुवरुणेनद्रादीनां यज्ञियदेवानां परि- 
गणनं कृतम्‌ | 
तृतीये परिशिष्टे--यज्ञप्रयुक्तानां मानानां सूचनी द्रष्टव्या | 
चतुथं परिशिष्टे-अष्टाविशतीनां बेदव्यासानां नामान्थमिहितानि । 
पञ्चमे परिशिष्टे--प्रवराणाभेतिद्यभूलकं विवेचनं कृतम्‌ । 


२३१-२-१९६१. विदुषां वशंवदः 
कृवरलाल जन 


ष्कः । वयय 
` ७ । 


लघुसडमकेताः 


नाम 


ग्रष्टाध्यायी 

ग्रथवेवेदः 
श्रापस्तम्बश्रौतसूचम्‌ 
 आपस्तम्बगृह्यसुत्रम्‌ 
ग्रापस्तस्बधमेसूत्रम्‌ 
श्रापस्तम्बगृद्यमन््रपाठः 
आश्वलायन गृह्यसूत्रम्‌ 
ग्राङ्वलायनश्रौतसुत्रम्‌ 
उभयोः कल्पयः 


उत्तररामचरितम्‌ 
एेतरेयब्राह्मणम्‌ 
ऋग्वेदः 
कात्यायनश्रौतसूत्रम्‌ 
कात्यायनञ्युल्वसूत्रम्‌ 
कौषीतकिगृह्यसूत्रम्‌ 
गोभिलगृह्यसूत्रम्‌ 
छान्दोग्योपनिषद्‌ 
जेमिनीयत्राह्मणम्‌ 
जेमिनीयामीमांसासूत्राणि 
तेत्तिरीयारण्यकम्‌ 
तेत्तिरीयत्राह्मणम्‌ 
तेत्तिरीयसंहिता 
ताण्डयत्राह्मणम्‌ 
धममंशास्त्रे का इतिहास 
निरुक्तम्‌ 


सरक्ताः 

श्रष्टा9 

अथवे० 

ग्रा० श्रौ 

आ० गुर 

श्रा भण सू° 

ग्रा० गृ० मणा 

श्रारव० गृ9 

आरव ° श्रौ° | 

उ० क० (कात्यायनापस्तम्ब- 
श्रौतसूत्रयोः) 

उ० रा० 

प° ब्गा9 

कः 

का० श्रौ 

काऽ चु 

कौषि० ग्‌° 

गो० गृ ° 

सछ० उण० 

जं० ब्रा० 

जे मौ० स्‌ 

त° आ० 

ते०ब्रा० 

ते० सं० 

ता० ज्रा० 

धण०्शा० इ्‌० 


नि° 


(ओौ) 


नाम 
पुराणम्‌ न 
वरहृदारण्यकोपनिषद्‌ - 
वौधायनश्ौतसूत्रम्‌ -- 
देवता = 
भारतवषे का बृहद्‌ इतिहास - 
मनुस्मृतिः ० 
महाभारतम्‌ 
मैत्रायणीसंहिता -- 
वाजसनेयिसंहिता ` -- 
वाजसनेयिप्रातिशाख्यम्‌ - 
वायुपुराणम्‌ - ` न 
शतपथब्राह्मणम्‌ -- 
शुक्लयचुवंदः -  -- 
. अन्तिपवेणि  - 
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प्रथमोऽध्यायधः 


कात्यायनापस्तम्बचरणयोमलम्‌ 


वेदश्रुतिः-- सवषां श्रौतसूत्राणां मूलं वेदश्च तिरेवास्ति, तदनुसारेण 
प्रापस्तम्बीय-श्रौतसूत्रस्य मूलं कृष्णयजुवेदीया तंत्िरीयशाखा, तथव 
कात्यायनश्रौतसूत्रस्य मूलं शुक्लयजुवंदीया वाजसनेयिसंहिता चास्ति । 
ग्रनयोः श्रौतसू्रयोस्तुलनात्मकादध्ययनात्पूवं तयोर्मलं श्रुतिःसारेण 
परिचीयतेऽच । 

श्रुतिशब्दस्य वहवः पर्यायास्सन्ति, यथा-- वेदः, ब्रहयाः, दन्दः, 
मन्त्रः, निगमः, श्राम्नायश्च । एषु सवषु पदेषु "वेदः इति सर्वाधिक्येन 
लोके प्रसिद्धतम पदं वतेते, स वे वेदः' श्रुतिरित्यपि शास्त्रेषु च्यते । 
वेदः श्रवणाच्च श्रुतिभेवति, गुरुपरम्परया यज्ज्ञानं विद्या वा गृह्यते, 
सा श्रुतिपदवाच्या चाभवत्‌ । परन्तु श्रुतिशब्दाल्लेखनस्य निषेधोऽपि 
नास्ति। तत्प्रामाण्ये लिख' रिख' वा धातुकं ग्वेदस्य पुषादिसुक्त- 
मन्तरेषूपलमभ्यते, श्रूतषेयो लिखितां वाणीमपि पश्यन्ति स्म, तथ्यमिद- 
मनया ऋच दटीभवति-- 

उत त्वः पर्यन्न दद्शे वाचमुत स्वः श्युण्वन्न ष्छणोत्येनाम्‌ | " 

ग्रमूर्ता वाक्‌ लेखनेनेव दष्टा भवति, मरस्य मन्तस्याथमेव भावाथ 
प्रतीयते | 


चरणानां दाखानां वा मूलमाम्नायो भवति-उक्तं च व्यासेन- 
श्राम्नायेभ्यः पुनकंदाः प्रसृताः सवेतोमुखाः ।2 
श्राम्नायमा्षं पश्यामि यस्मिन्‌ वेदाः प्रतिष्ठिताः तथाच 
कात्यायन ग्राह ऋकस्वनुक्रमण्याम्‌-श्रथ श्री्ग्बेदाम्नाये शाकलके । 
एवं देवानां स्तुतयो ब्रह्माणीत्युच्यन्तै, ऋण्वेदे चास्मिन्नथं ब्रह्म '- 
पदं बहुधा दरीद्श्यते। ` | | 








1. तरेट^ (१०।७१।४) 
2. मा० शा० (२६६ भण) 
३. म० शा० (२७५४ अ०) 


 वेदिकी यज्ञविद्या | 


प्रजापतिना ब्रह्मणा (कदयपेन) कृता श्रू तित्रेह्यपदवाच्या भवि- 
तुमर्हेति । उक्तं च श्रूतौ--श्रजात्‌ हवं पश्नींस्तपस्यमानान्‌ ब्रह्म 
स्वथम्म्व्रम्यातषैव्‌ ।' (तै° म्रा०२। €), स्वयं वेद ऋषीनुपतस्थे तेन 
वेदो ब्रह्म उच्यते, स्वथम्भवनात्‌ स स्वयम्भूरपि। एवं मन्त्रो 
मननात्‌, निगमनात्‌ निगमोऽपि भवति, छादनात्‌ छन्दः, इत्यादयो 
निरूक्तशास्त्रे व्याख्यायन्ते । पतञ्जलिमते--"न हि च्छन्दांसि क्रियन्ते । 
नित्यानि च्छन्दांसीति यद्यप्यर्थो नित्यो या त्वसौ क्णानुपूर्वी सा- 
नित्या! तद्भेदाच्चैतदभकति काठकं कालापकं मौद क पप्पलादक- 

मिति" (महाभाष्ये ४।२। १०४) । पुराणमते चैवं भवति-- 

“प्राजापत्या श्रृतिनित्या, तद्विकल्पास्त्विमे स्मृताः । 

(वायुपुराणे (६१।७५) 


 चेद' शब्दो विद्‌ धातोः करणाधिकरणयोः "घम्‌" प्रत्ययेन निष्पन्नो 
भवति ! पाणिनिधातुपाठे तिद" धातुश्चतुष्‌ रथेषु समूपलमभ्यते, “वि 
ज्ञाने, सत्तायां च, 'विदल' लाभे, “विद्‌. विचारेण च। एतेभ्यो 
हलश्चेति सूत्रेण करणाधिकरणयोधंन्‌--प्रत्यये कृते वेदशब्दः साध्यते । 
तथा च स्वामिदयानन्दमहोदयाः--"विदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति 
विन्दन्ति विचारयन्ति सवं मनुष्याः सर्वाः सत्यविद्या परैयेषु वातथा 
विद्वांसश्च भवन्तिते वेदाः ।' (ऋर्वेदभाष्यभूमिकार्यां, पृ० २५) । 
ग्राचार्याणां मते जना वेदेनव परमात्मनः संसारस्य च स्वरूपं 
जानन्ति । तथा चाहु रानन्दतीर्थाः-- नेन्द्रियाणि नानुमानं वेदा ह्य वैनं 
वेदयन्ति, तस्मादाहु्वेदा इति पिप्पलादश्रृ तिः ।' (विष्णुतत्त्वे) 
तत्तिरीयश्रृतौ च-- 
वेदेन वे देवा प्रसुराणां वित्तं वेद्यमविन्दन्त तदेदस्य वेदत्वम्‌ । 
(तं० सं० १।४।२०)} 
वेदानां सेद्या-पुराकालात्‌ प्ररनोऽयं चोट्थाप्यते, कति वा वेदा 
 अ्रासन्‌-एकः, दरौ, चयः, चत्वारः पञ्च वा । 
 एक्वेदस्यास्तित्वे प्रामाण्यम्‌-- 
 वेदर्वेकरचतुर्घा तु व्यस्यते द्वापरादिषु । 
(मत्स्यपुराणे १४४।११) 
एको वेदश्चतुर्घा तु येः कृतो द्वापरादिषु । क 
| (विष्णुपुराणे ३।३।१६-२० ) 





कांत्ययनापस्तम्बैचरणयोर्भूलम्‌ हः 


महाभारतस्य सनत्सुजातीयपवंणि परमर्षिः सनत्युजातो धृतराष्टं 
प्रति ब्रूते-(मतभेदादेव वेदस्येकस्येव पञ्च वेदा भ्रभवन्‌) - 


ग्राख्यानपल्चमवदभयिष्ठं कत्थ्यते जनः । 
तथा चान्ये चतुवदास्त्रिवेदाइचव तथापरे || 
द्िवेदारचैकवेदाश्चानचदव तथापरे (२।३६-२६) 


एकवेदस्य चाज्ञानाद्‌ वेदास्ते बहवोऽभवन्‌ ।।* (तदेव २।३७) 
तत्र वेदत्रयी लोकेषु शास्त्रेषु च प्रसिद्धा -- ॥ 
"चयी वे विद्या ऋचो यजुषि सामानि ॥' 
(रतत० ज्रा° ४।६।७ १) 
"ऋचो यजूंषि सामानि ब्रह्मणो स्रङ्गयानि च श्रुतिः । 
(ब्रह्माण्डपुराणे १।३२।३६) 
एवञ्च ऋग्वेदो यजुर्वेदश्च हावपि वेदौ भवतः । | 
(सनत्सुजा तीये पूर्वोक्तरलोकः) 


स्वामिदयानन्दस्य मते तु चत्वारोऽपि वेदाः सनातनाः सन्ति, 
सत्याथेप्रकाश्स्य एकादशे समुल्लासे स लिखति-- “यः करिचत्‌ कथयति 
यड्‌ वेदा व्यासेन संग्रहीतास्तद्‌ वितथमस्ति यतोहि व्यासस्य पितू- 
पितामहप्रपितामहादिभिश्चत्वारो वेदा अधीता ग्रासच्‌ । 


परन्तु वेदमूतंः विद्यावाचस्पतेः मधुसुदनग्रोफामहोदयस्य द्रौ 
परमशिष्यौ पण्डितप्रवरौ गिरधररमंचतुरवेदमहोदधस्तथा च पण्डित 
शरेष्ठ ्राद्यादत्तठाकूरइ्च स्वगुरोमितं कथयन्तौ श्रुति प्रमाणपूवेकमूल्लि- 
खतः ।° ग्रादिब्रह्मा चतुखंण्डात्मकमेकं वेदं निममे । कालान्तरे म्रयं च 
वेदो लुप्तोऽभवत्‌ । तदनन्तरमजपृष्णिवालखित्यसप्तषिक्ृष्णद्वेपा- 








1. वेदं तावदेकं सन्तम्‌' (निरुक्तस्य दुगंटी कायाम्‌ १। २०) 

2. "जो कोई यहं कहते है कि वेदों फौव्यासजी नै इकट्ठा किथा, यद्‌ 
ब्रात ब्ूठीदहै, क्योकि व्यासके पिता, ततामह, प्रपितामह, परारार, 
शक्ति, वसिष्ठ ओर ब्रह्मा आदिने चासं वेद पठे थे। पृ० ४८४. 

3. पं० गिरधरशर्म॑क्रत वंदिकविज्नान ओर भारतीय संस्कृति (प्रथमे अध्याये) 
पु० ५०-५१ । प° आद्यादत्त ठाकुर ~ वेदो में भारतीय-पंस्छति, 
प० २७-२८। | - 


# ` | वैदिकौ यज्विश्चा 


यनादिभिदहच स्वेस्य-स्वस्य मन्त्रारव इष्टाः, वैदार्च निमिताः ।' उक्त 
च शतपथे-- | 
ये समृद्रान्निरखनन्‌ देवास्तीक्ष्णाभिरधिभिः। 
सुदेवो ग्रद्य तद्‌ विद्याद्‌ यत्र निवेपणं दधुः ॥ 
(रतपथे ७५।२) 


वेदश्रुतिश्रणाह्ञः-तथ्यमिदसितिहासपुराणेषु बहुश उ्त्लिरूयते 
यद्‌ बहुवारं वेदाः कारणान्तरलुप्ताहचाभवन्‌ । तत्रेतिहासपुसणवच- 
नानि श्रवणयोग्यानि सन्ति-विष्ण्‌राह-- 
यदा वेदश्रृतिनंष्टा मया प्रत्याहूता पुनः| 
सवेदाः सश्रूतिकार्व कृताः पूवं कृते युगे ॥ 
(शान्तिपवेणि श्र° ३४०८।५६) 


युगान्तरे चापान्तरतमाः प्रसिद्धो वेदषिवदान्‌ समुद्धतवानु- 
तेन भिन्नास्तदा वेदाः स्वायम्मृवेऽन्तरे । 
ग्रपान्तरतमाश्चेव वेदाचायंः स उच्यते। 
 प्राचीनगर्भं तमरषि प्रवदन्तीह्‌ केचन । 
| (शान्ति° २३५९।४१।६६) 
श्रयमेवापन्तरतमाः सारस्वत इत्युच्यते- 
'सारस्वतहचापि जगाद नष्टं वेदं पुनर्य दर्शनं पूवे ।" 
एष एव भावार्थः रातपथे ये समुद्रान्निरखनन्‌ देवा" इत्यादि 
भिरुक्तः । प्र्थात्‌ युगेयुगे लुप्तान्‌ वेदान्‌ ऋषयौ मूहुम्‌हुः कृतवन्त 
इत्याशयः । तथेव चैकस्मिन्‌ युगे दत्तात्रेयेण नष्टा वेदा प्रत्यानीता 
"दत्तात्रेय इति ख्यातः क्षमया परया यतः । 
तेन नष्टेषु वेदेषु प्रक्रियासु मेषु च। 
सहयज्ञक्रिया वेदाः प्रत्यानीता हि तेन वै॥ 
(हरिवंशपुराणे १।४१) 
 वेदमन््ाणां कर्तारः वेदमन्व्राणामुत्पत्तिसम्बन्धे न्यूनाधिक्येन 
चत्वारिशत्‌ मतानि विद्यन्ते, तेषु त्रीण्येव प्रधानानि-- प्रथमे मते 
वेदाः स्वतस्चाविभताः, अ्रतश्चापौरुषेयाः । दहितीये मते, वेदाः पर- 


1..बुद्धचरिते (१) ४७); एष एवापान्तरतमास्ताण्डयव्राह्मणे, जमिनीय- 
ब्राह्मणे, मनुस्मृतौ च शिदुर्वाऽऽङ्धिरसः कविरीतिनाम्ना स्मर्यते । 


कांत्यायनापस्तम्बचरणयोर्मूलम्‌ | ५ 


मेदवरेण कृताः, इदमेव दयानन्दस्य प्रसिद्धं मतम । तृतीये मते, तषः- 
प्रभावेण ऋषिभिमेन्त्रा ष्टाः, चतुर्थं नास्तिकमतमस्तिये कथयन्ति 
स्वाथेहेतवे भंडधृतेनिशाचरेवेदा विनिमिता यज्ञारच कल्पिताः । 
ईदशमेव पार्चात्यानां विदुषां मेक्समूलरादीनां मतम्‌, येषां विचारेण 
यायावराणां गोपालकानामार्याणां बवे राणामेतानि म्राम्यगीतानि 
 सन्ति। श्रस्य मत्तस्य निस्सारा स्पष्टा, ग्रत एव त्याज्यमुपेक्षणीय- 
मेवास्ति | 

प्रथममपौरुषेयसम्बन्धि मीमांसकानां मतम्‌, तेषां मते-- 

"प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । ` 

एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ।'1 


ग्रस्य मते मन्त्व्राह्मणेषु कस्यचित्‌ एेतिहासिकपुरुषस्य वणेन 
नास्ति। न कदाचित्‌ ग्रनीदशं जगात्‌ इति मन्यमाना जगतः श्रवाहू 
नित्यं वदन्ति, तेन केदा श्रपि नित्या इत्ति तेषां चोदना । 

द्वितीयं मतं न्यायवेशशेषिकका राणामस्ति, वेदेऽपि मतमिदमूपलमभ्यते- 

'तस्मायनज्ञात्स वेहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 

छन्दांसि जज्ञिरे तस्मा्यजुस्तस्मादजायत ॥ > 


वे दोत्पत्तिसस्बन्धि तृतीयं मतं वाट्स्यायनमुनिना न्यायभाष्ये 
समूल्लिखितस --द्रष्टप्रवक्तरसामान्याच्चानुमानम्‌ । य एवाप्ता वेदा- 
थाना द्रष्टारः प्रवक्तारश्च त॒ एवायुवदप्रमृतीनाम्‌ ।': पुनङ्चाचर्यो 
त्रवीति--प्रमाणेन्‌ खलु ब्राह्मणेनेतिहासपुराणस्य प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायते 
ते वः खल्वेते श्रथर्वा$ङ्िरस एतदितिहासपुराणमभ्यवदन्‌--इति- 
हासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदः । द्रष्टुप्रवरक्तृसामान्याच्चानुपपत्तिः। 
य एव मन्त्रब्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारद्चव ते खल्वितिहासपुराणस्य 
धमेरास्त्रस्य चेति 14 


एेतिहासिकचष्ट्‌ याऽपि वात्यायनस्य मतं पुष्यति, ऋषय एव खलु 
मन्त्राणां द्रष्टारः (कर्तारः) भ्रासन्‌, ये पराशरव्यासवंशम्पायनयाज्ञ- 


. ऋर्वेदभाष्यभूमिकायां (सायणः, 
~ ऋम्वेदे (१०।९०।६९) 

. न्यायभष्ये (२।१।६९) 

. न्यायभाष्ये, प° २८्द्‌ 


न> १८ £> न 


९ वैदिकी यवि 


वल्क्यादयो मन्त्रब्राह्मणादीनि चष्टवन्तः, त एव इतिहासपुराणायुवंद- 
धर्मशास्त्राणि च कृतवन्तः । नात्र कस्यचिदं विप्रतिपत्तरेवसरो 
मनागपि । एेतिहासिकप्रमाणेरपि सिद्धमिदं मतम । वेदिकम्रन्थेषु 
मतमिदमूररीकृतर-- 

श्मिः पूवे भिकछंषिभिरीडयो नृतनेरत | 

ध्यामुषयो मन्त्रकृतो मनीषिणो श्रन्वेच्छनु देवास्तप्सा श्रमेण । 

तां देवीं वाचं हविषा यजामहे । 

तथा चाहु यास्कः-- | 

(साक्षाक्कृतधर्माण ऋषयो बभूव; । ते अरवरेभ्योऽसाक्षातूकृत- 
धमेभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्।दुः। उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्म- 
ग्रहणाय इमं ्रन्त्रं समाम्नासिषुरकंद च वेदाङ्कानि च। इति। 


मन्त्रनिर्माणकालः, व्यासपरस्यरा र--पाहचाःय विदुषां मत- 
प्रवादवितण्डःवादेङ्व भारतीयेपिहसस्य कलुषीकृतं पल्थानं घोरेण 
तमसाऽऽ्च्छादितं च श्रूतिमार्गं सत्यातुसन्धानपद्धत्या विमलीकुवन्नह्‌ तं 
सम्यक्‌ प्रकाशयितुमिच्छामि येनमलादशंवत्‌ सवं विपरिचतः पूर्णं सत्यं 
सम्यक्‌ पदयेरव्‌ । | 


यदा श्रष्टादरशतान्यामेकोनपिशतिशताब्यां च पाश्च।त्यानां 
परिचयो वेदताङ्मयेन सहाभवत्‌, तदा तेषामीदशी विचारसरणिरासीद्‌ 
यत्‌ प्रत्येक वदिकपुस्तक प्राचीनकालेन सह सम्बन्ध्यते इति । विण्टर- 
नीत्समहोदयेन मतमिदं स्वस्य प्राचीनभारतीयसाहित्य'नाम्नि म्ये 
भकटीकृतम्‌ ।* पण्डितभगवदत्तमहोदयाः स्वमिव भारतवषे का बृह्‌ 


॥ पोगर 0000 001 


~ ऋम्वेदे (१।१।२) 
2. त° ब्रा० (२।७।७) 3. निरुक्तसास्त्रे (१।१) 
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1923/0. 3. प्रारम्भ मेँ जब भारतीय वाङ्मय से पाश्चात्य 
विद्वानों का कृ्-कुख परिचय हुआ था, तो उनकी प्रथम प्रतिक्रिया 


कात्यायनापस्तम्बचरणयोमूलम्‌ ७ 
इतिहासः नाम्नि ग्रन्थे लिखन्ति--प्रभावोऽयं स्वाभाविको निष्कल्मष- 
श्वासीत्‌ । अस्मिन्‌ मते कृत्रिमताऽपि नासीत्‌, भारतीयमनीषिभिर्यानि 
सत्यवृत्तान्तानि' उद्घोषितानि तानि सत्यानवच््िन्नपरम्परागतानि 
प्रासनु "तानि सत्यं मत्वा ते (श्लीगलादयः) पाश्च,त्यविद्वांस 
ईटदां कथयन्ति स्म । ते सनीषिण उद।(राश्चासंकीणेमतय भ्रासन्‌ ।1 


, परन्तु सत्यमिदं मतमन्ये षड्यन्त्रकारिणो मेकालेमहोदयस्यानु- 
याथिनो मेक्समूलर--राथकीथप्रभृतयो न सेहिरे, ते सत्यभारतीयपरः- 
म्पराया उपरि गृढं प्रहरन्ति स्म । विषयोऽयमप्रासङ्जिकस्तेनात्र 
विरम्यते। तथापि इदानीं मेक्समुलरस्य ऋण्देदस्य निर्माणकालस्य 
तिथि.(१२०० ई० प°) प्रायः कोऽपि न मन्यते । विण्टरनीत्समहोदयो 
मन्वरकालस्य प्रारम्भमीशात्‌ द्विसहखवर्षाणां पुर्वं मन्यते स्म।* एव 
पाश्चात्यानां भारतीयानां च कल्पिता वहवो मतत्रादा वेदस्य नि्माण- 
काले प्रचलितास्सन्ति, प्रलं बहुविस्तरेण विवादेन च। ` | 





प्राचीन आषं वाङ्मय" को बावा आदम के युग से यथावत्‌ सुरक्षित, 
 प्ररम्परित ्रहृणकीथी। लीगल ने क्था, सचमुच, यह्‌ भागा प्रकेट 
` नहींकौीथौ कि इस वाङ्मयके प्रकारमे प्रानेसे प्राचीन विश्व के 
` अन्धकारमय इतिहासे कुच स्पष्टता अनि लगेगी । बेवरने भी 
अपने इतिहास के प्रथम संस्करण (१८५२) में प्रकटक्ियाथा कि 
भारतीय वाङ्मय ही विर्व वाङ्मय का प्राचीनतम रूप है ।' (प्राचीन 
भारतीय साहित्य, प्रथम भाग, प° २२५) । 
}. भारतवषं का बृहद्‌ इतिहास, प्रथम भाग, प° ३७ 


2. ओर अन्त मे, जब समी युक्तियां सभी साक्षियां व्यथं हो जाती रहै, 
तब~वेद कौ तिथि के सम्अन्धमें एक ही प्रमाण अचा रहता है--गौर 
वह (प्रमाण) है-भारतीय वाङ्मय की एतिहासिक परम्परा का स्वतो- 
भ्युदयः भारत के एतिहासिक पुराण पुक्ष पावे, महावीर, ब्ुद-- 
समभ्पुणे वेदिक वाङ्मय की सत्ता को अपने से पूर्वं विनिरिचत' स्वीकार 
करते है, अर्थात्‌ वेदिक वाङ्मय के किसीभी अंगको हम ५०० ई० 
पूवं से इधर (किसी भी हालत मे) नहीं ला सकते भौर सुविधा के लिए 
यदि १२०० या १५०० ई° पूवं को हम वैदिक वाङ्मय का प्रारम्भ 

` बिन्दुमाननलें तो शेष साहित्य कौ विपुलताको हम ७०० वर्षोँकी 
खोटी-सी अवधि मे फलता-एूलता नहीं देख सक्ते । . सो इस महानु 


-अ------= 


| वंदिकी यज्ञविद्या 


ह ग्रथ ध्यातव्यं यद्वाङ्मयं मूलाधारं कृत्वा न हि कस्यचिहेशस्य 
तह सिकयुगविभागः प्रवते, प्रमाणैरनुपपन्नरच भवति । भारती- 
येतिहासे वैदिककालः, सूत्रकालः, महाकाव्यकालः, पौराणिककालः, 
इत्यादयः सवथा काल्पनिक युगविभागाः सन्ति। भ।रतीयेतिहासस्य 


परःशतेः प्रमणेश्चेदं मतमपास्तं भवति | दार्शनिकप्रवरेण वात्स्या- 


यनमुनिना चपस्तं मतमिदं यन्त्राणां सूत्राणां पुराणानां धमे- 
रास्त्राणां, श्रायुकंदप्रभृतीनां कर्तारः पृथक्‌ पृथगभूवन्‌,' शअ्रपितु 
येकं षिभिमेन्त्रा चष्टास्तेरेव सूत्राणि ग्रथितानि, इतिहासपुराणानि च 
प्रणीतानि ।* तच्च मतं पुनरुध्ियते--द्रष्टुधरवुक्तृसामान्याच्चानुप- 
पत्तिः। य एव मन्तरब्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्व ते खत्वितिहास- 
पुराणस्य धमंशास्त्रस्य चेति ।' "विषयव्यवस्थापनाच्च यथाविषयं 
प्रामाण्यम्‌ । यज्ञो मन्वब्राह्यणस्य, लोकवृत्तमितिहासपुराणस्य, 
(लोकव्यवहारग्यवस्थापनं धमशःस्तरस्य तिषयः ।'' अ्रतः पुर.ण)न्येव 
भारतीयेतिहासस्य मूलाधाराणि सन्ति) तत्र ग्रष्टाविशतिव्यासानाम- 
ष्टाविशतियुगैस्सह ददतरसम्बन्धो द रीद्दयते । प्रतियुगम एको हि व्यास 
म्राविबैभुव । युगानां व्यासानां च सम्बन्ध एेतिहासिकतिथिनिषेय- 
कारकक्चास्ति । वेदिकवाडमयप्रसङ्गे तस्य महत्वमतिरोदहितं .तेन 
तेषां परम्परा क्रमेणोल्लिख्यते । 


व्यासाः- ब्रह्मा, मातरिरवा, उशना, बृहस्पतिः, विवस्वान्‌, वेवस्वतो 
यमः, इन्द्रः, वसिष्ठः, सारस्वतः (अपान्तरतमाः), त्रिधामा, शरान्‌, 
त्रिविष्टः, अन्तरिक्षः, व्षिः, चय्यारूणः, धनंजयः, कृतञ्जयः, तुणंजयः, 
भरद्वाजः, गौतमः, नियेन्तरः, वाजश्रवाः, सोमञ्युष्मः, तुणविन्दुः, ऋक्षः 


साहित्यिक युग का श्रीगणेश २५००२००० ई० पूवंमें हज प्रौर 
अन्त ७५० । ५०० ई० पूवेमं पएेसामाननेसे हम दोनों प्रकार की 
अतियो से बच सकते हैँ ।' 
॑ प्राचीन भारतीय साहित्य, प्रथम भाग, पृऽ २३७; 
(विण्टरनीत्सकृत ग्रन्थ का लाजपतराय द्वारा अनुवाद) 


1. विशेषेण द्रष्टव्यं -पं० भगवद्ततकरतः ~ भारतवषे का बृहद्‌ इतिहासः, 
प्रथम भागः, अध्यायः-(चतुथंः)-- भारतीय इतिहास के स्रोत पुर 


काल्यायनापस्तम्बचरणयोर्मूलम्‌ | ६ 


(वाल्मीकिः), राक्तिः, पराशरः, कृष्णद्वैपायनस ।'1 एभिव्यसिः युगे- 
युगे वेदसंहिताः सम्पादिताः, इतिहासपुराणादीनि च विरचितानि, 
एषां स्कषां व्यासानां लौकिकवेदिकवाङ्मयस्सह सम्बन्ध भ्रासीत्‌, नात्र 
काचिद्‌ विचारणा । 


| परातनयुगगणनापद्धत्या युगानामष्टाविशतिविभागाः परिवर्ता 
वाऽऽसन्‌, ग्रष्टाविशतियुगानामयं कालो श्रन्यया गणनापद्धत्या चतुष्‌ 
युगेषु च विभज्यते, तदुक्तं च महाभारते-- ` 

"चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां कृतं युगम्‌ । 

तथा तरीणि सहस्राणि त्रेतायां मनुजाधिप ॥। 

द्िसहस्र दापरे ` ॥ महाभारते (भीष्म० ११।६) 


 “एतद्रादशसाहसर देवानां यूगमुच्यते।' (मनुस्मृतौ १।७१) 


एतानि द्वादशसहस्राणि वर्षाणि मानुषाणां सन्ति, न हि देवाना- 
मिति । वायुपुराणे च स्पष्टतया चोक्तम्‌- 
श्रत्र संवत्सराः सृष्टा मानुषेण प्रमाणतः ।° (वः्युपुराणे ५७।२६) 


एते मानुषाः संवत्सरा इति, मतमिदं शतपथत्राह्मणस्याग्निरहस्य- 
प्रकरणे इष्टक्या-संख्याग्याजेन बहुत्र चोट्लिखितम्‌ यथा-षण्टिर्च 
तरीणि च शतानि यचुक्तीः दरं च सहस्राण्यष्टौ च शतानि (१०८००) 
उपधत्ते । ` (शा> त्रा० १०।४।३। ८) भ्रनेनेव प्रमाणेन च युगं 
षष्टिश्च त्रीणि. शतानि. मान्‌ृषवर्षणणां, द्र(दङशसहस्रात्मकं देवयुगं 
चापि मानुषवर्षाणामासीदिति सिद्धम्‌ । 


एते उभे गणनापद्ती' दक्षप्रजापतेर्याज्यकालात्‌ प्रारभ्यते । दक्ष- 
युधिष्ठिरयोमध्ये द्वादशसहस्रवर्षाणामन्तरमासीत्‌, एवम्‌ भ्रानहुषातु 
युधिष्ठिरपयेन्तं च दशसहस्रव्षण्यभुवन्‌- | 


. वायुपुराणे (२३ । ११४-२२६) 
2. श्नरीशंकरबालकृष्णदीक्षितमहोदयेन च भारतीय ज्योतिष" इत्याख्ये ग्रन्थे 
. पाञ्चात्यविदुषां मतानि चोदाहूतानि-- श्रो ह्भिटने कहते है कि 
इन १२००० वर्षोको दैववषें माननेकी कल्पनामनु कीनहींहै। 
,, - (पार टि जेस के सूयसिद्धान्त के अनुवाद का दशम पृष्ठ देखिए । 
| ~पर १४८) 


१० | वैदिकी यज्ञविद्या 


ददावषंसहस्राणि सपरूपधर महान्‌ । 
विचरिष्यसि पूर्णेषु पुनः स्वगेमवाप्स्यसि । 
` (महाभारते उद्योगपवेणि १७।१७) 


, तस्माद्‌ वेदव्याख्याने, इतिहासे चेतिहासपुराणानामूपेक्षा न 
प्रस्ता, तदृक्तम्‌- ` 
 इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपव 'हयेत्‌ । 
विभेत्यल्पश्चताई वेदो मामयं प्रहरिष्यति । 
“यो विद्याच्चतुरो वेदान्‌ साद्खोपनिषदो द्विजः । 
पुराणं चेन्न संविद्यान्न सस्य(द्‌ विचक्षणः॥ 
छान्दोग्ये च-'इतिहासपुराणानि पञ्चमो वेदानां वेदः । 


 व्यासपरम्परा युगगणना च वेदिकवाङ्ममयस्य भारतीयेतिहासस्य 
च मूलभित्ती स्तस्तेन तेषां वनेऽत्र लोभसंवरणं न कृतम्‌ । इत्यलमनेन 
प्रसङ्गेन । 


` तेत्तिरोयवाजसनेयचरणयोर्मृलरम्परा 


तत्तिरीयचरयास्य सूलम्‌--हिरण्यकेरिपुविप्रचित्तिवृत्रासुरादयो 
ग्रसुराः पूवदेवा उच्यन्ते। देवेभ्यः पूवं यज्ञसंस्था भ्रसुरेष्वासीत्‌,- 
श्रसुरेषु वा एष यज्ञ ्रग्र रासीत्‌ (श० ब्रा० १२।६।३। ७) । पत- 
ञ्जलिना चोक्तम्‌--तेः पूनरसुरेयेज्ञे कमेण्यपभाषितम्‌' (महाभाष्ये 
, पस्पशाद्धिके), ते श्रसुरा श्रात्तवचसो हे श्रलवो हेष्लव इति वदन्त 
पराबभूवुः (श०्ब्रा०२।२।१।२३), तथा चेन्द्ररत्ुः स्वरतो- 
पराधात्‌, (पाणिनीयरिक्षा), श्रत एव अथर्वा भृगर्वा तेत्तिरीयचरणस्य 
मूलप्रवत्तकं॒श्रासीत्‌ । शतपथे वेदसंहिताप्रवत्तंकानां वंशपरम्परा 
चोपलभ्यते--श्राभूतिस्त्वष्टरो विद्वरूपात्‌ त्वाष्ट्राद्‌ विहवरूपस्त्वा- 
षटरोऽदिवम्यामर्विनौ दधीच श्राथेवर्णाद दध्य्ायर्व॑णो दैवादथर्वा 1 


, 1. छा° उ० (७।१।२) 
2. ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव । विश्वस्य कर्त्ता भुवनस्य गोप्ता । 
„ . ` स ब्रह्मविद्यां सवंविद्याप्रतिष्ठाम्‌ । भथधर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राहू ॥ 
प्रथवणे यां प्रेत ब्रह्माधर्वा । तां पुरोवाचाङ्किरसे ब्रह्मविद्याम्‌ । 
स. भापद्राजाय सत्यवाहाय प्राह । भारद्वाजोऽङ्किरसे परावराम्‌ ॥ 
(मुण्डकोपनिषदि १।१।१) 


` कीत्यायनापस्तम्बचरणयोर्मूलम्‌ | ११ 


(श० ब्रा० १४।४1६। ३) प्राकटयाद्‌ श्रसुराणां भृगुभिस्सह सम्बन्धो 
न विशेषेण विचारणीयः, तेषु भृगुषु काव्य उदाना प्रसिद्धतमोऽसुर- 
गृह 
'भृगुणामधिपं चेव काव्यं राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥ | 
| (वषयुपुराणे ७०। ४) 


पुराणानुसारेण उशना काव्यः शुक्राचायस्तृतीयो व्यास स्रासीत्‌-- 
(तृतीये द्वापरे चैव यदा व्यासस्तु भागेवः।' (वायुपुराणे) 


ग्राथवंणश्रतेः तेत्तिरीयश्रतेदच मूलप्रवक्तारश्च भागेवा ऋषयोऽ- 
भूवन्‌ । महाभारते च भागेवाणामृषीणां महत्वमतिरोहितमस्ति, इति 
च विपश्चितां ज्ञातमेव तथ्यम्‌, तच्च सुधनकरमहोदयेन एकस्मिन्‌ 
प्रसिद्धे निबन्धे प्रकटीकृतम्‌ । तथा च श्रीमदुभगवईगीतायाम्‌-- 

"महर्षीणां भृगुरहम्‌ ।' (१० । २५) 

इत्यनेनव भुगुणां माहात्म्यमितिहसि प्रसिध्यति । भुग्वद्कधिरसां 
वेदो हि छन्दोवेद उच्यते स्म, पारसीकाणां जेन्दा ग्रवेस्ता छन्दोवेदस्येव 
विकृतं रूपं धारयति ।` ग्रतः कृष्णयजुव्दः (तत्तिरीयसंहिता) 
व्यासानां गुरुरिष्यपरम्परया श्रीकृष्णद्रपायनेन पारायण लन्ध 

तस्मात्‌ तस्य शिष्यो वेशम्पायनस्तां संहितामधीतवान्‌, ततस्तस्य 





पं० रघुनन्दन शर्माणांमते च--(रावणके तामसे एक भाष्य का कुछ 
अंश मिलताहै, पर वहु उसरावणका भाष्य दहींहै। हां द्रवि 
मं एक कृष्णवेद (तैत्तिरीय संहिता) भव तक अवश्य चलं र 
जिसमे प्राचीन रावण के भाष्य का श्रत प्रतीत होता है । यद्यपि उ 
भाष्य अब अलग नहीं मिलता, पर उसका हिसामय यज्ञ, सुराप 
मांसभक्षण, व्यभिचार, बलि, लिगपुजन आदि धमं जो वह्‌ मानता 
करष्णवेद के साहित्य मे लिखे हुए मिलते है । 
(वेदिक सम्पत्ति पृ० ४७८) 
1. कुरान इस समय अरबजाति की मान्यपुस्तके बन गर्दै । कुरान कीं 
अनेक आयत (वचन) पठ्कर कुरानाभ्यासी रोगियों की चिकित्सा 
करते हैँ । उन्होने यह्‌ बात भृगुओं के वंशजो में प्रचलित अनेक आथ- 
वेण मन्व्ोसेलीदहै। . 
(भारतवषं का बृहद्‌ इतिहास, प्रथम भाग, प० २३६ 


रिष्यो भ्राता च तित्तिरिमुनिः तेत्तिरीयसंहितामधीनवन्‌, तस्य नाम्ना 
सा तैत्तिरीयसंहिता चोच्यते । वतेमानायास्तत्तिरीयसंहिताया मूलं 
कृष्णद्वैपायनस्य चरणमासीत्‌, तस्मादत्र विस्तरेण तस्थेतिहास उल्लि- 


ख्यते । 


पाराक्षयंस्य चरराप्रवतनम्‌- श्राब्रह्मणः परारारपयन्तं सप्त- 
विशतिवेदव्यासा श्रभूवन्‌ । पाराशयेस्य कश्चित पूवनः पराशर 
सप्तविशो व्यासो बभूव । पराशरसगोत्रा बहवो मूनयोऽभूवन्‌, येषु 
प्रसिद्धतम: पाराशयंः पञ्चरिख भ्राचायंः कृष्णद्वपायनात्पुवंमभवत्‌- 
पराशरसगोत्रस्य वृद्धस्यं सुमहात्मनः 
भिक्षोः पञ्चरिखस्याहं शिष्यः परमसम्मतः ॥ | 
(मह्‌।भारते १२।३२०।२४) 


कृष्णद्वैपायनस्य पिता तु नादिपराशरः, किन्तु कश्चिदन्यः पराशरः 
तस्यं पितेति प्रतीयते । श्रादिपराशरस्तु दारारथेर्मिपूर्वं सौदासस्यः 
 समानकालिकः वेतायुगे बभूव । 


पराशरगोत्रे हि करिचत्‌ “जतूकर्णः नामक ऋषिरभवत्‌, यस्य 
वंशजः पुत्रो का जातूकर्ण्यो हि कृष्णद्रेपायनपाराश्येस्य व्यासस्य 
गुरुरासीत्‌ । अ्रनेनव जातुकण्यंरिष्येण पाराशयंण कलिसंवत्सरात्‌ 
द्विशतीपूरवं वेदशाखाचरणप्रवतंनमु कृतमिति विविधः प्रमाणेश्च 
निश्चीयते विपश्चिद्भिः । श्रस्य पारादायेव्यासस्य शिष्यैः प्रशिष्यैर्च 
वतमाने सवेमुपलब्धं वाङ्मयं सम्पादितं प्रणीतं च विद्यते । पाश्चात्या 
विद्वांसः सर्वाधिक्येन व्यासादेव विभ्यति स्म, तेन तस्यास्तित्वे हि 
प्रहारं चक्रुः ।° हाकिन्स नामको भ्रमेरिकनलेखको लिलेख- 
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1. सौदासस्य महायज्ञे शक्तिना गाधिसूनवे ।' बृहदेवतायां (४११२) 

2. (राथ, मक्समुलर, मकडानल, कीथ ओर हाकरिन्स प्रमति पाश्चात्य 
लेखकों को सबसे अधिक भय व्यासजी भौर महाभारत से था। इस 
हेतु उन्होने व्यासजी को भिथिकल भौर उनके ग्रंथ को बहुविधकालौं 
मे रचित माता ।' (भाण बृ० इण, प्र० भा०, प° १६६) 


कात्योयेनापस्तम्बच रणयोर्मूलम्‌ १३ 
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यदा पाश्चत्यलेखकाः पाराशयंमेव हि न स्वीकुवेन्ति, तदा का 
कथा पुरातनानां प्राक्पाराशर्याणां व्यासनाम्‌ । पाराशयेव्यासो हि 
मूलं वेदवाङ्‌मयस्य, यदा मूलमृत्पाटितं भवेत्‌, तदा कथं तस्य वृक्षस्य 
शाखाः प्रशाखाश्च प्ररुद्य रन्‌ । भरतः पाराशयेव्यासो न केवलमेतिहा- 
सिकः पुरुषः, कि च प्रधानस्तम्भो भारतीयेतिहासस्य, रत्र कल्पनानां 
वान किञ्चित्‌ मूल्यमस्ति। श्रनेन पराशरेण व्यासेन द्वापरे युगे 
शन्तनुराज्ञो राज्यकाले स्वस्य वेदचरणस्य प्रवतेनमकारि, तथ्यमिदं 
महाभारतमग्रन्थस्यदिपेवंणो (९९।१४-२२), वणेनाच्च प्रज्ञायते । तथा 
च स्मयते-- 

जातमात्रं च यं वेदं उपतस्थे ससम्रहः । 

धममंमेव पुरस्कृत्य जतुकर्ण्यादवाप तम्‌ ।।1 

वेदानां विस्तारकरणात्‌ स व्यासपदवीं लन्धवान्‌-- 

"विव्यास वेदान्‌ यस्मात्‌ स तस्माद्‌ व्यास इति स्मृतः ।'> 

तथां चोक्तम-- ` 

ऋत्विक्‌ समो नास्ति लोकेषु चेव 

द्रेपःयनेनेति विनिरिचतं मे। 

एतस्य रिष्याः क्षितिमाचररि 

सवंत्विंजः कममसु स्वेषु दक्षाः ॥ 


वेदव्यासस्य वि्याताइचत्वारः शिष्य। बभूवरहि-“युमन्तुज मिनि- 
वेशम्पायनपेलसूत्रभाष्यभारतमहाभारतधर्माचायाः । | 


इतिहासात्तथ्यमिदं विज्ञायते यड द्वापरे युगे पाराशयचरणप्रव- 
तनात्‌ पूवं वेदानां बह्लीरस्तव्यस्ताः शाखा प्रासन, पाराश्यण ताभ्बा 





1. वायुपुराण (१।४३), तुलनीयं च पाराशर्यो जातूकर्ण्यात्‌, ( शतपथत्राह्यणे 
१४।४।६।३) । 

2. महा ° आदि ० (६३।८८) 

3. पषहा० आदि० (५१।६९) 

4. आइव० गृ° (३।३।५) 


५४ वैदिकी यज्ञविद्या 


मस्त्राः संग्रह्य सम्यग्‌ व्यवस्थाप्य च चतस्रः संहिताः कृताः 1 स स्वशि- ` 
ष्याय पेलाय ऋऋग्वेदसंहितामूचिवान्‌, वेशम्पानाय यजुवदसंटितां 
(कृष्णयजुवंदसंहितां-तेत्तिरीयङाखां ), जे मिनये सामसहिताम्‌, सुमन्तवे 
च श्रथवेसंहितां पोवाच । यद्यपि सवेषां वेदानां ११३१ शाखाः श्रूयन्ते, 
परन्तु भ्रस्माकमध्ययनं केवलं यजुर्वेदस्य तेत्तिरीयवाजसनेयशाखयारेव 
सम्बद्ध्यते, तेनात्र यजुवंदश्ाखाविस्तारमेव वितन्यते । इदानीं यजुषां 
हिविधो मन्त्रविभागः समुपलभ्यते-- | 

शुक्लं कृष्णमिति यजुश्च समृदाहूतम्‌ । 

खुक्लं वाजसनं ज्ञेयं कृष्णं तु तैत्ति रीयकम्‌ ॥ 


ग्रनयोनम्निोहतुस्ततर कल्प्यते केनचिद्‌ विदुषा-- 
बुद्धिमालिन्यहेतुत्वात्तयजुः कृष्णमीयेते । 
व्यवस्थितप्रकरणात्त्यजुः शुक्लमीयेते ॥ (प्रतिज्ञासूत्रभष्ये) 


टीकाकारेण संसूचितोऽर्थो न समीचीनः प्रतिभाति मे, तत शुक्ल- 
कृष्णसंज्ञाय।: कर्दिचदन्यो हि हेतुः प्रतीयते । म्रस्माकं मते तु, ्रादित्य- 
नाम्ना यजूषि अआआदित्यान्युच्यन्ते, वाजसनेयनाम्ना वाजसनेयानि च 
कथ्यन्ते, तद्रत्‌ जुक्लनाम्ना जुक्लानि भवन्ति, एवं च कृष्णेन (कृष्ण- 
दरेपायनेन) प्रोक्तानि यंजूषि कृष्णानी्यन्ते, इति दिक्‌ । सर्वासां संहितानां 
नामानि प्रवृक्तृनामभिरेव प्रसिध्यन्ति, इदानीमृपलम्यमानानां यजुषां 
(कृष्णयजुरषा) प्रवक्ता (सम्पादकः) कृष्णद्रेपायनो व्यासो बभूव, तस्य 
शिष्यो वेशम्पायनासख्यः चरकाचायं एतेषां यजुषां प्रवक्ता, वैशम्पायन- 
स्यान्यतमः शिष्यः तित्तिरिः, तेन तित्तिरिणा प्रोक्ता कृष्णयजुर्वेदसंहिता 
हि तेत्तिरीयसंहिता' चाभिधीयते । एवमेवात्र तैत्तिरीयचरणस्य मूल- 


मभिहितम्‌, प्रतः परं वाजसनेय चरणस्यमूलमाख्यायते । 


` वाजसनेयचरश्रवतेनम्‌-(श्नादित्यपरम्परा)--गोल्डस्टकरनामाः 
विद्वान्‌ वाजसनेयिसंहिताया अस्तित्वं पाणिनिकालात्‌ पूर्वन हि मेने। 


1. ¶ 12४6 8तवर्तपव्ल्तं 70 6 1ना-लहयंऽला८८ 17 8101011 
1716 0 {€ ४21432.168. 82111113, 21720860 0४ 
दध्म. | | 
(एव पाणा : प्रिऽ ?1206 70 ऽदशुततौ [नेलक्ष॑प-€ छ वन्न्दमः 
00108पलल, ए. 154) | 


कात्यायनापस्तम्बशचरणयो्मृलम्‌ १६ 


एव च डा० वासुदेवशरणम्रग्रकवालमहोदयाना" मते पाणिनिकाले यज्ञ 
वल्क्यकृतस्य ब्राह्मणस्य (वाजसनेयब्राह्यणस्य शतपथन्नाह्यणस्य) भरयसी 
प्रतिष्ठा नासीत्‌। उभे एते मते ्रमपुणं स्तः । ग्रतस्तथ्यानामत्र 
विषेचनं क्रियते । एनयोमम॑तयोः महती मततिः संगुफिता दरीद्श्यते । 
वाजसनेयिसंहिताकारस्य वास्तविकं नामधेयं "वाजसनेय" इत्यासीत्‌, 
तस्य पिता (वाजसनो माता वाजसनां वा प्रासीत्‌", इति, तेन स 
"वाजसनेय" इत्युच्यते स्म । ग्रत एव चरणस्य याज्ञवल्क्य नाम्ना प्रसिद्धिः 
कथं भवेत्‌, याज्ञवल्क्यस्तु वाजसनेयस्य गोत्रनाम बभुव, अ्रननव 
गरज्ञानेन महती भरमलता समूत्पन्ना इति नात्र संशयस्य मनागपि 
ग्रवसरः। वाजसनेयो याज्ञवल्क्यो वैशम्पायनस्य शिष्यो श्रतस्तस्य 
समानकालिकः। यो वंशम्पायनस्य कालः स एव वाजसनेयस्यः तदा 
कथं स पाणिनेः समानकालिको भवेत्‌ । पाणिनेस्तद्धिषयताविषयक सूत्र 
वाजसनेयेन सहापि लगति न तु गोत्रप्रवतंकेन याज्ञवल्क्येन सह । यथा 
शौनकिनः, शाट्याययिनः, तथैव च वाजसनेयिन इत्यत्र सू्रमिदं 
प्रवतेते । श्रस्य वाजसनेयस्य चरणस्य प्रतिष्ठा तैत्तिरीयचरणादपि 
बहुतरा पुराकलि बभूव, तैत्तिरीयचरणस्यान्यतमेनाचा्येण अ्रापस्तम्बेन 
भयो भूयो वाजसनेयिनां कल्पविषयकाणि मतःन्युदाहूतानि श्यन्ते 
स्वस्मिन्‌ श्रौतसूत्र, तस्मादाधुनिकविदुषां वासुदेवशरणादीनां मतं 
वितथमनज्ञानमूलकमेतिह्यविपरीतमिति न संशयः । इतिहासपुराणाम्या- 





1. "यदि यह्‌ बात सत्य है कि याज्ञवल्क्य भी शाट्यायन आदि के समान 
ही प्राचीन माचायेथे, तो प्रषन होता है कि उनके ग्रन्थो में भी तद्‌- 
विषयता का नियम लागर क्यों नहीं हुभा भौर याज्ञवल्क्य के नामसे ही 
चरण का नाम क्यो नहीं प्रवृत्त हा, जैसाकरि समस्त प्राचीन छन्द 
आर ब्राह्मणं एवं कहीं कल्पसूत्र के रचयिता ऋषियों के नामसेभी 
हुभा ।`` `ˆ“ यह्‌ प्रश्न संगत है कि यदि याज्ञवल्क्य का ब्राह्मण भी 
प्राचीन था तो लोक मे उससे सम्बन्धित चरण की स्थापना क्यों नहीं 
हई ? इस निचित ओर स्पष्ट प्रन का उत्तर यही ज्ञातहोताहैकि 
याज्ञवल्क्य तुल्यकाल (मचिरकाल) अर्थात्‌ लगभग पाणिनि के आस- 
पास होनेवाले भाचये ये, जिनके ब्राह्मण भाग पुराणग्रोक्त नहीं माने 
जतिये। ` (पाणिनिकालीन भारतवषं, पू०,३२३) 


2. अष्टा० (४।३।१०६) 
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मपि वाजसनेयचरणस्य प्रतिष्ठा प्रख्याप्यते, तथा !शतपथन्राह्मण- 
मिदानीमपि तस्य प्रतिष्ठायाः साक्षान्मूतिरिदास्ति, तच्च मुधेन्यमे- 
वास्ति सवषु ब्राह्मणग्रन्थेषु इत्यलं बहुवादेन । 


वालसनेयचररस्य मूलमादित्यपरम्परा- प्रदितेः कश्यपस्य च 
राद पुत्रा बभूव्‌ :, तेषु विवस्वनादित्यो ज्येष्ठ भ्रासीतु, विवस्वतो द्रौ 
प्रसिद्धौ पुत्रौ--यमो मनुरच ।" यमपित्रा विवस्वता शुक्लयजुषामादि- 
काले प्रवचनं कृतम्‌ । पुराणे च विवस्वानादित्यः पञ्चमो व्यास 
इति च श्रूयते ।° यदा द्वापरान्ते ग्यासरिष्येण वेशस्पायनेन स्वशिष्यो 
वाजसनेयौ याज्ञवल्क्यः कारणान्तरात्तिरस्कृतस्तदा तेन तैत्तिरीयश्रति- 
रपि परित्यक्ता, तदा तेन उद्ालकादारुणेह्चादित्यानि यजूंषि चाधी- 
तानि, महाभ।रते स्वयं याज्ञवल्क्यः कथयति-- | 
 यथाऽऽषयेणेह विधिना चरताऽवनतेन ह । 

मयाऽऽदित्यादवप्तानि यज्‌षि मिथिलाधिप ! ।॥ 


याज्ञवल्क्येनादित्यानि यजूषि न साक्च(द्‌ विवस्वतो लब्धानि 
किन्तु शिष्यपरम्परयेकव गुरोः सकाशादधीतानि । इयं शिष्यपरम्परा 
बृहदारण्यकोपनिषदि चोपलभ्यते ।« तत्र तदन्ते चोक्तम--श्रादित्या- 
नीमानि शुक्लानि यजुषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनास्यायन्ते, एतेन 
च ज्ञायते रुक्लयजुवेदो नार्वाक्कालिकः, परन्तु तस्यापि परम्परा 
कृष्णयजुवेदस्य समानकालिका ्रासीदिति मन्तव्यम्‌ । सुक्लय जुर्वंदस्य 
मूलप्रवक्ता विवस्वानासीत्‌, तथेयं चादिव्यपरम्परा संकेतिता वासुदेवेन 
गीतायाम्‌- | 

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्यथम्‌ | 

विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वेऽ्रवीत्‌ 5 (४।१) 


1. स वाव विवस्वानादित्यो यस्य॒ मनुश्च वैवस्वतो यमश्च" मैत्रा० सं 

 , (६३२); मनुः भारतवषंस्याधिपो बभूव, यमः पारस्यदेशस्य-- 
` शमो वैवस्वतो राजेत्याह तस्य पितरो विशः श० ब्ना० (१३।४।३।६) 
- शवञ्च द्वापरे चैव व्यासस्तु सविता यदा ।' (वायुपुराण अध्यायः २३) 
- महा० (१२।३१८।२) 4 
- ब्‌ ० उ० (६।५।४) 
- वुलनीयम्‌ -- “ण फ28 पषा, 09 ज पमत॑भः, 

प० पाना 98 8. ऽजा 060, 


८ ~> +> > ` 


कात्यायनापस्तम्बचरणयोर्मूलम्‌ 


` शतपथे त्वादित्यिष्यपरम्परा चंवंप्रकारेणोपलभ्यततेः 
( ) ग्रदित्य 


(२) ग्रम्भिणी वाक्‌ 
(३) न! विः कारयपः 
(४) क कारयपः 
(५) लि काश्यपः 


६) वाषंगणोऽसित 


( 
(७) ति जिह्वावान्‌ 
(८) वाजश्व 
(€) कुधिः 
(१०) उपवेशिः 

(११) श्रारणिसहालकः 

(१२) वाजसनेय: याज्ञवल्क्यः । 


चरकाचायेः चंशम्पायनः तित्तिरिश्च-- "चरक इति ` वेशम्पायन- 
स्याख्येति काशिकायां" चोक्तम्‌; वाजसनेयिसंहितायाः चायं चरकाचायं 
स्मृतः । शतपथे च चरकाणां“ बहुधोल्लेखो द्दयते । 


718. त शि 10०65 91 अपि ाण्, 
(०1९ 4४८७१87 ¶12181व1101, 8187 शसल 78 
(01111101067211011 ४०1. 7. 61, 62. 


. श० ब्ना० (१४।९।४।३३) 

. कारिकाया (४।३।१०४) 

. वाज ० सं (३०।१८) | | 

+ श० ब्रा (३८२२४, ९।२।२।१० इत्यादयः) ,.. . .-.-. 
ब्रह्महत्या तु यैश्चीर्णा चरणाच्चरकाः स्मृताः । 
वैशम्पायनशिष्यास्ते चरकाः समुदाहृताः ॥ 


च> ६3 2 


१८ ^ वैदिकी यज्ञविद्या ` 


शालाविस्तारः--पुराणेषु कृष्णयजुषां षडशीतिः शाखाः प्रकी 
तिताः । तदुच्यते- 

वशम्पायनगोत्रोऽसौ यजुवद व्यकल्पयत्‌ । 

षडशीतिस्तु येनोक्ता: संहिताः यजृषां शुभाः ॥ 

सवषामेव तेषां वे तिधा प्रकीतिताः। 

उदीच्या मध्यदेशारच प्राच्यार्चेव पृथग्विधाः ॥ 

रय।मायनिरुदीच्यानां प्रधानः सम्बभूव हु। 

मध्यदेशप्रतिष्ठाता चारुणिः प्रथमः स्मृतः ॥ ¦ 

ग्रालम्बिरादिः प्राच्यानां चयो देश्यादयस्तु ते। 

इत्येते चरकाः प्रोक्ताः संहितावादिनो द्विजाः ॥॥ 

कारिकावृत्तौ चरकाणां प्रधाना नवभेदाः प्रकीतिताः-- 

ग्रालम्बिश्वरकः प्रचा पलङ्कुकमलावृभौ । 

ऋचाभारुणिताण्डयरच मध्यमीयास्त्रयोऽपरे ॥ 

इ्यामायने उदीच्येषु उक्तः कठकलापिनौ ॥2. 


कृष्णयजुरवंदस्य षडशीतिशाखासु चेताः प्रसिदाः-- 


(१) चरकशाखा (२) श्रालम्बिनीयशाखा 
(३) पालद्धिनीयशाखा (४) कामलीयशाखा 
(५) ्रा्चाभिनीयशाखा (६) ्रारुणीयशाखा 
(७) ताण्डयराखा (८) इ्यामायनीयशासा 
(<) कराठकराखा . ` ` (१०) कालापशाखा 
(११) मेत्रायणीयशाखा . (१२) हासिद्रवीयशाखा 
(१३) छागलेयशाखा ` : - (१४) आह्रकराखा 
(१५) कपिष्ठलश्ाखा (१६) चारायणीयशाखा 
(१७). वारायणीयशखा (१८) वातेन्तवीयशाखा 
(१९) उवेताश्वत्रशाखा . (२०) श्रौपमन्यवशाखा 
(२१) पाताण्डनीयदाखा (२२) मानवीयशाखा 
(२३) बाराहीशाखा (२४) दुन्दुभीयशाखा 
(२५) एकेयील्ाखा ` (२६) तेत्तिरीयशाखा 
(२७) श्रौरवेयीशाखा . . (२८) आरातरेयीशाखा 





1. ब्रह्माण्डपुराण (२३४।८-१३) 
2. कारिकायां (४।३।१०४) 


ह 


 कायायनापस्तम्बचरणयोमंलम्‌ ` ` १६ 


(२९) वेखनसलाखा (३०) खण्डकीयशाला 
(२१) कालेताशाखा (३२) चाट्यायनीयश्ाखा 
(३२) हिरण्यकेशीयशाखा (३४) भारद्वाजीयंशाखा 
(३५) भ्र पस्तम्बीयकाखा (३६) बौधायनीयशाखां 
(२७) सत्याषादीयशाखा (३८) वाधूलशाखा 

(३९) कौण्डिन्यशाख। (४०) भ्राग्निवेरीयशाखा 


(४१) हारीतशाखा।. ` # 
कृष्णयजुवदे भ्रष्टाददासहस्राणि यज्‌षि सन्ति | . इदानीमिमा 
राखाः प्रकारिता उपलम्यते- तेत्तिरीयकाठकमेत्रायणीयकठकपिष्ठला- 
ख्याईच । प 
वाजसनेयचररस्य शालाविस्तारः--विष्णुपुराणे ` चाख्यानमुप- 
लभ्यते, तदनुसारेण-- ` 1 श 
 यजुवदतरोदशाखास्सप्तविशतिमंहामुनिः । = ` ` `` 
वंशम्पायननामाऽसौ व्यासशिष्यश्चकार वे ॥ त 
याज्ञवल्क्यस्तु तत्राभूदब्रह्मरातसुतो दिजः । 1 
केनचित्‌ कारणेन गुरुरिष्ययो्वेशम्पायनयान्ञवल्क्ययोवि वादोऽभत्‌, 
तेन-- व 
ततः क्रुद्धो गुरः प्राह याज्ञवल्क्यं महामुनिम्‌ । . 
मुच्यतां यत्त्वयाधीतं मत्तो विप्रावमानक ! ॥ 

त नत +. 
इत्युक्तो रुधिराक्तानि सरूपाणि यजुषि सः | 
छदयत्विा ददौ तस्मे ययौ स स्वेच्छया सूनिः॥ ; ` 
यजृष्यंथ विसृष्टानि याज्ञवल्क्येन वेद्धिज। 
जगृहुस्तित्तिरा भूत्वा तेत्तिरीयास्तु ते ततः ॥ 

(विष्णुपुराणे २।५) 
तथा च महाभारते शान्तिपवेणि याज्ञवल्क्यजनकयोः संवादे- 
यथाऽऽषयेगेह विधिना चरताऽवनतेन ह्‌। ` 
मयाऽऽदित्यादवाप्तानि यजूंषि मिथिलाधिप। 
ततः शतपथं कृत्स्नं सरहस्यं ससंग्रहम्‌ । ` 
चक्रे सपरिशेषं च हषण परमेण ह॥ 
कृत्वा चाध्ययनं तेषां शिष्याणां शतमुत्तमम्‌ । 
विप्रियार्थं सङ्ष्यिस्य मातुलस्य महात्मनः ॥ . -(म्रभ्यप्ये ३२३) 


| 1 
॥ ५४१ 


४५ | ५ वैदिकी यज्ञविश्ञा 


श्रनेन प्रमाणेन च ज्ञायते यद्‌ याज्ञवल्क्यस्य वैशम्पायनो मातुलो 
बभूवः । - ग्रनेनेव याज्ञवल्क्येन वाजसनेयेन वैशम्पायनस्य चरकाचायंस्य 
वेदचरणं परित्यज्य प्रारुणेरुहालकाद्‌ आआदित्ययजूषि पुनरघीत्य स्वस्य 
नवीनचरणं प्र्वतितम्र, तच्च वाजसनेयचरणमुच्यते । 
श्रीमद्मिरुदय वीररास्त्रिभिः वेदान्तदशेनस्येतिहासे' पृष्ठे ३३, 
श्रीमताम्‌ म्राचयंप्रवराणां रामढृष्णमहोदयानां मतमुद्धूतम्‌' यदि वयं 
परम्परया बृहदारण्यकोपनिषदं नित्यं मन्यामहे, तदपि विष्णुपुराणात्‌ 
: प्रतीयते, यद्‌ उपनिषदियं तथा चास्या मूलवेदः शुक्लयजुवेंदोः व्यासाय 
-"नोपलन्धौ श्रास्ताम्‌, यत्सवंप्रथमं मुवि याज्ञवल्क्येनेव शुक्लानि यजुषि 
सूर्यल्लिग्धानि, लोके च प्रचारितानि, इत्येतिह्यम्‌ ।" | 
` ˆ“ ` श्रमिदिभिरदेयवीरशास्तरिभिमेतमिदं स्थापित--शुक्लयजुषां मूल- 
प्रवक्ता विवस्वानादित्य श्रासीत्‌, शिष्यपरम्परयेव योज्ञवत्केयेनेर्मानि 
शुक्लानि यज्‌षि लन्धानि। शास्त्रिणा मते याज्ञवल्क्यगौत्रीया श्रनेके 
ऋषयो याज्ञवल्क्याभिधानेनः कीत्येन्ते स्म । 
तन्मते महाभारतस्य साश्येण प्रतीयते रतपथस्य प्रणेता न पारा- 
` शयेध्य व्यासस्य प्ररिष्यः परन्तु दव रातिजंनककालिकः करिचत्‌ पुरातन 
ऋषियाज्ञवल्क्य भ्रासीदिति, तदुक्तम्‌-- 
 याज्ञवत्क्यमृषिश्रेष्ठं  देवेरातिमेहायशाः | 
पप्रच्छ जनको राजा प्रदनं प्ररनविदां वरः 1\9 





1. यदि बृहदारण्यक कीः परम्परा.के अनुसार नित्य माना जाये, तबभी 
विष्णुपुराण से स्पष्टं है फि उक्त उपनिषद्‌, - उसका मूल वेद--जुक्ल- ` 
यजुवंद~-भी वेदम्यास को उपलन्ध नहीं था, उसे सवंप्रथम इस भूतल 
पर याज्ञवल्क्य ने ही सूयं से प्राप्त किया । | 

; “5 ~ ` वेदान्त दशंन का इतिहास, पृ०३२ पर ब्राह्ममूत्ों के वैष्णव 
कि भाष्यों का. तुलनात्मकः अध्ययन, पृ० १४ से उद्धृत । 
2. इतिहासपुराणोषु याज्ञवल्क्य" इत्ति विश्वामित्रस्य शतयपुवेषु गण्यते-- 
्ष्टव्यमू--अनुक्षासनपववेणि (४।५१), 
महीदासस्य एेतरेयस्य पिता. अपि.करिचत्‌ याज्ञवल्क्यो कभूव-- 
“आसीद्‌ विग्रो याज्ञवस्क्यो द्विभायंस्तस्य द्वितीयामितरेति. चाहुः ॥।' 
षड्गुरकिष्यस्य देतरेर्ह्यणस्य सुखप्रदवृत्तौ (पृ० ४ प्रारम्भे) 
„3. महा ° (१२।३१०।३) ॥ ४ 


~ कत्यायनापस्तम्बचरणयोर्मुलम्‌ | ` २१ 


उदयवीरशास्त्रिणां मते रामायणाच्चेतत्‌- प्रज्ञायते श्रयं द वराति- 
जनको बहुद्रथनाम्ना -चाभिधीयते यः सी रध्वजाद्‌ जनकात्‌ षौडश- 
पुरुषपूवेमभवत्‌-- 

सुकेतोरपि धर्मात्मा देव रातो महाबलः । 

देव रातस्य राजषंब हद्रथ इति स्मृतः ।।" 

पण्डिप्रवराः भगव दृत्तमहोदया महाभारतस्य पाठेऽत्र त्रुटि पश्यन्ति 
स्म ।2 याज्ञवत्क्योऽसौ गोत्रनाम इति निदचयेन कथयितुं पायते, 
इतिहासे याज्ञवत्क्यवंशजा याज्ञवल्व्यस्नामानो वा बहवोऽपि ऋषय 
बभूवृरत्राषि न काचि: विप्रतिपत्तिः, तथापि वाजसनेयिसंहिता, शत- 
पथनब्राह्मणं च वेशम्पायनान्तेवासिनो बाजसनेयस्य याज्ञवल्क्यस्येव कृतिः, 
ग्रत्रापि नास्ति कस्यचित्‌ संशयस्यावसरो मनागपि । अ्रादित्यसम्प्र- 
दायस्य मूलं तु पूवंमेवाभिहितमलं तदावृत्याऽत्र । 

इतिहासपुराणेषु याज्ञवल्क्यस्यास्य (शतपथप्रणेतुः) पितुनमिनि 
ब्रह्मरातब्रह्मकाहदेवरातादीनि चोपलभ्यन्ते। "याज्ञवल्क्य" इति तु गोचर 
नामघेयम्‌, "वाजसनः इति तु तस्य पितुमुलं नामधेयम्‌, तेन स 
वाजसनेय: उच्यते स्म, वाजसनेययान्ञवल्क्यस्य वास्तविकं नाम तु 
ग्रज्ञातमेव विद्यते । ग्रनेनैवे वाजसनेयेन जुक्लयजुकंदः परोक्तः शतपथजञ्च 
प्रणीतम्‌ । वाजसनेययाज्ञवल्क्यस्य द्रौ गृर्वस्तिाम्‌, प्रथमगुरुस्तस्य 
मातुलर्चरकाचार्यो वेशम्पायनः, ` द्वितीयस्तु उदहयलक अ्रारुणिस्तेन 
 गुरुव्‌ तः, तस्मात्तेन बुक्लानि यजंष्यधीतानि । पराणादिष्विदमाख्या- 
नमलक्रतभाषया चोक्तम्‌-"याज्ञवल्क्येन प्रादित्यात्‌ अ्रहवरूपधारिणः 
शुक्लानि यजूषि प्राप्तानि इत्यादि, तन्त श्रद्धेयम्‌, यद्यपि सवशिन 
काल्पनिक नास्ति, | ` 

इतिहासपुराणानुसारेण वाजसनेयस्य याज्ञवल्क्यस्यं डतमनके वा 
शिष्या श्रासन्‌, तेषां पञ्चदश शिष्याः प्रधाना अ्रभूवन्‌, तरच शुक्ल- 
यजुवंदस्य पञ्चदशश्ाखाः प्रोक्ताः, पुराणे च रवणितम्‌-- 

याज्ञ वल्क्यस्प्र †शष्यास्ते काण्वनोधेयसालिनः 

मध्यं दिनङ्च॒ शापेयी वि दग्ध्चाप्युच्छलः ॥ 

तास्रायणरच वात्स्यश्च तथा गालवशंरिरी। 


1. वाल्मीकिरामायणे (१।५१।६) 
2. द्रष्टव्यम्‌ --वेदिक वादूमय का इतिहास, भाग १; १०२६४. 


३२ | व॑दिकी यज्ञविद्या 
प्रावटी च तथा पर्णो केणेयः सपराश्रः। 
इत्येते वाजिनः प्रोक्ता दश पञ्च च स्मृताः ॥" 


ग्रन्येभ्यः खोतोभ्यद्च ज्ञायते तथ्यमिदं यद याज्ञवल्यशिष्येरिमाः 
पञ्चदश राखाः प्रोक्ताः-- 


(१) जाबालशाखा (६) अआ्रावटिकशाखा 
(२) बोधेशाखा (१०) परमावटिकलाखा 
(३) माध्यदिनशाखा (११) पाराश्रशाखा 
(४) शापेयशाखा (१२) वेणेयशाखा 

(५) काण्वशाखा (१३) वधेयशाखा 

(६) तापनीय्षाखा (१४) कात्यायनीयलाखा 
(७) कापोलशाखा (१५) वैजवापीयन्ञाखा 
(८) पौण्डवत्सशाखा 


इदानीं केवलं काण्वीयमाध्यंदिनीयशाखे उपलम्थेते, कात्यायनीय- 
श्रौतसूत्र कात्यायनशाखायाः श्रौतसूत्रमस्ति । ततर ब्रह्माण्डपुराणे शुक्ल- 
यजुषां मन्त्रसंख्योच्यते-- 
दरे सहस्र शतं न्यूने मन्त्रे वाजसनेयके | 
ऋग्गणः परिसंख्यातो ब्राह्मणं तु चतुरगण । ।° 
कात्यायनापस्तम्बयोः भरोतसुत्रयोमूलम्‌ कात्यायनस्यापस्तम्बस्य च 
शाखे ` कृष्णयजुवंदस्य षडशीतिः शाखा श्रभूवन्‌, तासु चैका भ्रापस्त- 
 म्बलाखा ग्रासीत्‌ । सा भ्रापस्तम्बशाखेव श्रापस्तम्बश्रौतसूत्रस्य मूल- 
मासीत्‌, सा शाखा त्विदानीमनुपलन्धा, तथाप्यनुमीयते सा भ्रापस्त- 
म्बराखा तेत्तिरीयश्षाखया तुल्येव भवेत्‌ । एवं च वाजसनेयचरणस्य 


पञ्चदशसु शाखायु कात्यायनशाखाऽपि प्रसिद्धाऽभवत्‌ । तथा चानु- 


मानेन कात्यायनज्ा्टावाजसनेयिश्ञाखया तुल्या भवेत्‌ । कात्यायन- 
श्रौतसूत्स्य मूलमेव कात्यायनशाखा श्रासीत्‌, सा चानुपलब्धा विद्यते । 


एव प्रायेण स्वा स्वा शाखा तस्य तस्य श्रौतसूत्रस्य मूलमासीत्‌, नात्र 
काचिद्‌ विचारणा । 


"म्क् 
9 + की ९४ 
1 ^, 9: ०8 
५५ 





1. वायुपुरासे (६१।२४।२६) 
2. ब्रह्माण्डपुराणे (६१।६७) 


द्वितीयोऽध्यायः 
श्रौतसृत्रवाङ्मये कात्यायनापस्तम्ब- ` 
श्रोतसूत्रयोस्स्थानम्‌ । 


` कल्पः - वेदाङ्गेषु कल्पाख्यमङ्गं प्रधान लभते । कत्पग्रन्था 
यज्ञविद्ाया श्रनिवार्याणि शास्त्राणि सन्ति, तदुक्तं कुमारिलभट्टेन-- 
'वेदादतेऽपि कुवेन्ति कल्पः कर्माणि याज्ञिकाः | 
नतु कल्पेविना केचिन्मन्त्रब्राह्मणमात्रकम्‌ "1 
कल्पसूत्रकाराणामपि महती प्रतिष्ठाऽऽसीत्‌- तेऽपि ऋषिवत्‌ 
स्मयंन्ते पूज्यन्ते च-- | 
न तावदनुषिः करिचत्‌ स्मयते कल्पसूत्रकृत्‌ । 
कत्तु त्वं यदषीणांँ तु तत्सवं मन्त्रकृत्समम्‌ ॥”2 
ब्राह्मणोपनिषन्निरक्तादिषु ग्रन्थेषु कल्पसुत्रणामृल्लेखो बहुधा 
दशयते ।° इतिहासपूराणानूुसारेण शिवबृहस्पती द्वौ मराचार्यौ वेदाङ्गानां 
प्रवतेकावास्ताम, उक्तं च महाभारते शिवं प्रति-- 
वेदात्षडद्घान्यु {धृत्य (शान्ति° २८४।६९२) 
एवं बृहस्पति प्रति- 
वेदाङ्गानि बृहस्पतिः' (चान्ति° ११२।३२) 
तथा च स स्वयमावेदयति-- 
प्रधीत्य च व्याकरणं सकत्पम्‌ | | 
शिक्षां च भूतप्रकृति न वेदम्‌ ।॥ (शान्ति० १९६।८) 


1. रिक्षा कल्पोऽथ व्याकरणं निरुक्तं छन्दसां च यः। ए 
ज्योतिषामयन चैव वेदाङ्कानि षडेवतु।॥ (पाशिनीयशिक्षा) ` 

2. तन्त्रवाक्तिके (१।३।१०) 

3. यास्कः--“इमं ग्रन्थं समाम्नासिषुक्द चवेदाङ्कानिच।' 
निष्क्ते (१।२०); तत्तिरीयत्राह्मणे-- कत्पतन्ताणि तन्वानाह्‌ - 
संस्थादच स्वंशः ।* (३।३२।६), " 
मुण्डकोपनिषदि च दरष्टव्यमु-(१।१।५) । 


२४ वैदिकी यज्ञविद्या 
अनैव देवगुरुणा" बृहस्पतिना मन्ता दष्टाः कल्पारच प्रणीताः । 
ग्रनेन प्रमाणेन कत्पसूव्राणां प्राचीनता विज्ञायते, एते ¶ृराकल्पास्या 
ग्रन्था नेदानीमूपलम्यते, कालगर्भ समाविष्टा इति मन्ये । वेदानां 
सहस्राधिक शतमेकतरिशच्च शाखा ्रासन्‌, पुराकाले एतावन्ति कत्प- 
सूत्रषणि च भवेयुः, परमिदानीं न्युनाधिक्येन विशतिरेव कल्पसूत्राणि 
विद्यन्ते । 


पारिनिक्ाले कल्पानां मेददयी-श्रचत्वे उपलम्धानां कत्पसूत्राणां 
पाणिनेः प्राक्काल्िकत्वं पाश्चात्यः भारतीयेर्च स्वे रेव विद्रद्धिङ्च 
ऊरीकृतम्‌ । कल्पसूत्रणां निर्माणकालस्य निर्धारणाय पाणिंनिरेव स्तम्भ 
इव स्वीक्रियते । परमस्माकं मते. भारतीयेतिहासस्य कालनिर्धारणाय 
त्रयः स्तम्भा स्वीकरणीया, यानक्लम्ब्य सवेषां सूत्रकाराणामन्येषां च 
महापुरुषाणां कालनिर्घारणं कर्तु शक्यते । वैदिकवाङ्मये भारतीयेति- 
हासस्य त्रयोऽतिप्रसिद्धाः' स्तम्भाः--व्यासः, शौनकः, पाणिनिश्च 
सन्ति। उपलब्धाः कत्पग्रन्थाः पाणिनेः प्राक्कालीना व्यासाच्चार्वा- 
क्कालीनास्सन्ति नात्र संशयः । परन्तु पाणिनिकलि तु व्यासास्प्राक्का- 
लिकान्यपि सूत्रायुपलब्धानि प्रासन्‌, तेन पाणिनिनोक्तम्‌- 

"पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु" (्रष्टा° ४।३।१०५) 


तत्र कारिकायां जयादिव्यः--"पुराणेन चिरन्तनैनषिणा प्रोक्तम्‌ । 
ब्राह्मणेषु तावत्‌ भाल्लविनः शाट्याययिनः, एेतरेयिणः, कत्पेषु-- 
१ ्खीकलत्पः श्रारुणपराजी । वात्तिककारक।त्यायनस्य मते-'याज्ञवल्क्या- 
दिभ्यः प्रतिषेधस्तुल्यकालत्वात्‌ !' | 


जयादित्यमते एेतरेयादय ऋषयः पुरातना श्रासन्‌, तथा च 
“याज्ञवल्क्यादयोऽचिरकाला इत्याख्यानेषु वार्ता ।' जयःदित्यस्य मतमिदं 
न न्याय्यम्‌ । भ्रत्र पतजञ्जलिनाऽप्युक्तम्‌-पुराणप्रोक्तेष्वितिं अत्र 
याज्ञवल्क्यादिम्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः, याज्ञवल्क्यानि ब्राहमणानि, सल- 
भानीति च, कि कारणम्‌, तुल्यकालत्वात्‌, एतान्यपि तुल्यकालानि । 
मन्ये, काशिकाकारेण जयादित्येन श्रास्यानेषु वार्ता न सम्यगधीता; 
यतत पष्धीकल्पस्य प्रणेता पेङ्धी (मधुकः) राथीतरस्य शाकपणः शिष्यो 
बभूव, . स व्यासरिष्यस्य पलस्य श्िष्यपरम्परायां सप्तम श्रासीत्‌, 





1. वृहस्पतिदवानां पुरोहित आरत्‌ जंमिनीयन्राह्वगे (१।१२५) 





श्रौतसूत्रवाङ्मये कात्यायनापस्तम्बशौतसुवयोस्स्थानम्‌ | २५ 





याज्ञवल्क्यः (वाजसनेयः) तु व्यासशरिष्यस्य वैशम्पायनस्य शिष्य- 
परम्परायां प्रथम श्रासीत्‌, भ्रनेनेतिहासेन याज्ञवल्क्यस्तु पद्किमुनेर- 
पेक्षया पुराणषिरेव सिध्यति, एवम्‌ श्रारमरथ्यकल्पस्य प्रणेता बादरा- 
यणेन ब्रह्मसूत्रेषु स्मृतः, तस्मात्‌ स च व्यासस्य समानकालिकः। 
श्रीयुधिष्ठिरमीमांसकमहोदयानां मते-- "पाणिनिना “पुराणप्रोक्तपदेन' ते 
प्मकूपाराशर्याः सूत्रग्रन्थाः संकेतिता: प्रतीयन्ते, येषां सूत्राणां व्यासेन 
व्यासरिष्यप्ररिष्येश्च प्रवचनं कृतम्‌ 1 | 





पारान्ञयेग्यासस्य प्रवचनकालः- नेदानीं प्राकव्यासकालिको हि 
केरिचन्‌ सूत्रग्रन्थ उपलभ्यते ग्रत एव सवंप्रथमं वयं व्यासस्य वेद- 
प्रवचनकालस्य तिथि निणेतु यतामहे । पारचात्यलेखक्रास्तु ग्यासं 
कल्पितकथानां* पुरुषं मन्यन्ते । यदा पाइच,त्यलेखका व्यासस्य 
मूलमुच्छेत्तमिच्छिन्ति, तदा तेऽस्य हिष्यप्रशिष्याणामैतिहासिकतां कथं 
मंस्यन्ति। पाश्चात्यानामेतानि वचनानि चश्वद्धात्‌ः शवयानि। यदा 
जैमिनिशौनकारवलायनपस्तस्बकालत्यायनबौधायनादयः सवे सू्रकारा 
व्यासस्य रिष्यपरम्परायामभूवन्‌, व्यासस्तु श्रस्य परम्परावृक्षस्य मुल- 
मासीत्‌, मलहीनास्तस्य शाखाप्रशाखाः कथं प्ररुह्यरन्‌। डा० राम- 
गोपालसद्डो भारतीयलेखकः पाङ्चात्याननुकुवंन्‌ लिखति--'वतेमान- 
स्थितौ वेदसूत्रकाराणां तिथिनिणेयं कत्त कोऽपि समर्थो नास्ति, 





1. सुष्टिके आदिसे लेकर भगवान्‌ वेदव्यास ओौर उनके शिष्य प्रशिष्यों 
पयेन्त वेदशास्त्र का अनेक बार प्रवत्तन हभ हैः“. › अतः 


हमारा विचार है कि पाणिनि के पुराणप्रोक्त शब्दसे उन ब्राह्मणौकी 


ओर संकेत है जिनका प्रवचन भगवान्‌ वेदव्यास ओर उनके शिष्य 
प्रिष्यों के प्रवचन से पूवं हो चुका । यही अभिप्राय लाटूयायन भ्रौत- 
सूत्र के पूवं निष्ट सूव्रके पुराणपदकाहे।' संस्कृत व्याण्लाण्का 
इतिहास, प्रथम भाग, पु० १७४। 
बृहहवतायां च पाराशयेव्यासस्य प्ररिष्या मधुकादयः पुराणा 
उच्यन्ते नवभ्य इति नैस्क्ताः पुराणाः कवयदच ये। 
मधुकः उवेतकेतुश्च गालवश्चैव मन्यते ॥ (१।२४) 
2 “48 ९६725812 18 1116 76 र 8 79111616्681 32.8९. 
--%€010 1710८, ‰. 339. 


२६ 


वैदिकी यज्ञविद्या 


वयं केवलं तैषामूपरिकालमर्यदां निम्नसीमानं चानुमात्‌ः समथ 


स्म: 


महाभा रतग्रन्थस्यान्तःसाक्षयेण पण्डितप्रवरा भगवहृत्तमहोदया 
लिखन्ति-“पाराशयेग्यासेन वेदप्रवचनं कलेः पञ्चाशदधिकशतं वर्षाणां 
(१५०) पूर्वं कृतमासीत्‌ । यद्यपि पार्जीटरः पूर्णं तथ्यमवगन्त्‌ं न चश्ञाक 
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2. युधिष्ठिर राज्य की समाप्ति पर कलिका प्रारम्भ माना जाताहै। 


यूधिष्ठिर राज्य तक हापर अथवा २०० वषं का सन्धिकाल था । सब 
शास्त्रों का मतहै कि शालाप्रवचन ह्वापरान्तमें हृभा। ईश्वर को 
घन्यवाद है कि महाभारते आदिपवं ९६।१४-२२ मे शाखा प्रवचन का 
काल भिलता है । वहां लिखा है कि विचित्रवीयं की पत्नियों मे नियोग 
करने से एवं व्यासनजी शाला-विभागकर चुकेये}-" वेद शाखा 
प्रवचन कलि से कोई १५० वषे पुवं हुभा । शाखाप्रवचन के समय 
म्यासत जी लगभग ५० वषं के थे ।' वदिकवाङ्मय का इतिहास, प्रथम 
भोय, पृऽ १८७१] 


पुनश्च -न्तनु के राज्यारम्भ से तेकर भारतयुद्ध तक १६३ वषं 
वीते थे । इसका व्यौरा निम्नलिखित है-- 


यन्तनु -- ५० वषं (राज्यकाल) 
तिचित्रिवीयं -- व ५१ 
मीष्मनेतुत्व -- २० ,, १६ 
पण्ड ष च? ५9 
घृतराष्ट्‌ 3 ० ,, 
दुर्योधन -- ३६ +; | 


भास्तयृद्ध तक कुल-- १६३ वषं 


अमे भक आनन | "णि 
र ॥ & ++ 


व 2 


श्रौतसू्रवाङ्मयै कात्पायनापस्तम्बश्ौतसूत्रयोस्स्थानम्‌ २७ 


किन्तु स एतावत्तथ्यं बुद्धवानु यत्‌ व्यासस्य वेदचरणप्रवतंनं भारत- 
युद्धात्पुवेमभवत्‌ ।" इयमुपलब्धसूत्रग्रन्थानामूपरिसीमा निरिचीयते | 
व्यासशिष्यस्य सुमन्तोः धर्मसूत्रस्य केचनांशाः प्राप्यन्ते, एवं जेमिनिमुने 
क्रतं श्नौतसूत्रमुपलम्यतेः, श्रतो व्यासशिष्यः सूत्रग्रन्थाः प्रणीता नात्र 
संशयः । ्रतः परं सृत्रम्रन्थानां निम्नसीमा निरीक्ष्यते । इदानीमुपलन्धा 
सव सूत्रग्रन्थाः पाणिनेः पूवेकालिकास्सन्ति, अरत एव पाणिनिमृनेस्ति- 
धिनिणीयतेऽत्र । 


पारिनेस्तिथिः-पाणिनिमूनेः प्रादर्मावकालस्य सम्बन्धे इतिहा- 
सज्ञेषु बहवो मतमेदाः प्रस्फूटिताः, डा० भण्डःरकरमहोदया विक्रमात्‌ 
सप्तशतीपूर्वं तस्य कालं मेनिरे, डा० काश्ीप्रसाद जायसवालमहोदया 
नन्दकाले (५०० ई० पु०) पाणिनिस्थितैः कालं विदुः । प्रम्रवालमहोदया- 
श्चेदं मतं मन्यन्ते स्म, यत्‌ बौद्धग्रन्ये ्रायंमञ्जुश्चीमुलकल्पे चोक्तप््‌- 
'तस्याऽप्यन्यतमः सखा पाणिनि्नमि माणवः ।' (प° ४२७) 


प्रस्मिन्‌ श्लोके पाणिनिर्नामि माणवो नन्दस्य सखा चोक्तः, तदानीं 
च वर्षोपवर्षौ द्रावाचार्यो च बभुवतुः- 

श्रथ कालेन वषेस्य शिष्यवर्गो महानभूत्‌ | 

तत्रैकः पाणितिर्नाम जडबुदधितरोऽभवत्‌ ।।9 





[१ 


इसमें युधिष्ठिर राञ्यकाल के ३६ वषं जोड़ने पर १९६ वषं हुए 

व्यासजी ने वेदशाखाप्रचचन शान्तनु के राज्यकरालमें कियाथा। यदि 
दान्तन्‌ राज्यकालके ५० वर्षं कम करदिए जाएं तो १५० वषं 
बचते है ।' द्रष्टव्य--भारतवषें का बृदद्‌ इतिहास, द्वितीय भाग 
पृ° १५४। | 
1. “पठ (एर) फठणत्‌ एा०छएकण्ग वच 6170161 1081 शगार ` 

(2 ४९५1८ 1८6ला810718)} अलप 8 वृप्रभलः ज 8 (ला प्रा 

एर्थ0ा€ 1176 2818741 82111 

41101611 {76121 प्§10 ल्भ 14411101, 17. 3 18 

2. तवत्कारगुरुणा जेमिनिना जंमिनीयत्राह्यणं श्रौतसूत्र च प्रणीते (द्रष्टव्यं 

भवभ्रातङृतं जेभिनीयकल्पभाष्यम्‌, प्रारम्भे) । 
3. कथासरित्सागरे (ल० १ त° ४।२०) 


२८ ‹ वैदिकी यज्ञविद्या 


प्रष्टाध्यायीसूत्रेषु चं यवनः, मस्करी श्रमणः, तिर्क्भणादयरूव 
` शब्दाः परिद्व्यन्ते ।" ताय्‌ शब्दान्‌ डा० प्रग्रवालमहोदयाः बौद्धप्रभाव- 
युक्तान्‌ मेनिरे । ` 

एभिः शब्दप्रमाणैः (हेत्वाभासैर्वा) डा० श्रग्रवालमहोदयाः पाणिनि 
 नन्दकाले स्थापयन्ति । तत्रेतिहासपुराणेषु च यवना म्लेच्छा ययाति- 
प्रस्य तुवंसोर्वंशजाः स्मयंन्तेः, वासुदेवेन कृष्णेन च कालयवनः कौटि 
व्येन (चातुर्येण) हतः, स चान्यत्र महाभारते कशेरुमाय्‌ यवन इति 
पदेनाभिहितः । प्रतः यवनशन्दो न पाणिनिमूनेः स्थितिकालस्य 
निर्णायकः । एवं श्रमणनिर्वाणादीनि पदाति शतपथ त्राह्मणदिषूपलभ्यन्ते, 
ग्रत एषु पदेषु बौद्धत्वमपि नास्ति । मस्करिथ्ब्दोऽपि गोगालमंखले- 
राचार्य॑स्य वाचको नतास्ति। यथा दण्डयुक्तो पुरूषो दण्डीति उच्यते 
तथेव मस्कर (वेणु) युक्तः पुरुषो मंस्करीति उच्यते । यदि मस्करिशब्दो 
गोशालस्य वाचको भवेत्तहि सुत्ररचना ईदृशी भवेव्‌--"मस्करमस्करि- 
णौ वेणुगोक्ालयौः', तस्मादीद्शेः हेत्वाभासः पाणिनेस्तिथिः निण॑तुं न 
रक्रयते । 


कुलपतिशौनकस्य दीघंसत्रस्य कालः--पाणिनिमूनेः प्रदर्माव- 
कालस्य शौनककालेन सह घतिष्टरूपेण सम्बन्ध भ्रासीत्‌। व्यासाद- 
नन्तरं शौनको हि सर्वधिक्येन वेदिकवाङ्मयं रक्षितवान्‌, स च ग्यास 
इव वैदिकसाहित्यस्य महान्‌ स्तम्भः । वेदिकसूत्रग्रंथानां प्रणयनं 
शौनकस्य दीघंसत्रे प्राधान्येन समाप्ति गतम्‌ । यास्कशौनकग्द्धिल- 
मधूककौत्सभागुरिकात्यायनबौधायनपाशिनिनिप्रभृतिमूनयः प्राणेय सवं 
समानकालिका आसस्तत्र पण्डितप्रवराणां युधिष्ठिरमीमांसकानामुदा- 
हृतानि प्रमाणानि सारेण चत्र लिख्यन्तेः--(१) पाणिनेरनुजः पिङ्क- 


1. पाणिनिकालीन भारतवषे (अध्याय ८) 
अष्टाध्यायी (६। १११४५, ०।२।५०, ४।१।१७५) 

2. महा ० आदि० (८६।३४); 

3. हरिवंशेषु° (२।५७ अध्याये); 
महा० (३।१२।३२) 

4. अष्टा० भस्करमस्करिणौ वेण्‌परित्राजकयोः' (६।१।१५४) 

5. द्रष्टव्यम्‌--संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, 
पु० १३६-४० 


श्ोतसुववाङ्मये कात्यायनापस्तम्बश्रौतसूत्रयोर्स्थानम्‌ २६ 


लाचायं "उरोबृहती यास्कस्य' इत्यस्मिन्‌ सूत्रे यास्काचार्य स्मरति 
(२) निरुक्तशात्रे (१।५) यास्केन कौत्सः स्मयते, महाभाष्यानूुसारेण 
कौत्सः पाणिनेः शिष्यो बभूव । (३) रौनकादिम्यश्च्छन्दसि (अष्टा० 
४।३।१०६) इत्यस्मिन्‌ सूत्रे शाखाप्रवक्त.रं रौनक स्मरति । (४) शाखा- 
प्रवक्ता शौनकइच ऋक्‌ प्रातिशाख्ये व्याडिमतानि प्रदशेयति । ग्याडे- 
रपरनामधेयं दाक्षायण इति प्रसिद्धो बभूव, दाक्षायणः पारिनेर्मातुल 
आसीत्‌ । (५) बौधायनश्चौतसूत्रे पवराध्याये (३) पारिनेः साक्षान्ति- 
दशो ददयते। (६) मत्स्यपुराणे (१६७१०), वायुपुराणे (६१।६६) 
पाणिनिगोत्रो निदिश्यते। एभिः प्रमाणेस्तथ्यमिदं प्रकटीभवति यद्‌ 
यास्कशौनकपाणिन्यादयः सवं तुल्यकाला आसन्‌, तेषां पौरवापियेम्‌ 
अतिन्यूनमासीदिति मन्तव्यम्‌ । अतः कस्यापि मुनेः कालो यदि साध्यते, 
तदस्माकं सिद्धिभवेत्‌ । 


पाण्डववंशजस्य अधिसीमकृष्णास्य राज्यकाले शौनको द्वितीयं 
दीघंसत्रं चकार ।" तथा च तस्मिन्‌ काले शौनकस्य रास्त्रावतार 
उच्यते-- 

शौनको गृहपतिवं नेमिषीयेस्तु दीक्षितः । 

दीक्षासु चोदितः पराह सत्रे तु द्रादशाहिके ॥ 

अत एव शौनकः पाणिनिश्वाधिसीमक्ृष्णस्य काले अभवताम्‌, 
एतस्मिन्‌ काले हि सौतिन' पुराणप्रवचनं कृतम्‌, तदानीं मगधे सेना- 
जितः, अयोध्यायां दिवाकरस्य हस्तिनापुरे चाधिसीमङृष्णस्य 
शासनानि बभूवुः ।° तदानीमेव अषकालोऽन्तं जगाम ।° प° भगवदहृत्त- 
युधिव्ठिरमीर्मांसकयोमेतेनायं कालः २७६० विक्रमात्‌ पुवंमासीत्‌ | 
अस्मिन्‌ काले हि शौनकपारिन्यादयो बभूवृरित्याशयः ।4 


मस नतनि ममभन न 


1. "अधिसीमकृष्णे विक्रान्ते राजन्येऽनुपमत्विषि 

धमंक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे दीषंसत्रं तु ईजिरे॥ 

-- वायुपुराणे (१।१२।१५) 

2. द्रष्टव्यं -भारतवषं का बृहद्‌ इतिहास, प्रथम माग, पृ० २३१ 
3. "ऋषिषृत्रामत्सु", निरुक्त ° (१३।१२) 

वायुपुराणे (६९।२५७) 
4. भारतवषं का बृहद्‌ इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० २३४ 

संस्कृत का शा० ई०, १० १४० 


३० [रि वैदिकी यज्ञविद्या 


पाङ्चात्यविदुषां सूच्रकाराणां तिथिविषयकाशि सतानि तु 
भिन्नानि भिन्नानि सन्ति। तत्र यैक्समूलरः सूत्रयुगं ६०० ई० पूर्वात्‌ 
२०० ई० पुवेपयेन्तं मन्यते (द्रष्टव्यं--ए हिस्टरी जाफ़ एशेण्ट संस्कृत 
लिटरेचर) । एवं च मैकडानलकीथादीर्नां" मतानि सन्ति । एतेषां 
मतानां कलत्पनानां वा कि मूल्यमिति कृत्वा विदुषां विचारणाय 
विस्तरेण विवेचनं न क्रियते । 


सुत्रकाराणामेतिहासिकः क्रमः- वेदिकव!ङमयस्याध्येतृभिरेषां 
सूत्रकाराणां कालक्रमो बहुविधकल्पनाभिः प्रपञ्चितो खदयते । पाद्चा- 
त्यविदुषां ष्टौ तु बौधायनः कल्पसूचकारः प्रायेण स्वेषां प्राचीनतम 
आसीदिति 1 किन्तु भगवदुत्तमहोदया बौधायनमर्वाचीनतमं मन्यन्ते 
स्म । 

श्रीमद्भिः पाण्डुरङ्गवामनकाणेमहोदयेः स्वकीये स्वनामधन्ये 
महाग्रन्थे "धर्मदास्वीयेतिहासे'ऽ सुूत्रकाराणां निम्नलिखितः क्रमः 
प्रद्ितः-- 

बौधायनः 


| 
गौतमः 





1. € 80211, च्रलाल{ा€, 0100801 101 20 एल 07 10118 171 
259 170 500 214 200 ४. @. 25 € लातला८०ाजष्ं०गा [70115 
प्रा जितौ त्रा ऽप [लावप्ा6 25 ०6९१०0०6. 
| --^ प्र159701$ 0 3821811 [ल धपाल ए४ &. 
12060111, 7. 35 


2. (^}481206%, 2 (्गाा16ा01 2 6 1९ 2102579 0 3212502602 

| प्राक 2680715 फला) लापा € (1 भत्ा४8 ऽप्ण25 

771 श66688196 नतला 10 [5 17प्तव्लौठा, 169५6 गा 10656 

णण 210्लकल, 216 18168 21 16 162 2 151 1176 ऽ्चा2 

ण 20वक्था 25 © ०4681, पवा त शवात्‌ 2), आच्छा 21 

| ग (वभ, पच्छा तथाम क्रीम हल्ञाः, प्णडल्‌ाि भात्‌ 

0081 {० 0768, 107 गलः ्ंऽ6 लानत 1 ‡15 ८0106 
6101, #24पा2 21 र#2.111810958..* 

706 प्राण गाप्तोथा 1. 0 ^. पतल, 7. 99-100 


3, धमं ° इतिहासे प्रथमभागे, पृ० ८ 


श्रौतसूत्रवाङ्मये कात्यायनापस्तम्बश्रौतसूत्रयोस्स्थानम्‌ | ३१ 


| 


आपस्तम्बः 


| 
हिरण्यकेशी 
| 
आदवलायनः, इति । 
श्रीकाणेमहोदय एतेषां सूत्रकाराणां कालं निर्णेतुं न शशाक, 
केवलमनुमानेन कल्पनया च तान विक्रमात्‌ चतुःशतीपुवं मेने | 
तत्र हालैण्डदेशनिवासिना वेदिकविदुषा कालेण्डमहोदयेनायं क्रमो 
विनिरदिचतः सुत्रकाराणाम्‌- 
बौधायनः 
| 
वाजसनेयः 
| 
आपस्तम्बः 


| 


भारद्वाजः 
| 
हिरण्यकेशी 
। 
वेखानसः, इति । 
एष कालेण्डप्रदशितः क्रमोऽपि इतिहासविरुद्धोऽस्ति इति इति- 
हासन्ञप्रवराणां भगप्रह॒ततमहोदयानां मतम्‌ । तत्र तेन हेतवः प्रादशिषत, 
तथा च हेतुमद्धिः प्रमाणैस्तेन क्रमो विनिरचीयते स्म। तत्र प्रथमो 
हेतुः (१) बौधायनः स्वमिन्‌ श्रोतसूत्रे प्रवराध्याये पाणिन्यादीन्‌ 
वेयाकरणान्‌ स्मरति । पाणिनिगणपाठे (४५३।१०९६) वाजसनेयोऽपि 
स्मृतस्तेन बौधायनात्‌ पाणिनिः पूकंकालिकः, वाजसनेयस्तु वेशम्पा- 


1. घ० शण इतिहासे, प्रथमभागे, पु० प 
2. द्रष्टव्यं --वैखानसश्रौतसू त्रस्य कलिण्डक्रतायां मूमिकायां, पु० ९४ 
<{121 {06 ऽप्त8. 2 2820412%202. 51 129८ 06 [ताठरा 
19 06 भ्र0िणऽ ग कवल एदिणा (2. 98. 


३२ | वैदिकी यक्ञविज्ञौ 


थनस्यान्तेवासी इति पूवमेव प्रतिपादितः । पाणिनेरुल्लेखात्‌ (प्रवरा- 
ध्याये बौधायनः सर्वेषाम्‌ अर्वाचीनतमः सूत्रकार इति मन्यामह वयम्‌ । 
तथाहि-आाचार्यो बौधायन इतिहासपुराणामभ्यां रलोकानुदाहरति, 
यथा, तेन महाभारतस्यादिपवंण एका गाथा उदाहूता-- 

स्तुवतो दुहिता त्वं वे याचतः प्रतिगृह्णतः । 

अथाहं स्तुयमानस्य ददेतोऽपरतिगृह्णुतः ।। " 
तथा च बौधायनश्चौतसूत्रे महाभारतकालीनः सुरथः शोव्योऽपि स्मृत ।* 

(२) स्वभिन्‌ धर्म॑सूत्रे बौधायन भापस्तम्बादीन्‌ मुनीन तपयति-- 
“काण्वं बौधायनं तपयामि, आपस्तम्ब सूत्रकारं तपयामि, सत्याषाढं 
हिरण्यकेरिनं तपयामि, वाजसनेपिनं याज्ञवल्क्यं तप्यामि, आश्वलाः 
यनं शौनकं तपयामि । व्यासं तपयामि, (बौ° धर्म० २।५।६।१४), एते 
सवं अपस्तम्बादय आचार्या बौधायनात्पूवर्वातिन आसन्‌ इत्यत्र न 
करिचत्‌ संशयः । काण्वो बौधायनस्तु (जुक्लयजुःशाखायाः प्रवक्ता] 
श्रौतसूत्रकाराद्‌ वौधायनात्पुवंवर््ती, तेन स पुथक्‌ चासीत्‌ । 

(४) अनेन श्रौतसूत्रकारेण बौधायनेन विशत्यध्याथनिवद्धस्य 
मीमस्यशास्त्रस्य कृतकोटिनामधेयं भाष्यं कृतम्‌, त ग्रन्थबाहल्यादुपेक्ष्य 
किञ्चित्‌ संक्षिप्तसमुपवषेण कृतम', (प्रपञ्चहूदये, प° ३९) । अयमुप- 
वर्षाचार्यो वेयाकरणपाणिनेः समानकालिकस्तेन बौधायनो प्राचीनतमः 
सूत्रकारः । अत एव इतिहासन्ञप्रवरेण भगवदहृत्तमहोदयेनः तेषां सूत्रका- 
राणामयं क्रमो विनिरिचतः-- | 

कृष्णद्वैपायनो व्यासः 


सुमन्तुः, जमिनिः, वेशम्पायनः, पलः, शाकपुणिः; 


याज्ञवल्क्यो वाजसनेयः, ौपमन्यवः; 


1. बौघायनधमेसूत्रे (२।२।२७) तथा च महाभारते (१।७०।१०) 
2. अथ हैतेन सुरथः शैव्य ईजे आस्तिष्ट्यं परतामियामिति 
| व । |  बौ० श्रौ० १८।१६) 
तुलनीयम्‌-- अहं तु राज्ञः सुरथस्य पूत्रो यं कोटिकास्येति विदुमनुष्याः । 
| अथाब्रवीद द्रौपदी राजपुत्री पृष्टा शिबीनां प्रवरेण तेन ॥ 
४ ५  महाभा० वनपवगि (२६६।६७) 


श्रौततसूत्रवाद्मये कात्यायनापस्तम्बश्नौतसूत्रयोस्स्यानम्‌ ` ३३ 


शाकटायनः (काण्वो बौधायनस्तस्य गुरः) 
| 
राम्बन्यः, यास्कः 
| 
दौनकः 
| 
आङवलायनः, गौतमादयक्च 


| 
गोभिलः मशकादयर्च । 


| 
आपस्तम्बः, सत्याषाढः (हिरण्यकेशी) 
| 
कात्यायनः, पाणिनिः, 


| 
नौधायनः" 


कल्पानां प्रणेतारः 
इदानीमपि सूत्रकाराणां द्विविधो वभागो अवलोकनीयः, प्रथम 


विभागे प्राचीनसूत्रकारा येषां सूत्रग्रन्था नोपलन्धाः, द्वितीयविभागे-- 
उपलन्धसूत्राणां प्रणेतारस्तत्र प्रथमविभागे-- 


(१) पलः (१०) वैशम्पायन 

(२) एेतरेयः (११) हारीतनबालौ दौ 

( २) पाराशरः ( १२ ) कठ 

(४) शाम्बव्यः (१३) कालापः 

(५) यास्कः (१४) काश्यप 

(६) जातुकण्यंः (१५) श्रारुणपराजी 

(७) पंड्ग॒य (१६) अ्ादमरथ्य 

(८) शौनकः (१७) म्रालेखन 

(६) भ्रासुरिः (१८) धानाज्जयः (सुषामा) 





1. भारतवषं का बृहद्‌ इतिहास, प्रथम भाग, पृ० २८०, २८२ 


३४. ` -वैदिकी यज्ञविद्या 
(१९) शाण्डिल्यः (२१) भाल्लविः 
(२०) गौतमः | ._ 
प्रत्र एषां सूत्रकाराणां सारेण किञ्न्विदेतिदह्य संगृह्यते । 
अनपलञ्धानां कल्पानां प्रणतारः 
प्राचीनसुत्रकाराः 
पल;- श्रयं व्यासस्य प्रथमः शिष्य ऋवेदसंहितायाः प्रवचनकारो 
यश्च सूत्रकार श्रासीदित्ति च स्मयेते। कौषीतकिशौनकाडवलायना- 
दिभिः!" पणिनिना चाष्टाध्यायीग्रन्थे पैलाचायेः स्मृतो दस्दयते, 
पाणिनिसूत्रेण चैतदु विज्ञायते यत्‌ पेलस्य माता पीलानाम्नी स्त्री 
बभूब । परन्तु नेदानीं पलस्य करिचत्‌ सूत्र्रन्थ उपलभ्यते । 
एेतरेथः- एेतरेयव्राह्मणस्य प्रणेत्रा महीदासेन तरेयेण कल्पसूत्रमपि 
विरवितमासीदिति ज्ञायते- 
नवं श्राद्धानि पञ्चाहुरारक्लायनशाखिनः । 
प्रापस्तम्बाः षडित्याहूविभाषामेतरेयिणः।।* 
अनेन वचनेन पएेतरेयकल्पस्यास्तित्वमनुमीयते । 
शाम्बभ्यः- राम्बव्यविरचितं कौषीतकिगृह्यसूत्रमिदानीं प्रकाशि- 
दितमृपलभ्यते ।* श्रस्मिन्‌ ग्रन्थे मनुस्मृतेर्दलोका उद्धृता ददयन्ते । 
जेमिनीयश्रौतभाष्ये भवेत्रातेनोल्लिखितम्‌--(तदेव चतुश्िशषत्यावदत्‌ 
शाम्बन्यः।' शअ्रनेन प्रमाणेन शाम्बव्यकल्पस्यास्तित्वं च सम्भाव्यते । 
पाणिनिना गर्गादिगणे शम्बः नाम पठितम्‌, तेन शाम्बव्यस्य पितः 
राम्बुरिति चनुमीयते, महाभा रताच्च विज्ञायते यत्‌ शाम्बव्येन वनं 
यियासुध तराष्ट्‌ उपदिष्टः-- | 
ततः स्वाचरणो विप्रः सम्मतोऽभरविशारदः। 
शाम्बव्यो बहूचो राजन्‌ वक्तु समुपचक्रमे 1 
1. 'सुमन्तुजेमिनिवेम्पायनपेलसूत्रभाष्यमहाभारतधमचिर्याः", 
आइव ० गृह्य ० (३।३।५) 


कौषी ° गृह्य° (२।५।३) 
. भष्टा० (४।१।११५) 


- रिवस्वामिकृते धर्मेशास्वसंग्रह, प° १७५ 
„ नत्वा कौषीतकाचार्यं शाम्बव्यं सूचकृत्तमम्‌ ।' (शाम्बव्यकृतकारिकायाम्‌) 
- आश्वमवासिकपवंणि (१०।११) | 


क => {>> > 


श्रौतसूत्र वाङ्मये कात्यायनापस्तम्बश्रौतसूत्रयोस्स्थानम्‌ >३५ 


` श्रनेन शाम्बव्य ऋग्वेदीय भ्राचार्यो विनिह्चीयते, येन स्वस्य 
स्वतन्त्रं वेदिकचरणञ्च प्रवतितमिति च विज्ञायते । ध 


पराशरः-पलरिष्यस्य वाष्कलस्य चत्वारः शिष्या भ्रासंस्तेषु 
चकः पाराशरो बभूव । श्रनेन पाराशरेण काचित्‌ ऋवेदलाखा (पारा- 
शरशाखा) परोक्ता, पाराशरकल्पर्च प्रणीतः पतञ्जलिना महाभाष्ये 
चोदाहूतम्‌- 

"पाराशरकल्पिकः (४।२।६०) 

जातुकण्येः--उपय्‌ क्तस्य पाराशरस्य करिचत्‌ सतीर््यो जातु 
करण्यष्यिः कल्पसु ्रकार" श्रासीत्‌ । कविराजसूरमचन््रमहोदयस्य मत- 
मिदमतिभ्रमपूणंमस्ति--"यदयं पाराशरः, तस्य सतीर्थ्यो जातूकण्येश्च 
पाराशयेव्यासस्य पूवेजो बभूवतुरिति" ।* पलशिष्यस्य वाष्कलेः शिष्यौ 
पाराशरजातुकरण्यौ कथं व्यासस्य पूकंजौ भवितुमहंतः । वस्तुतस्तु 
पाराशरजातुकर्ण्यो गोत्रनामनी स्तस्तेनात्र महाभ्रान्तिरुत्पन्ना। 

पङ्गयः-- पलस्य शिष्यपरम्परायां राकपुणेः शिष्यः पद्धिरासीत्‌, 
तस्य पिता पिद्धिः, पिदधुः: पत्रः पेद्धिमंघुकनामा। खलतपंथब्राह्यणे 
बहहेवतायाञ्च गङ्ग्यस्य (मधुकस्य) वचनान्युपलम्यन्ते । महाभाष्ये, 
काशिकायां च पेडगुयकल्पसूतरं पुराणप्रोक्तेषु कल्पेषु परिगणितम्‌ । 

यास्कः-- प्रख्यातो निरुक्तकारो यास्कमुनिरपि कस्यचित्‌ कल्पस्य 
कर्ता बभूव--' कल्प इति ज्योतिष्टोमानुष्ठानपद्धतिर्यास्कवा राहबौधाय- 
नीयाः ।3' यास्कः स्वमिन्‌ युगे महान्‌ याज्ञिकोऽभवत्‌ तथाहि चोच्यते 
महाभारते--यदनेनव' यास्केन नकयन्ञाः कृताः ।५ 





1. जातूकण्यधमंसूत्रस्य वचनानि याज्ञ वत्क्यस्मृतेर्बालक्रीडादीकायामुपलभ्यन्ते । 

2. ऋग्वेद का अध्येता पेल था । उसका शिष्य वाष्कल दुआ । वाष्केल 
के चार शिष्यो मे एके पराशर था । उसने पराशर संहिता का प्रवचन 
किया । उसका प्रोक्त ब्राह्मण ओर कल्प भी हो सकता है । वह्‌ एक 
व्यास था ।' (आयुवंद का इतिहास, ०२१४). 

3. हारलता, पु०८ ष [प 

4. यास्को मामृषिरव्यग्रो नैकयज्ञेषु गीतवान्‌ । 

स्तुत्वा मां शिपिविष्ट इति यास्क ऋषिषदारघीः। 

मल्प्रस्रादादधो नेष्टं निरुक्तमभिजग्मिवान्‌ ॥ 

(महाभारते शान्ति०. ३४२।७२-७३) 


३६ वैदिकी यज्ञविद्या 


शौनकः श्रारवलायनगुरुणा शौनकेन कुलपतिनाऽपि कल्पसूत्र 
रचितम्‌, तथ्यमिदं षडगुरुरिष्येण प्रकरटीकृतम्‌-- 
शौनकस्य तु लिष्योऽभुद्‌ भगवानाइवलायनः । 
स तस्याच्छ तसवंज्ञः सूतं कृत्वा न्यवेदयत्‌ ॥ 
प्रबोधपरिशुद्धा्थं शौनकस्य प्रियं त्विति । 
सहस्रखण्डं स्वकृतं सूतं त्राह्मणसन्निभम्‌ | 
शिष्यार्वलायनप्रीत्ये शौनकेन विपाटितम्‌ ।। 
ग्रायुरिः--महाभाष्ये (४५१।१९) पतञ्जलिना आसुरिकलत्पः स्मृतः 
नेदानीं स लम्यते। शतपथब्राह्मणस्य कंशपाठे च ्रासुरिरिति ग्राच्ायेः 
स्मयते । भ्रासुरिः कस्य वेदस्याचायं आसीदिति न निश्चीयते 1 
 वंश्ञम्पायनः- दुष्कृतं चरकाचाययि" इति वाजसनेयेन याज्ञव- 
ल्क्येन शुक्लयजुषु स्वगुरुरेव वैशम्पायनः स्मयते । अनेन वंशम्फायनेन 
करिचत्‌ सूतरग्रन्थोऽपि प्रणीत इति प्रमाणेतिज्ञायते। अ्रारवलायनेनापि 
वेशस्पायनः--सूत्राचायं उक्तः । 
जावालः-- श्रयं चोपनिषत्सु प्रसिद्धः सत्यकाम जाबालः । श्रनेन 
युक्लयजुषां जाबालशाखा, जाबालब्राह्मणम्‌, जाबालकल्पः, जाबाल- 
धमेसूत्रमिति, एतानि प्रोक्तानि । ग्रस्य गुरुपरम्पराः चात्र द्रष्टव्या-- 
उहालक अ्रारुणिः | 
वाजसनेयो याज्ञवल्क्यः 
| 
मधुकः पङ्गयः 
चूलो भागवित्तिः 
जानकिरायस्थूणः 


| 


जाबालः सत्यकामः 


1. द्रष्टव्यं - एशेण्ट हिस्दी ओंफ़ संस्कृत लिटरेचर--मैक्समूलर, 
१० २१०-२१२ | 

2. बृ° उ० (२।६।३) 

3. वाज० सं० (३०।१८) 

4. आदेवलायनगृ° (३।३।५) ` 

5. बुहृदारण्यकोपनिषदि (६।३।७-१२) 





श्रोतसूत्रवाङ्मये कात्यायनापस्तम्ब्रौतसूवरयोस्स्थानम्‌ | २७ 

हारीतः- बृहदारण्यके हि (४५।६।३) कूमारहारीत आचार्यो 
निदिष्टः। अनेन हारीतेन श्रौतग्‌ द्यधर्मसत्राणि च प्रणीतानि ।" 

कठकलापिताण्डयादीनां सत्राणि - वंशम्पायनस्य प्रसिद्धेषु नव- 
रिष्येषु चेते ्रयोऽतिविख्याताः सृत्रकाराः । तेष्वपि कठस्य सूत्रं लोकेषु 
पाणिनिसू व्रतुल्यं सुविदहितमासीत्‌--'यथेह भवति पाणिनीयं महत्‌ 
सुविहितम्‌ इव्येवमिहापि स्यात्‌ "कठं महत्‌ सुविहितमिति ) इदानीं 
काठकगृह्यसूत्राणि तु प्रकारितानि विद्यन्ते । 


कार्यप --अरयं कस्याः शाखायाः प्रवक्ता इत्ति न ज्ञायते। भ्रस्य 
कत्पसूतरं पाणिनिना पुराणप्रोक्तेषु कल्पसूत्रेषु चाभिहितम्‌ । 

प्रारगपराजो-काशिकामेवायं स॒त्रकारः स्मयते, अस्याचायेस्य 
रुद्धं नामधेयम्‌ श््रारुणपराशर' इति प्रतीयते । 

प्राञमरथ्यालेखनौ-एतवाचार्यौ कृष्णयजुवेदस्य कमेकाण्डेषु विश्नू- 
तावास्ताम्‌। अनयोमंतानि मारद्वाजश्रौतसूत्रे, अरापस्तम्बश्वौतसूत्रे चं 
बहुधोत्लिखिताति ह्यन्ते तथा चोक्तं क(रिकाकरारमहोदयेन--तव्र 
आहमरथ्यलेखनसंज्ञकयो राचायं यो मंतनिद॑सो न केवलं भारद्वाजसूत्रेऽपि 
तु अन्येष्वपि सूत्रेषु तद्वीकासु चोपलम्यते। भारद्ाजश्रौतगुह्यपरिरेष- 
सूतेषु च यथैतयोनिदंशो बाहुल्येनोपलभ्यते तथेवापस्तम्बसूत्रेऽपि । 
आक्मरथ्यालेखनयोरेतिद्यं विचःयंमाणे बौधायनप्रवरसूत्े वरिष्ठ 
गोत्रीये कुण्डिनगणे आहमरथस्तथा च भुगुगोत्रीये ब्रत्सगणे आलेखना 
निदिष्टाः। कात्यायनप्रवरसूतानुसारेण प्राइमरथ्या विरवासित्रगोत्रे- 
ऽन्तगताः ।° 

धानाञ्जयशज्ञाण्डिल्यगोतमभाल्लविनामानः सामवेदस्याचार्याः- 
लाट्‌यायनश्रौतसूत्रे चंतेषामाचार्याणां मतान्युद्धृतानि, तेनावगम्यते 





1. द्र°--आयुवेद का इतिहास, पु° २१९-२२० 
2. महाभाष्ये (४।२।६६) 
3. कादयपकौरिकास्+मृषिभ्यां णिनिः (अष्टा० ४।३।१०३), तथा चाह्‌ 
जयादित्य: "काङ्यपेन प्रोक्तं कल्पमधीयते कारयपिनं 
(कारिकायाम्‌ ४।३।१०३) 
4. कारिकायाम्‌ (४।३।१०५) 
- भारद्राजश्रौतस्य प्रास्ताविके (पृ० २४-२५) 
6. महाभास्ते (२।३६।२४) | 
'धनलञ्जयानामृषभः सुषमा स्मृतः । 
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सर्वैरेभिराचार्येः कल्पसूत्राणि प्रणीतानीति । गौतमस्य तु धमंसूत्रमिदा- 
नीमपि लोकेषु विभ्रुतं विद्यते । 


उपलब्धाः श्रौतसुत्रयन्थाः 
अधोलिखितानि श्रौतसूवाणि प्रकारितान्युपलम्यन्ते-- 
ऋर्वेदीयानाम्‌- 
(१) आश्वलायन श्रौतसूत्रम्‌ 
(२) शांखायनश्रौतसूत्रम्‌ 


कृष्णयचुरकवेदीयानामष्टौ श्रौतसूत्राणि"-- 

(१) भारद्वाजश्रौतसूत्रम्‌ 

(२) वाराहश्चौतसूत्रम्‌ 

(३) सत्याषादश्चौतसूत्रम्‌ 

(४) आपंस्तम्बश्रौतसूत्रम्‌ ` 

(५) बौधायनश्रौतसूत्रम्‌ 

(६) मानवश्रौतसूत्रम्‌ 

(७) वाधूलक्रौतसूत्म्‌ 

(८) वेखानसश्रौतसूत्रम्‌ 

सामवेदस्य त्रीणि श्रौतसूत्र प्रकारितानि- 
(१) लाट्यायनश्रौतसूत्रम्‌ 
(२) जँमिनीयश्रौतसूत्रम्‌ 

(३) माशकश्चौतसू त्रम्‌ 

ग्रथवेवेदस्य एकमात्र श्रौतसूत्ं-- 

(१) वेत(नश्नौतसूत्रम्‌ विद्यते । 


1. शुक्लयजुवेदीयानां एकमात्रं कात्यायनश्नौतसूत्रं विद्यते भुवि । 

2. भथवेवेदीयानां केवलं दवं सूत्रे आस्ताम्‌ । कौरिकसूत्रम्‌, वैतानसूतरं च । 
तत्र वैतानसूत्रे श्रौतकर्माणि, कौरिकसूत्रे तु गृ्यकर्माणि प्रोक्तानि, 
तथा हि मवत्रातेनोदाहूतम्‌ -- “उक्तानि वेतानिकानि, इदानीं स्मार्तानि 

` वक्ष्यामः। तेषां गृह्यसंज्ञा', तथा हि शौनकेनोक्तम्‌--उक्तानि वंतानि- 
कानि, गृह्याणि वक्ष्यामः (आर्व० गृ° १।१।१ भवत्रातविवरणम्‌) 
तत्राधिसीमकरृष्णस्य राज्यकाले ढौ वेदाचायौ बभूवतुः--श्र विष्ठायादच 
पतरौ द्रौ-- पिप्पलाददच कौिकः ।' (हरि ° पू० ३।१।१२) 


श्रौ तसूत्रवाड्मये कात्यायनापस्तम्बश्रौतसूत्रयोस्स्थानम्‌ ३६ 


एषां सर्वेषां श्रौतसूत्राणां विस्तरेण परिचयो अनावश्यको भवे- 
दिति मत्वा अत्र विरम्यते । 

कात्यायनस्येतिवत्तम्‌-कात्यायनश्रौतसूत्रस्य रचयितुः कात्याय- 
नस्य मूलपुरुषः कतः" इति नामधेयः ऋषि रासीत्‌, पाणिनिना "गर्गा 
दिभ्यो थः' (म्रष्टा० ४।१।१०५) इत्यस्मिन्‌ सूत्रे कतपदं' पठितम्‌, 
कतस्य पुत्र कात्य" इति कथ्यते, तस्य करिचदपि वंशजः (कात्यायनः 
इति श्रभिधानं लब्धुमर्हति । म्रतः "काव्यायन' इति गोत्रनाम, श्रौत- 
सूत्रस्य क्त्‌: कात्यायनस्य वास्तविक नाम किमासीदिति ज्ञात्‌ न 
पायेते । पुरुषोत्तमदेवकृते त्रिकाण्डशेषे कात्यायनस्य पञ्चाभिधाना- 
न्याख्यायन्ते-- 

मेधावी च मेधाजित्कात्यः कात्यायनश्च सः । 

पुन वेषुवंररुचिः त 18 

(त्रिकाण्डशेषे २।२५) 

भगवता पतञ्जलिनापि कात्यायनः क्वचित्‌ "कात्य इति 
नामधेयेन स्मृतः । स कात्यायनो "वररुचिः" इति नामधेयेनापि स्मयते । 
मुद्रा राक्षसनाटकस्य नन्दस्य मन्त्री राक्षसो 'वररुचिरेव कथासरि- 
 त्सागरे कात्यायनः कथितः, सचतत्रे (कथासरितसागरे) पाणिनेः 
प्रतिदन्द्री वात्िककारः कात्यायन उच्यते । पण्डितयुधिष्ठिरमी मांसकानां 
मते प्राचीनवाङ्मये भ्रनेके कात्यायनाभिधा मुनयो बभूवृरिति। तेषा- 
म्मतमधः पटितव्यस्‌-- "कात्यायन गोत्र प्रत्ययान्त है, इससे इतना 
स्पष्टहै कि कात्यायन वंश का मुलपुरुष कतदहै। प्राचीन वाङ्मय 
मे भ्रनेक कात्यायनो का उल्लेख मिलता है! एक कात्यायण कौशिक 
है, दूसरा भ्रांगिरस, तीसरा भागव, चौथा द्रयामुष्यायण | स्कन्दपुराण, 
नागरखण्ड प्रध्याय १३० इलोक ७१ कै अनुसार एक कात्यायन याज्ञ- 
वल्क्यः का पृत्रह। इसने वेदसूत्र की रचना की- 

"कात्या यनं सुत प्राप्य वेदसूत्रस्य कारकम्‌ । 

कात्यायनाभिधङ्चव यज्ञविद्याविचक्षणः । 





1. श्रोवाच कात्यस्तेनासिद्धिः ˆ`“ ।' महाभाष्ये (३।२।३) 

2. नाम्ना वररुचिः कि च काट्यायन इति श्रुतः" कथासरित्सागरे (१।२।१) 

3. सम्भवती अनेनंव॒ याज्ञवल्क्यस्य (वाजसनेयस्य) पूत्रेण कात्यायनेन 
कात्यायनीयश्ाखा" कलत्यायनश्नौतसूत्रं च' प्रणीते इति मन्तव्यम्‌ । 
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पुत्रो वर सचियेस्य बभूव गुणसागरः ॥ 
(स्क ना० खण १३०।७०-७१, १३ १।४८)} 


स्कन्दपुराणमेही इस कात्यायन को यज्ञविद्याविचक्षण कहा है 
ग्रौर उसके वररुचि नामक पुत्र का उल्लेख है । याज्ञवल्क्य पृत्र 
कात्यायन ने ही श्रौत, गृह्य, धमं ग्रौर शुक्ल यजुः पाषंद ्रादि सूत्र 
ग्रन्थों को रचना की थी। यह कात्यायन कौशिक पक्षकादटहै, इसने 
वाजसनेयो के भ्रादित्यायन को छोडकर ्रांगिरसायन स्वीकार कर 
लियाथा। वह्‌ स्वयं प्रतिज्ञापरिशिष्ट में लिखता है--"एवं वाजसने- 
यानामङ्किरसां वणेनं सोऽहं कौशिकपक्षशिष्यः पाषेदः पञ्चदशसु 
तत्तच्छाखासु साधीयः क्रमः ।' यही कात्यायन शुक्ल यजुवेद के श्रांगि- 
रसायन कौ कात्यायन शाखाका प्रवतकदहै। कात्यायनशखा का 
पचार विन्ध्यके दक्षिणमें महाराष्ट प्रादि प्रदेशमे रहाहै। 


हमारा अमुमानदहै कि याज्ञवल्क्य का पौत्र, कात्यायन का पुत्र 
"वररुचि कात्यायन' श्रष्टाष्यायी का वातिककार है।' द्रष्टव्यम्‌-- 
(संस्कृत व्याकरणशास्व का इतिहास, भाग १, पृष्ठ २११-२१२) । 
मतमिदे सत्यं प्रतिभाति मे, बहदारण्यकोपनिदग्रन्थाच्चेतदः ज्ञायते 
यद्‌ याज्ञवल्क्यस्य द्वे भाय बभूवतुः, सम्भाव्यते चेदं, तस्य याज्ञवल्क्यस्य 
द्वितीयायाः पल्न्या कात्यायन्याः पृतच्र एव "कात्यायनः इति नामधेयेन 
प्रसिद्धोऽभवत्‌। अननेव कात्यायनेन बहवस्तु वे दिकम्रन्था विनिर्मिताः, 
इति वक्तृ पायंते। महतां मनीषिणां पण्डितप्रवराणां भगवद्त्तमहो- 
दयाना च मते कात्यायनमुनिस्तु शौनकस्य शिष्यः श्रारवलायनस्य च 
सतीथ्यं श्रासीत्‌, प्रनेन कात्यायनेन शुक्लयजुर्वेदस्य कात्यायनीयशाखा 
प्रोक्ता, कात्यायनश्रौतसूत्रं च प्रणीतम्‌, अनेनैव कात्यायनेन भ्राजनाम्नां 
लोकानां च प्रणयनं कृतम । सवर्नृक्रमण्याः टीकाकारः षड्गुरुरिष्य- 
स्त्वेवं सूचय तिः मैक्समूल रोऽपि षडगुरुरिष्यस्य मतं स्वस्मिन्‌ ग्रन्थे 


1. अथ हु यान्तवल्क्यस्य दे भार्यं बभूवतुरमेत्रेयी च कात्यायनी च, मंत्रेयी 
ब्रह्मवादिनी बभूव स्वीप्र्ेवेतहि कात्यायनी! `` ।' (४।५।१) 

2. भआदवलायन का साथी पर वयः मे बहुत छोटा साथी मनि कात्यायन 

था। कात्यायन से कुछ बड़ा श्रौर मुनि व्याडि का भागिनेय वैयाकरण 

 : पाणिनि था इनका समकालिक ओर जेमिनि के सूत्र पर भाष्य 


श्रौतसूत्रवाङमये कात्यायनापस्तम्बश्रौतपुत्रयोस्स्थानम्‌ ४१ 


उदाहूतवान्‌" । श्रत एवभैतिह्यं विचायेयाणे श्रौतसूत्रकारः कात्यायनः 
वाजसनेयस्य याज्ञवल्क्यस्य पुत्रः शौनकस्य रिष्यश्च श्रासीदिति निरिच- 
नुमः । या तिधिरितिहासे शौनकस्य सेव कात्यायनस्य, अयं सूत्रका- 
राणायैतिहासिकः क्रमस्तु पूवमेव विचारितोऽस्माभिरिति भ्रलं तदा- 
वृत्त्या । कात्यायनस्य जन्मस्थानमपि ज्ञात्‌ न पायंते, तत्र कल्पनातर- 
प्ररोहणाय व्यर्थं प्रयत्नोन कृतो प्रस्माभिरिति बुद्धिमद्धिः ज्ञेयम्‌ । 
यद्यपि कात्यायनशाखायाः प्रचारो महाराष्टादिष्वासीत्‌ तथापि एतेन 
कात्यायनस्य जन्मस्थानादीनां निणेये न हि किञ्चित्‌ प्रामाण्यं लभ्यते। 


कात्यायनेन कृतं वाङमयस्‌- वेदाचायण पण्डितप्रवरेण विद्याधर- 
शमंणा कात्यायनश्रौतसूचस्य भूमिकायां (प° २८) कात्यायनप्रणीतानां 


रचनेवाला आचाय उपवषं था । कात्यायन अपने श्रौतसूत्र मेँ जेमिनीय 
मीमांसा के सू्त्रोका संक्षेप करतार ।' 
(भारतवषं का बृहद्‌ इ्टिहास, प्रथम भाग, प° २८१) 


तथा हि-षड्गुरुरिष्य आह-- | 
शौनकस्य प्रसादेन कमेज्ञः समपद्यत । कात्यायनमुनिर्मेने वरथोदशकपंच 
तु ॥ शौनकीयं च दशकं तच्छिष्यस्य त्रिकं तथा । द्वादशाध्यायकं सूत्रं 
चतुष्कं गृ ह्यमेव च । चतुथमाग्यकं चेति ह्याश्वलायनसूत्रकम्‌ । सरिष्य- 
रौनकाचायेस्त्रयोदरकविन्मूनि. ।। वाजिनां ` सूत्रकृत्साम्नामुपग्रन्थस्य 
कारकः । स्मृतेख्च कर्तां श्लोकानां आराजनाम्नां च कारकः । अथवणां 
निर्ममे यः सम्यग ब्राह्मकारिकाः। महावातिकनौकारः पाणिनीय- 


महाणंवे ॥ 

यतप्रणीतानि वाक्यानि भगवांस्तु पतञ्जलिः। व्याख्यच्छान्तनवीयेन 
महाभाष्येण हषितः । 

तपोयोगान्निमेमे यः सर्वानूक्रमणीमिमाम्‌ । सरिष्यशौनकाचायंः सव 
ग्रन्थाथेवतंनात्‌.॥ 


(सर्वनुक्रमण्याः भाष्ये, षड्गुरुशिष्यः) 


` 1. पाता) 211 1686 [ताव्व०5, ८ कपत प्थपा्ान 06 1९0 1 
€ [0९6 18 76121101 एरएटलयय ऽव प्ा121८ वात < 8152%9118 १३३ 
एल 1216, 191 0010 06101 {6 176 58776. 5212, 976 
{12 5882 ` 25 21161107 10 1421४89 8118. 

^ प्राञा0ा ग 4 ललणा 518. 1.1, 7. 19. 
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ग्रन्थानां सूची लिखिता, सा ह्यत्र यथावत्‌ उद्यते (१) ्रौत्रसूतः 
(२) गृ्छसूत्रम्‌, (हस्तलिखितानि गृह्यसूत्राणि पस्तकभाण्डागारेषुप- 
लभ्यन्ते, नेदानीतनं प्रकाशितम्‌), (३) धर्मंसूत्रम्‌ (प्रकादितम्‌), (४) 
` जुल्वसूत्रमर, (५) वाजसनेयप्रातिकशाख्यस्‌, (६) ऋकसर्वनुक्रमसूत्रम्‌, 
(७) युक्लयजुःस्वनुक्मसूत्रम्‌, (5) छागलसूत्रम्‌, (€) कूमंलसूतरमू, 
(१०) प्रतिज्ञासूत्रम्‌, (१९) अनुवाकसूत्रम्‌, (१२) सामसवनिुक्रमणी, 
(१३) अथवंसवनुक्रमणी, (१४) त्रिकण्डिकासूत्रम्‌, (१५) मूल्याध्यायः 
(स्नानसूवपर), (१६) वासिकपाठः, (१७) कमंप्रदीपः, (१८) छन्दौ- 
गपरिशिष्टभ्‌, (१९) कात्यायनस्मृतिः, (२०) गृह्यपरिशिष्टम्‌, (२९) 
शराद्सूत्रम्‌, (२२) सुव्रसूत्रम्‌, (२३) प्राकृतमञ्जरी, (२४) यूपलक्षण- 
परिशिष्टसूत्रम्‌, (२५) उपग्रन्थसूत्रम, (२६) चरणन्यूहपरिशिष्टम्‌, 
(२७) पाषैदसू त्रम्‌, (२८) ऋग्यजु.परििष्टस्‌, (~€) इष्टकापूरणसूत्रम्‌, 
(२०) प्रवराध्यायः, (३१) उक्‌थ्यशाःस्त्रम्‌, (३२) क्रतुसंस्यापरिशिष्टम, 
(३३) निगमपरिशिष्टम्‌, (३४) हौत्रपरिशिष्टम्‌, (२५ ) प्रसवोत्थानम, 
(३६) भ(षिकसूचम्‌ । चरणण्यूहै तु कात्यायनकृतानि भ्रष्टादरापरि- 
शिष्टान्युक्तानि। 

अत्र कात्यायनस्य भाजनामानः र्लोकाः, वारुस्चं काव्यं चन 
सम्मिलिते कृते । तत्र कात्यायनाचायेस्येते अष्टौ ग्रन्था हि लोकेषु 
श्ग्राति लब्धवन्तः-(१) श्रौतसूवम, (२) वाजसनेयिप्रातिशाख्यम्‌, 
(३) वात्िकपाठः, (४) रुल्वसूत्रप, (५) ऋकसर्वनुक्रमणी, (६) कमं- 
प्रदीपश्च, सप्तमाष्टमौ भ्राजङलोकम्रन्थौ वाररुचं काव्यं वानुपलन्धौ 
स्तः । तथापि तावभौ वाङ्मये प्रसिद्धौ स्तः। 


वाजसनेय प्तिन्ञाद्यस्य वातिकपाठस्य च कर्ता 
 वेयाकरणकाल्यायनस्य वेदसूत्रकारकक्रात्यायनस्य चैक्यं स्थाप- 
थितुन कानिचित्‌ निहितानि प्रमाणान्युपलम्यन्ते। पाश्चात्यदेशीये- 
रपि वेदिकविद्रद्धिवषयेऽस्मिन्‌ सन्दिहानरेवमेव स्थीयतेऽद्यपयन्तम्‌ । 
मैक्समूल रस्य मते वाजसनेथिप्रतिशाख्यस्य कर्ता कात्यायनश्रौतस्‌ व्रस्य 
वातिकानां च रचयिता एक एव कात्यायन आसीत्‌ ।" बेवरस्तु तयो- 
रुभयोः कात्यायनयोभेदः चकार ।* गोल्डस्करस्य मते एकेनैव कात्या- 
1. द्रष्टव्यं --हिस्टरी आफ एशेण्ट संस्कृत लिटरेचर, पृ० ७१ 
2. द्रष्टव्यं--वाजनेयिग्रातिशाख्ये, भूमिकायां, बेबर । 


श्रौतसूत्रवाङ्मये कात्यायनापस्तम्बश्नौतसूत्रयौस्स्थानम्‌ ४३ 


यनेन ` वाजसनेयिप्रतिशाख्यं, वातिकपाठः, कात्यायनश्चौतसूत्रं च 
प्रणीतानि ।" श्रीयुधिष्ठिरमीमांसकास्तु प्रातिशाख्यस्य वातिकस्य च 
कर्तारं एकमेव कात्यायनं मेनिरे । परन्तु तन्मते स कात्यायनो 
याज्ञवल्वेयस्य पौत्रः, श्रौतस्‌ त्रकारकालत्यायनस्य पुत्रो वररुचि रासीत्‌ 
इति पूवमेव संसूचितम्‌ । तन्मते च वाजसनेयि प्रातिशाख्यवातिकयो रनेकव 
समानता वतते तेन तयोग्रेन्थयोः कर्त्रेकत्वं पुष्यति । 


भ्राजसंज्ञकाः इलोका वाररचं काव्यं च-षडगुरुरिष्यस्य कात्या- 
यनकृतायथा ऋकस्वनुक्रमण्याः वृत्तौ पाठं मैक्समूलरस्तु एवंविधं 
पपाट-- 

“स्मृतेदच कर्ता श्लोकानां भ्राजमानां च कारकः 1 


मैक्समूलरो अत्र पाटशयुद्धि कत्त न राशाक, श्रत भ्राजमानां 
इत्यस्य पदस्य स्थाने “भ्राजनाम्नामिति' पाठस्तु शुद्धः । पतञ्जलिनापि 
भ्राजसंज्ञकाः इलोका महाभाष्ये स्मृताः ।« पतञ्जलिनेव “वाररुचं 
काव्यमपि" स्मृतम्‌ ।3 तत्र गृप्तवंशावतंसः श्रीसमुद्रगूप्तः कृष्णचरित- 
नाम्नि काव्ये पूकेकवीच्‌ वणंयन्‌--रलोकमिमं सुश्लोक -- 

यः स्वर्गारोहण कृत्वा स्वगमानीतवान्‌ भूरि । 

काव्येन रुचिरणेव ख्यातो वररुचिः कविः ॥ 

न केवलं व्याकरणं पुपोष दाक्षीसुतस्येरितवातिकंयेः | 

काव्योऽपि भूयोऽनुचकार तं वे कात्यायनोऽसौ कविकमं दक्षः ॥ 

(कृष्णचरिते, इलोकौ १४-१५) 


1. द्रष्टव्यं-पाणिनिः हिन प्लेस इन संस्कृत लिटरेचर, पु० २०० 
2. द्रष्टव्यं --शुक्लयजुरवदीयप्रातिशाख्य के अनेक रूप कात्यायनीय वातिकं 
से समानता रखते हँ । यह समानता भी इनके पारस्परिक सम्बन्ध की 
पुष्टि करती है ।* --संस्कृत व्या° शा० इतिहास भाग १, पृ०२१३ 
3. द्रष्टव्यं--"ए हिस्टरी आफ संस्कृत लिटरेचर, १०२३५ 
4. भ्राजा नाम इलोकाः । कि चभो इलोका अपि प्रमाणम्‌ ? यदि इलोक्रा 
अपि प्रमाणम्‌, अयमपि श्लोकः प्रमाणं भवितुमहंति 
ध्यदुम्बरव्णानां घटीनां मण्डलं महत्‌ । पीतं न॒ गमयेत्स्वर्गं छ तत्‌ 
 क्रतुगतं नयेत्‌ ।\' (महाभाष्ये, प्रथमाह्िके, -प्रारम्भे) 
5. महाभाष्ये (३।२।४) ॑ 


ष्ट | [र वैदिकी यज्ञविद्या 


शुल्वसुत्रम्‌-कात्यायनक्रतोऽयं ग्रन्थश्च पर्याप्ता प्रसिद्धि लभते । 
ग्रन्थोऽयं कात्यायनश्रौतमूत्रात्पृथग्‌ भूतोऽपि परिशिष्टेष्वन्तगेतः, तेनेव 
च महि प्रणीतः । अ्रह्पीयानप्ययंः ग्रन्योऽतिकटठिनो बहुभिर्ग्यराख्या- 
तु भिग्यख्यिातोऽपि दूविज्ञेय इवास्ति । श्रापस्तम्बीयजञुलवसूत्रम्‌ बहुमानेन 
कात्यायनशयुल्वसूत्रेण सहानुवदति । 


कमप्रदीपः--जयमपि कर्मकाण्डस्य यज्ञ विद्यायाश्च प्रसिद्धो ग्रन्थः । 
एष च कात्यायनक्रतेष्वष्टादशपरिशेष्टेषु गण्यते । अत्र अ्रन्थे दर्भारणि- 
मन्थनयन्त्रादिनां यज्ञोपकरणानां पितृतपंणध्राद्धादीनां च विवरणं 
रलोकेषु निब मुपलभ्यते । शौतसूत्रस्य व्याख्याना्थेम्‌ अस्य ग्रन्थस्य 
महती ्रावक्यकता चानुभूयते । 


कात्यायनभोतसुत्रस्याध्यायानां सृचना- कात्यायनश्रौतसूत्रं षड- 
विशत्यध्यायात्मकमस्ति तत्राध्यायान।मेकंविधः क्रमः-- 

प्रभमेऽध्याये-परिभाषापाठः । 

` दितीयेऽध्यये-पौणेमासेष्टिनिरूपणम्‌ । 
तृतीयेऽध्याये--पौणेमासेष्टिनिरूपम्‌ । 
चतुथऽध्याये -दक्षष्टिः पिण्डपितरयज्ञस्च । 
पञ्चमेऽध्याये--चातुमस्यानि 
षष्ठेऽध्याये-निरूढपशुबन्धः । | 
प्रासप्तमाद्‌ दशमाध्यायपयेन्तम्‌-्रगिनिष्टोमः | 
एकादशेऽध्याये-ब्रह्मत्वनिरूपणम्‌ । 
दादशेऽध्याये--द्वादशाहयज्ञः । 
तरयोदशेऽध्याये--गवामयनम्‌ । 
चतुदशेऽध्याये-- वाजपेयः । 
पञ्चदशेऽध्याये-- राजसूयः । 
षोडरासप्तदराष्टादशेषु--अग्निचयनम्‌ , 
एकोनविशेऽध्याये-सोौत्रामणीयागः। 

 विदेऽध्याये-श्रश्वमेधः | 
एकविशेऽध्याये--पुरुषमेधसवं मेधपित्रमेधाः । 

.  द्वाविशेऽयाये-एकाहयज्ञाः । 
 त्रयोविरेऽध्याये--अहीनयागाः । 





1. शुस्वसुतरे तु सप्तकण्डिकास्सन्ति । 


श्रौतसूत्रवाङ्मये काल्यायनापस्तम्बश्नौतस्‌ त्रयोस्स्थानम्‌ | ४ 


 चतुविशेऽध्याये--सत्रारि । 
पञ्चविशेऽध्याये-प्रायरिचत्तानि । 
षड्विशेऽध्याये --प्रवग्येः । 


| कात्यायनेन स्मृता श्राचार्थाः-- कात्यायनेन त्वापस्तम्बवः{ नहि 
कस्यचित्‌ ब्राह्मणग्रन्थस्याथवा वेदशाखाया नाम्नोल्लेखः कृतः, अत्र 
श्रौतसूत्र कस्यचिदपि प्रन्थस्याभिधानं नोपलभ्यते, परन्तु केषुचित्‌ 
सूत्रेष्वा चायः कात्यायनः कांडेचन ्राचार्यान सस्मार, तत्र यत्रे केवचित्‌ 
कात्यायन एतैषामाचार्याणां मतान्युदाजहार, तद अवलोकनीयम्‌-- .. 

वात्स्यः (का० श्रौ० १।१।११) 

जातूकण्यैः (का० श्रौ° ४।१।२२} 

काष्णाजिनिः (काण श्रौ० १।६।२०)] 

लौगाक्षिः (का० श्रौ० १।६।२४) 

भारद्राजः (का० श्रौ १।६।२१) 
बादरिः (का० श्रौ ४।३।९१८} ` 


कात्यायनश्रौतसुत्रस्य वाजसनेयिसहिताश्चतपथनब्राह्यरणाम्यां सह 
सम्बन्धः--षडगुरुरिष्येण कात्यायन एवं विधः स्मृतः-- [र 
"वाजिनां सूत्रकृत्‌" इति । ` 


प्रं कात्यायनो वाजसनेयिनां सर्वासां शाखानामन्यतमः सूत्रकारो 
विधते । इदानीं न हि फिमपि भ्रन्यत्‌ श्रौतसूत्रं वाजसनेयिनामुपलम्यते । 
त वरापस्तम्बेनोदा हृतानि वाजसनेयिनामनेकानि मतानि द्रष्टव्यानि-- 
१. चतुरश्चमसंभिन्नं षोडसीनं वाजसनेयिन | 

समामनन्ति । (१६।१६६) 
२. सौर्यं ्रयस्त्रिे पुवस्मिस्ञ्यहे 

वाजसनेयिनः समामनन्ति । (२१।१३।२१) 
३. खविकां तृतीयां वाजरानेयिनः 

 समामनन्ति। (८४।२।२३) 

४. प्रस्तरमेव मन्तरेण.दाति तूष्णीमितरदिति 

वाजसनेयकम्‌ । (१।४७) | 
५. अशमीगभेस्येति वाजसनेयकम्‌ । (१।१।३), 

तुल० (का० श्रौ०.४।७।२२) 


४६ | वैदिकी यक्ञविचां 


इदानीं वाजसनेयिसंहिताया द्रौ णठावृपलम्येते-माध्यंदिनः 
काण्वइच । एवं च रतपथत्राह्यणस्येव चतावृमौ पाठौ स्तः । कात्यायनः 
स्वस्मिन्‌ श्रौतसूत्र तु माध्यदिनं पाठं जग्राह, तेनाचयंण माध्यंदिन- 
संहिताया एव मन्त्रा उदाहृताः, वाजसनेयिसंहिताया मन्त्रास्त्वाचार्येण 
प्रतीकेन वोदाहूताः, ये अल्पीयांसो मन्त्राः पु्णेरूपेणोदाहूतास्तेषां तु 
पू्णेपाठो हयुदाहूतो द्दयते । उभयविधो मन्वपाठस्तु परिशिष्टेषु 
द्रष्टव्यः । 

प्रथमं परिभाषाणामध्यामप्रं तिमुच्य कात्यायनश्रौतसूत्रस्य सप्तदशा 
प्रध्यायाः (अद्वितीया अ्रष्टादरपयन्तम्‌) शतपथत्राह्मणस्य प्रथमानि 
नवकाण्डान्यनुकूवं न्ति, तथाहि कात्यायनस्य एकोनविरापञ्चविशा- 
ध्याययोः रातपथत्रागस्प हादशकाण्डं मरुलपरु, एवं प्रवग्यंसम्बन्धी षड़्‌- 
विशो (्रन्तिमिः) अ्रध्यायः शतपथस्य चतुदंशकाण्डस्य प्रथमेषु त्रिष्व- 
ध्यायेषु आघृतः । 

कात्यायनश्रौतसूवस्य ये अध्यायाः ताण्डयब्राह्मणेन सह्‌ सम्बद्धाः, 
तत्सम्बन्ध त्वग्रे यथास्थानं विवेचनं भविष्यति । 

कात्यायन प्रौतसुत्रस्य जेमिनिसूत्रसधमता --अत्र विषये पण्डित- 
विद्याधरशमंण। प्रस्फुटीकृतानि वचनानि द्रष्टव्यानि ~ -“एवं सर्वेष्वपि 
सू त्रकारेषु तत्तच्छाखामवलम्ब्य सूत्राणि रचयत्‌ प्रवृत्तेषु तत्तच्छाखाग- 
तानां केषां चिच्छाखान्तरगतानां चानुष्ठेयपदार्थानां मन्त्रक्रमा्यववोध- 
नार्थं सूत्राणि प्रणिनीपषुर्महषिरयं कात्यायनस्तेभ्यो विलक्षणमेव स्वभ्रंथ- 
मिम मीमांसान्यायद्बलमरीरचत्‌। विदेषोऽयमस्यवासाधारणः प्रायशो 


जेमिनिसूत्रस्थाऽभनुपव्यंत्र ग्रन्थे बहुत्र बहुलं तत्तद्धि चारस्थलेषु स्वीकृता- 
ऽनेन महषिणा, तयथा - 


कात्यायनश्रौतसुत्राणि जमिनोयमीमांसासुत्रारि 

रथकारस्याधाने । (१।१।८) वचनाद्रधकारस्य । (६।१।४४) 

विष्णुर्वाऽमावास्यायां विष्णव स्या द्धौतराम्नानात्‌ । 

होत्राम्नानात्‌ (३।३।२४) (१०।८।५३ ) 

अहगणे सुब्रह्मण्यायाः सर्वोपलक्षणं सुत्याविवृद्धौ सुब्रह्मण्यायां सवं- 

प्रकृतिवत्‌ । (१।७।६) षामूपलक्षणं प्रकृत्यन्वथात्‌ 
(११।४।२८) 

पराथंष्वेकः कृतत्वात्‌ । पराथष्वेकः (१२।४।३२) 


(१२११८) 


-श्रौतसू त्रवाङ्मये कात्यायनापस्तम्बश्नौतस्‌ त्रयोस्स्थानम्‌ ४७ 


कात्यायनश्रौतसु्रासि जभिनीयमीमांसासुत्रारि 
माघी वा क्रयशरुतेः (१३।१।५) माघी वेकाष्टकाश्रृतेः (६।५।३१) 
छागं मन्त्राम्नानात्‌ (६।३।१८) दागो वा मन्त्रवर्णात्‌ (६।८)।३१) 


सोमाच्चावभृथे (४।३।५) तथाऽव भृथः सोमात्‌ (७।३।१२) 

प्रकृतेर्वा नामत्वात्‌ (५।४।५) प्रकृतं वा नामत्वात्‌ {५।३।२१) 

विषये लौकिकमयुक्तत्वात्‌ विषये लौकिकः स्यात्‌ 

` (३७) (७।३।३०) 
दध्नः सङ्घातात्‌ (४।३।१२) दध्नः सङ्घातसामान्यात्‌ 
न (८।२।२४) 

हादरशाहः सत्रमहीनश्च सत्रमहीनङ्च दादशाहः 

(१२।१।४) (८२२४) | 

होता वा वचनमन्त्रवर्ण॑कारणेभ्यः होता वा मन्त्रवण्रच्नाच्च 

(६।११।१२) कारणानुपुव्यन्च्वि (३।५।३७-३९) 

उपगादशेनाच्च (६।७।३) उपगाश्च लिङ्घदशेनात्‌ 
(२।७।३०) 

स तदर्मा कमयोगात्‌ (१।६।१२) स तद्धर्मा स्यात्‌ कर्मसंयोगात्‌ 
(६।३।२६) 

कालान्तरेऽथे वत्त्वं स्यात्‌ (१।८)६) कालान्तरेऽथेवत्त्वं स्यात्‌ - 
(१२।२।५) 

आह्वनीययजतयो घ्रुवायाः प्रवादा स्वंसयोगात्‌ 

(१।८।२७) (१०।८४८) | 

संख्याविकल्पो दानसंयोगे संख्यासु तु विकल्पः स्यात्‌ 

कृतत्वात्‌ (१।८।२०) ( १२।४।६) 

विक्रयी त्वन्यः दूव्रसंयोगात्‌ विक्रयी त्वन्यः कमणो अचोदि- 

(६।७।४) त्वात्‌ (५।१।१) 

श्र तिक्रमादानुमानिकत्वात्‌ श्रुतिलक्षणमानूपुव्यं तत्प्रधान 

(१।५।६) त्वात्‌ (५।१।१) 


एवं प्रवृद्धौ समं विभजेत्‌ (८) ३।४) विवृद्धिः कमंभेदात्‌ (५।३।१) 

कालातिक्रमे नियतक्रिया प्राप्त- दीक्षाकालस्य शिष्टत्वादतिक्रमे 

कालत्वात्‌ (७ । ) नियतानामनुत्कषेः प्राप्तका- 
 लत्वात्‌ (६।५।३०) 


४ = ` वैदिकी यज्ञविद्या 


कात्यायनश्रोतसुन्नाणि जमिनीयमीमासासुत्राणि 
. पशोः .सान्चायस्य तदुक्तम्‌  सान्नायं वातत्प्रभवत्वात्‌ 
, (गद) .. `  . (२१३) | 
. द्िरण्यगर्भं हत्पृचा च्‌वाधारः हिरण्यगभेः पूवस्य मन्त्रलि- 
` (१६२३) ङ्गात्‌ (१०।३।१२) 
नित्यानुवादोऽनुप्रयाजप्रतिषेधः नित्यानुवादो वा कमणः स्यात्‌ 


 (जअगरद) ` ` (१०।७।३८) 
| 7 का. श्रौ. भूमिकायां पृ. २७-२८ 


आपस्तम्बस्येतिवत्तं वाङ्मयं च 


प्रापस्तम्बस्येतिवत्तम्‌-एष महर्षि रापस्तम्बः प्राचीनसूच्रकारेषु 
परिगण्यते, यस्य कल्पूत्रं सम्पूणेमुपलम्यते, आपस्तम्बगणः प्रवरसूतरेषु 
भागेवगोत्रान्तगंतः परिसंख्यातो विद्यते, अस्य भागंव्वंशस्य वेदिक- 
व्रङ्मयस्येतिहासपूराणानां च प्रणयने प्रथमं स्थानम्‌, नात्र कस्याचित्‌ 
दकाया भ्रवसरो अस्ति!" आह्‌ च बौधायनक्रल्पव्यारुयाता यज्ञेहवरः-- 
मेधां बौधायनो वो वितरतु सहितष्षष्टिसाहखशिष्येः 
` यस्यापस्तम्ब एकाधिकडातयजुषां पारगो सुख्यरिष्यः ॥ 


बौधायनस्तु गोच्रनामधघेयमिति मन्तव्यम्‌ । तत्र गोत्रे अनेके बौधा- 
यना बभ्रुवृरिति ज्ञेयम्‌, आपस्तम्बोऽपि गोत्रनाम प्रतीयते। श्रस्माक 
कल्पसूत्रकारस्य भ्रापस्तम्बस्य गुरुस्तु कण्वेपृत्रः कण्वगोत्रीयो वा बौधा- 
यन श्रासीत्‌, पूर्वोक्तेन यज्ञेहवरेणेव चोक्तम्‌-- 
कल्पामृतं क्षितिसुरप्रकराय योऽदात्‌ । 
वेदाम्बराशिमधिमथ्य निजप्रभावात्‌ ॥ 
` बौधायनाय मुनिवन्दितपादपद्मद्रनद्राय । 
 कण्वतनयाय नमोऽस्तु तस्मै ° 
` तत्रापस्तम्बादयस्तु वेशम्पायनरिष्यस्य तेत्तिरीयस्य शिष्यपरम्प- 
रायां बभूव्‌:--"तत्तिरीया नाम द्विभेदा भवन्ति, श्रौरवेयाः, खण्डि- 
केयारिचेति । तत्र खण्डिकेयानां पंच भेदा भवन्ति-'कालेता, हिरण्यकेशी 


। 
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1. ते वा एंतेऽथव्धिरसः एतदितिहासपुराणमभ्यवदन्‌ ।* छां उ० ३।४।२ 
 “ च्यायमाष्ये च वात्स्यायनः (५।१।६२) 
2. आ०-ध्रौ° भूमिकायां उद्चताः, पृ०७ 


शरौतेसूत्रवाङ्मये कात्यायनापस्तम्बश्रौतसूत्रयोस्स्थानम्‌ ४९. 


भाराजी, भ्रापस्तम्बी चेति ॥' चरणन्परहे द्वितीयखण्डे भ्रापस्तम्बप्रव- 
तितञ्ाखास्तन्नाम्ना न्यवहारमूलप्रसिद्धिकीतेनात्‌ शाखाचायेखूप एव. 
भगवानापस्तम्बकत्पनिबन्धकरदपीत्यवगन्त्‌ शक्यते, तद्रीयकत्पसू्ेषु 
"इति वाजसनेयिनः समामनन्ति, “इति एके", ककङ्कुतिव्राह्यणम्‌', , 
काठकाः', -"कालवविन्राह्यणम्‌', कौषीतकिनः", न्दोगब्राह्यणम्‌, 
ताण्डकम्‌-'बहवृचत्राहमणम्‌', .भाल्लविकम्‌', 'शाट्यायनकम्‌ , 'रला- 
लित्राह्मणम्‌' इत्यादीनि स्मृतानि । एते आचार्या श्रपि तत्रोदाहूत(ः कण्वः, 
कुणिकः, कौत्सः, कृत्सः, पुष्करस्यदिः, वार्ष्यायणिः, इवकेतुः, हा रीतश्च 
(आपस्तम्बधमसूत्रेषु) । आपस्तम्बसूत्राणि यत्र तत्र जंमिनीयमीमांसा- 
सूत्रेस्सह संवदन्ते, एतद्विषये तु पृथगग्रेऽभिधास्यामः । 


पाणिनिना विदादिगणे (अ्रष्टा० ४।१।१०४) आपस्तम्बस्य नाम 
पठितम्‌, महाभारतस्यानुशासनपवेण्यपि सूत्रकार आपस्तम्बः स्मृतः, 
श्रौतसूत्राणां प्रवरसूत्रेष्वपि आपस्तम्बगणः परिगणितः, एभिः प्रमाण- 
राचार्यपस्तम्बस्य प्राचीनता पुस्पष्टा सुव्यक्ता च भवति। श्रापस्त- 
म्बस्य जन्मस्थानं निश्चेत्‌ न पायंते । बरूहलरनामा पारचात्यदेशोद्धवो 
विद्वान्‌ महाणेवनाम्नो ग्रन्थस्य प्रमाणेनापस्तम्बमान्ध्निवासिनं मन्यते 
स्म। महाणेवनाग्नि तन्त्रग्रन्थेतु वेदश्ाखानामध्ययनक्षेत्राणि प्रचार 
स्थानानि वा कथितानि न सृत्रकाराणामिति वृत्तं तत्रास्ति! आन्घ- 
जनपदेषु त्वापस्तम्बशाखा तन्त्रकाले प्रचलिता आसीत्‌, केवलमिदं 
तथ्यं महावेणस्य व्णेनेन ज्ञायते । डा० रामगोपालस्य मतमिदं 
मान्यतां लब्धवदिति प्रतीयते "यदापस्तम्बस्तु युगन्धरजनपदानां 
निवासी भवेदिति", यत्तेन सूत्रकारेण स्वस्मिन्‌ गृह्यसूत्रेऽयं श्लोक 
स्ति 

'योगन्धरिरित्येव नो राजा शाल्वीरवादिषु। 

विवृत्तचक्रा श्रासीनास्तीरेण यमुने तव. 


 पुराकाले.शाल्वानां षड्‌ जनपदा रसन्‌ -- 
 उदुम्बरास्तिलिखला मद्रकारा युगन्धराः। 
सुलिङ्घाः शरदण्डाश्च शाल्वावयवसंस्िताः ॥।ॐ 
1. 11612 0 #८त16 ८ वए0ऽपा25, 2. 1210. 
2. आप ० युदय ० (६।१५।५) 
3. काशिकायाम्‌ (४।१। १७३) 


५० वैदिकी यज्ञचिश्चा 


एषु युगन्धरदेशो वतंमाने पञ्चनदे (पञ्जबे-हरियाणे वा) कुरु- 
क्षेत्रस्य दक्षिणे प्रदेशे स्थित श्रासीदिति प्रतीयते ।" 


` श्रापस्तम्बकल्षस्योपक्मः- तत्रोदारबुद्धिना मनीषिणा सूत्रकारेण 
"यज्ञं' व्याख्यास्यामः' इति परिभाषायामेकविशतियनज्ञान्‌ संक्षेपतो 
व्याख्याय तावन्मात्रेणानुपयोगात्‌-श्रथातो दशेपुणेमासौ व्याख्यास्यामः 
इत्यारभ्य श्रौतहविसंस्थाः क्षामवत्यादयो नैमित्तिकाः चेष्टयः, प्रस- 
ङ्कात्‌, काम्याईच विडेषतो व्याख्याता' इत्याह सुदशनाचा्येः (सति 
चेवं यज्गास्तरव्याख्या तत्परिगृहीतवेदव्याख्यानिबन्धा इव मी्मांसा- 
दशेनमपि यज्ञरास्तव्रव्याख्यारूपमेवेति सिद्धं भवति । 


कल्पसूत्र चापस्तम्बीयं किमुपक्रममिति विचायंमाणे, तत्र तावत्‌ 
'ग्रथातो दशेपणंमासौ व्याख्यास्यामः' इति दशपणं म।सप्रकरणे प्रथमं 
सूत्रमिति तच्च विवृण्वन्‌ रृद्रदत्तो श्रथ राब्दोऽयं प्रकरणारम्भे प्रायः 
प्रयुज्यते वद्धः। अनेन च ग्रन्थेन शअ्रथातो दशेपू्णेमासौ' इत्यारभ्य 
कल्पसूत्र प्रवृत्तमिति श्रवगम्यते। सायणादर्वाचीनः चौण्डपाचार्योऽपि 
प्रयोगरत्नमालायाम्‌-- | 
त्रिरत्प्ररनात्मक सूत्रमापस्तम्बमुनीरितम्‌ । 
श्रौतगाह्य स्मातेकमं बोधन्यं तत्र पञ्चभिः ॥ 
इत्युपक्रम्य -- | 
अयोविशे ततः प्रर्ने सत्रायनाविधिक्रमः। 
 चतुविशे ततः प्रहने न्यायप्रवरहोत्रकम्‌ ॥। 
 पञ्चविशे च षड़्विशे गाह्य मन्ता: प्रपञ्चिताः । 
प्रनेऽथ सप्तविशे स्यात्‌ गाह्य तन्त्रविधिक्रमः। 
ग्रष्टाविशेकोनविशप्रइनयोः स्मातंसत्क्रियाः । 
सामान्यतः तरिश रुल्वविनिणंयः। 
एवं सामान्यतस्सवेप्रश्नानमथेविनिणंयः ॥ 
इति ग्रापस्तम्बीयकल्पनिखिलप्रश्नायथंसंग्रहप्रसङ्गेन न्यायसं्ेया 


परिभाषाभागस्य चतुविशप्रदनाधिकतामुपवणंयत्‌ न परिभाषाप्राथम्य- 
पक्षं सूचयति । 


1, द्रष्टव्यम्‌--भारतवषं का बृहद्‌ इतिहासः, भाग~-२, प° १८५ 
तथा--पाणिनिकालीन भारत, पु० ७१-७ 


श्रौतसू त्र वाङ्मये कात्यायनापस्तम्बश्रौतसत्रयोस्स्थानम्‌ ५१ 


ततोऽन्ये केचिदाचार्यास्तित्र तावत्‌ मन्वते-आपस्तम्बकल्पे परि- 
भाषाप्रनस्य प्राथम्यमस्ति, इति त्यायपक्षः। अ्रनयो; पक्षयोश्च आये 
पक्षे परिभाषासूत्राणि चतुविशः प्रदनः, न तूपक्रमः, द्वितीये पक्षे तूप- 
क्रम एव । 


तत्रापस्तम्बसूत्रेष्टिहोत्रकल्पभाष्यविवरणारम्भे वृत्तिकारो रामा- 
ण्डारः--“इष्टिहोत्रपरिभाषाप्रकरणे उक्तेऽपि दशेपुणंमासप्रयोगसाक- 
ल्याथमिह्‌ भाष्यकारेणोच्यते इति भाष्यमवतारयति । 


अत्र चोवतेऽपि इत्येतेन परिभाषापाठः पूवेमेवेति स्फुटमूक्तं भवति । 
अनेन च विचारेण परिभाषोपक्रमः कल्पनिवबन्ध इति स्पष्टेन सिद्धो 
भवति । हिरण्यकेरिलाट्यायनद्राह्यायणशाङ्खायनकात्यायनाइवला- 
यनादिकल्पेषु परिभाषोपक्रमत्वं दर्यते, एतच्च तत्तद्व्या ख्यात्रुभिरपि 
स्पष्टमुक्तं भवति । 


प्रापस्तम्बसु त्रषाटसम्प्रदायः--श्रापस्तम्बकल्पसूत्रेषु संहितारूपेणेव 
पाठः खण्डिका रूपा एव त्वव्रान्तरविभागाः कतिपयाः खण्डिकाभिश्च 
पटलाभिधाना विभागाः पटलेश्च कतिपयैः प्रना इति स्थितिं श्यते 
प्रायो हस्तलिखितसूत्रकोरेषु वेदभाष्यका रास्सायणाचार्या रपि तत्रतत्र 
ग्रनुवाकारम्भादिषु शत्र कल्प इत्युपक्रम्य वाक्यान्युदाहरन्ति न च 
तानि खण्डिकात्मिकानि वा सूत्रात्मकानि च खरयन्ते किन्तु तत्तदपेक्षित- 
वाक्यसमुदायात्मकान्येव । 


रद्रदत्तवृत्या सह केलेण्डनाम्ना पाङ्चात्यविदुषा मृद्रापिते जमन- 
भाषारूपेणान्‌दिते तु संपुटत्रयं विभक्तसूत्रक्रमचतुविरातिप्ररनघटितमेव 
विलसति । वाजपेयादिभागे कपदिभाष्येऽपि प्रायस्सूत्रपरिग्रहेण विवरणं 
दश्यते । अनेन च कल्पसूत्रेष्वेषु सूत्रविभागेन पाठोऽपि साम्दायिक 
इत्य वगन्तु शक्यते । 

ग्रापस्तम्बोयकल्पसुत्रविभागाः-- तदिदं कल्पसूव्रं- श्रौतसूत्र, गुह्य 
सूतं, पितृमेधसूव्र, धमेसूवं गुल्वसूत्रमिति षड्भिमगिविभक्तो दश्यते । 
ग्रत्र केचनाचार्या रुद्रदत्तादयः परिभाषासूत्रभागं श्रौतसूत्रस्यान्ते चतु- 
विशप्ररनरूपं मन्यन्ते, तत्र वृतेस्वाम्यादयस्तु तस्य भागस्य कल्पसुत्रा- 
दिमभागतां संगिरमन्ते । 

ततद्चात्रायमापस्तम्बकल्पसूत्राषेक्रमस्सगृ ह्यते । 


५२ + वैदिकी यज्ञविदां 


 श्रौतसृत्रम्‌-ततस्त्रयोविशतिप्रश्नपरिमितिः श्रौतसूत्रभाष्ये आदि- 
तस्त्रिषु प्ररनेषु दशेपूणेमासौ, चतुथं याजमानम्‌, पञ्चमे--ग्रगन्याधेय- 
पुनराधेये, पष्ठे-श्रग्निहो व्राण्न्युपस्थाने, सप्तमे निरूढपशुबन्धः, श्रष्टमे- 
वेह्वदेववरुणप्रघासाः, साक्मेधनुनासीरोपाख्यानि चातुमस्यिानि, 
दशमेकादशद्रादरेषु--अग्निष्टोमप्रातस्सवने, त्रयोदशे माध्यंदिनतृतीय- 
सवने, चतुदंशे--उकथ्यषोश्यातिरात्राप्तोर्याममेकादशिनी चातु्हौत्रपंच- 
होत्रषड्होत्रसप्तहोत्रादयः सोमप्रायरिचत्तं च, पञ्चदशे--प्रवग्यः, 
 षोडशसप्तदश्योरग्निचयनम्‌, श्रष्टाददो--वाजपेय राजसुयौ, एकोनविशे 
सौत्रामणी-कोकिल्यौ, साविचनाचिकेतचातुर्हो्वेरवसजानि, काम्या 
 परिवष्टयद्च, विशे-ग्ररवमेधपुरुषमेधसवेमेधाः, एकविशे-दादशाहोग- 
 वामयनमृत्सगिणामयञ्च । द्वाविशे--एकाहा अहीनास्सवाडच । त्रयो- 
विशे--सत्राणीत्येतानि श्रौतानि यज्ञकर्माणि निरूपितानि विद्यन्ते । 


 ततश्चतुविशे परिभाषाप्रश्ने-सवेयज्ञकमंसाधारणन्यायाः प्रवरो 
हों च निरूप्यन्ते । 


ग्राषस्तम्बीयो मन्त्रपाठो: गृह्यसूत्र च-तदुक्तम्‌--"पञ्चविशे चं 
षडविदे, गाह्य मन्त्राः प्रपञ्चिताः । प्रहनेऽथ सप्तविशे स्यात्‌ गाह्य - 
तत्त्रविधिक्रमः।' एव श्रापस्तम्बीयो मन्व्रपाठस्तु सवेप्रथमं विण्टर- 
 नीत्सेन जर्मन विदुषा, आक्सफोडं (१८८९ ई० संवत्सरे) प्रकारितः। 
ग्रापस्तम्बीयमन्त्रपाठस्तु गुह्यक्ृत्यसम्बन्धिसन्नाणा संग्रहोऽस्ति न तु 
 भ्रापस्तम्बस्य स्वतन्त्रा कृतिः एते च मन्त्रा प्रापस्तम्बीयसाखाया 
भवेयुः । तस्माद विण्टरनीत्सस्य मतमिदं" वितथं क्लिष्टं च प्रतिभाति 
मे यन्मन्त्रपाठटस्तु काचित्‌ स्वतन्त्रा कृतिरासीत्‌ तंत्तिरीयशाखिनामिति। 
 श्रापस्तम्बीयशाखायाः प्रवचनकारस्तु अ्राणस्तम्ब एव, तस्मात्स एव 
एषां मन्त्राणां सङ्कलनकर््ता नात्र शङ्का करणीया। यथा श्रौतसूत्र 
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(जापस्तम्बीय मन्त्रपाठः, पृ° श्ण, शश््णा) 


शरौतसूव्र॑वाङमये कात्यायनापस्तम्बश्ौतसूत्रयोस्स्थानम्‌ ५६ 


प्रापस्तम्बेनव विभिन्नाभ्यः संहिताभ्यो मन्वाः सद्धुलिताः, तथाहि 
गृह्या मन्ता अपरि तेनेव सङ्धुलिता भवेयुः, श्रत्र विण्टरनीत्समहोदयो 
न सत्यानुसंधित्सुरिवे प्रतीयते, किन्तु तेन भ्रपुष्टपक्न एव परिगृहीतः । 


आपस्तम्बाचा्येण सप्तविक्े प्रश्ने गृह्यसूत्राणि प्रकीपितानि, तत्र 
सूत्रेषु विवाहोपनयनादीनि कर्माणि व्याख्यातानि, स नास्माकमयं 
विषयः तस्मान्न प्रपञ्च्यते विस्तरेण । 


धमसुत्रम्‌--भगवानापस्तम्ब अष्टराविशेकोनविशप्रश्नयोस्तु स्मात- 
धर्मानाह्‌ । ्रापस्तम्बीयधमसूत्रं तु प्रसिद्धा प्राजला च कृतिराचायस्य, 
तत्राचा्यंण सूतेषु ये शास्तव्रकाराः शास्त्राणि च स्मृतानि तान्यग्र 
वक्ष्यामः| | | ४५ 


शुल्वसु्रम्‌- त्रिशे प्ररने ज्यामितिप्रथ्यापकानि वेदिनिर्माणार्थं 


` श्ुल्वसूत्राणि प्रोक्तान्याचार्येण, इदमपि यज्ञानामथं आवश्यकं ्न्थरत्नं 
विद्यते । 


कृत्स्नस्य कल्पसुत्रस्य रचयिता श्रापस्तम्ब एव-- केचित्‌ पार्चात्य- 
 विद्वासो भारतीयमनीषिणश्व शाखाविशिष्टस्य श्रौतसूत्राणि, गृह्य 
सूत्राणि, धमंसुत्रादीनि च नंकस्याचायस्य कृति न कात्स्यन मन्यन्ते 
ते तु कल्पसूत्रस्य तत्तदभागानां पृथक्‌ प्रथक्‌ प्रणेतुनभिप्रयन्तीति । एव- 
मापस्तम्बकत्पस्य विषये तेषां विमतयः प्रस्फुटिता अभूवन्‌, एतेषां 
पारचात्यविदुषामेतत्सम्बन्धीनि वचनानि न श्वद्धात्‌ शक्यानि । भार- 
` तीयपरम्परायां कृत्स्नस्य षड्भागात्मकस्य कल्पसूत्स्य भगवानापस्तम्ब 
एव रचयिता इति एतहेशीयीनां पुरातनानां विदुषां च सम्मतिः विनि- 
णेयद्व । डा० रामगोपालमहोदया" श्रपि एतन्मतं मन्वते, भ्रापस्तंम्ब- 
कल्पमूत्रस्य प्रथससम्पादकगावेभ्महोदयानामप्येतन्मतमस्ति । | 


1. शाला 13 1417601 21 &10प्ात्‌ 16 पण € 21060 168- 
10108 1636 5125 


- 121. २271 00081, {7412 ग शल्‌6 ६ 08प45, (12. 1. 7. 6 


2. “116 "11016 ° € §प्रप्र2. 601८0) 060 16 गा ग 006 
2710 1116 59716 2्{107 125 866 {0१त ०५ 0107. ए प्रलय 
210. 127. 1711112. ° 

- -566-08708 [0 प्रल0॥ 10 ^. 95. *%०1. 77, 9. 13. 


५४ | | वैदिकी यज्ञविद्या 


इदानीं श्रापस्तम्बमह्षेः कल्पसूत्रमेव प्रधाना कृतिलकि विख्याता, 
किन्त्वन्य बहवो ्रन्था' अ्रपि तस्य नाम्ना प्रसिद्धा द्यन्ते, तेषु श्राप- 
स्तम्बस्मृतिः विद्ठत्यु बहुच चिता विद्यते, तत्र धमंशास्त्रकारेषु अपस्तम्नः 
प्राधान्येन गण्यते-- 

यमापस्तम्बसंवरत्ताः काल्यायनव्हस्पती । 

पराशरव्यासशङ्लिखिता दक्षगोतमौ । 

शातातयो वसिष्ठश्च धमेशास्त्रप्रयोजकाः । 

(याज्ञवल्क्यस्मृतौ ्रारम्भे १४, ५) 


ध्रापस्तम्बस्य तेत्तिरोयस्सह सम्बन्धः - तथ्यमिदं तु पुवेमेव विनज्ञा- 

पितं यदापस्तम्बश्चौतसूव्रस्य तंत्तिरीयसंहिताया सह विशेषसम्बन्धो 
निरिचतः । प्राचायंण बहुलांशेन मन्त्रास्तु तत्तिरीयसंहिता ब्राह्मणारण्य- 
केभ्यः समुदाहूताः, तत्राचायंण स्वस्मिन्‌ श्रौतसूत्र 'विन्ञायते" इति 
सङ्केतेन प्रायेण तत्तिरीयसंहिताब्राह्मणादिभ्यो मन्त्रा उदाहूताः, प्रवच- 
नानि चोदाहूतानि, क्वचित्‌ "इत्युक्तमित्येतेनापि", मन्त्राः प्रवचनानि 
च सद्धुलिताति, एवमाचार्यो 'यथाब्राह्मणम्‌", "यथासमाम्नातम्‌", ` 
"वदति" चेभिः शब्दश्च तेत्तिरीयाणां वचनान्युदाहुरति (द्रष्टव्यं विशे- 
षेण ॒श्रापस्तम्बश्रौतमूत्रस्य गावेकृतभूमिकायाम्‌, तृतीयो भागः, पु 
, २६०) । | 
| ग्रस्यासां वेदसंहितानां मन्त्राः- याभ्यो श्रन्याभ्यः संहिताभ्य 
. आचायण मन्त्राः सङ्गृहीतास्तास्सन्ति-मेत्रायणीयसंहिता, काठक- 
संहिता, कपिष्ठलसंहिता, ऋष्वेदसं हिता, ्रथवेवेदसंहिता च । ब्राह्मणेषु 
तावत्‌--शतपथपञ्चविशब्राह्मणयोवे चनानि स ङद्कुलितानि, ्रापस्तम्ब- 
श्नौतसूत्रस्य प्रथमसम्पादकेन गावंमहोदयेन एतत्सर्वं भूमिकायां परि- 





1- इतना ही नही, आपस्तम्ब के नाम से गृह्य एवं श्रौतसूत्रसम्बन्धी बहुत 
से प्रकरण श्रन्थ मिलते दहै, यथा आपस्तम्ब गृह्यप्रयोग, दशेपद्धति, पूव 
 प्रयोगकारिका, पौण्डरीकप्रयोग, महाग्तिचयनप्रयोग, स्मा्तंप्रयोग आदि । 
पूनः धमेविषयक आपस्तम्ब यल्लजीम, आपस्तम्बश्राद्ध, आपस्तम्बरद् 

एवं शुल्वसम्बन्धी श्रापस्तम्ब शुल्वोपधान इत्यादि ग्रन्थ है । `` -" - घर्म - 
सूत्र ग्रन्थ के अतिरिक्त श्लोकबद्ध स्मृति भी आपस्तम्ब के नामसे 
उपलब्ध है । वह्‌ दस अध्यायो का छोटा ग्रन्थ है, इसमे २०७ श्लोक 
हे। (वैदिक साहित्य ओर संस्कृति, प्रृ° २६२) 


भोतसूच्वाङ््‌मये कात्यायनापस्तम्बश्चौतसूतयोसस्थानम्‌ ` ५५ 


सख्यातम्‌, तत्सवंमु ईधृत्य वयमस्य ग्रन्थस्य कलेवरं न व्धथितुमि- 
च्छामः। तदेतत्सर्वं तत्रैव द्रष्टव्यम्‌ । 


` स्प्रुताः ग्रन्थाः-स्रा चायणापस्तम्बेन स्वेषु सूत्रष्ेते ग्रन्था उदाहूताः- 
 कड्कतित्राह्मणम्‌ (१४।२०।४) 
काठकाः {२१।२३।६) 
कालबविब्राह्मणम्‌ (२०।६।६) 
छन्दोगब्राह्यणम्‌ (१०।१।३, १०।२।५) 
ताण्डकम्‌ (२१।१६।५) 
पङ्कायनित्राह्मणस्‌ (५।१५।८) 
बह्वृ चत्रह्यमणम्‌ (१।२१।१०, इत्यादिषु) 
भाल्लविकर्‌ (२१1 १६।१५) 
शाट्यायनकम्‌ (१०।१२।१३) 
राट्यायनित्राह्मणम्‌ (५।२३।३) 
ोलालिब्राह्मणम्‌ (६।४।७) 


चरकारणां प्रतिटन्दि वाजसनेयकम्‌ (अापस्तम्बेन बाहूल्येनोदा- 
हतम्‌)-च रकाणां वाजसनेयिनां परम्परा त्वस्य ग्रन्थादौ एवोपवणिता । 
याज्ञिककमेसु तयोरुभयो महती प्रतियोगिता श्रासीदिति प्रतीयते, शतपथे 
वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन चरकाणां याज्ञिकविषयकाणि मतानि" बाहु- 
ल्येनोदाहूतानि श्यन्ते । एवमास्तम्बस्चरकाणां प्रधानाचार्योऽपि स्वस्य 
श्रौतसूत्र वाजसनेयिनामेव मतानि बाहूल्येनादाजहार-तत्र-वाजसनेयक- 
मिति चेतेषु सूत्रेषु-१।८1७; २।९।८; ५१।५; ५।१३; ६।२।१६; ८।२१७; 
८।६।४; &।११।२३; १०।२३।४; १९१९।९१।१५; १५५२५१२; १६ गत; १७1८; 
२०।८।११; २१।२३।१३ इत्येवमादिषु । "वाजसनेयिन" इति चेतेषु सूत्रेषु- 
1. (क) “अथ पृषदाज्यं तदु ह चरकारऽध्यर्य॑वः पृषदाज्य॑मेवाग्रेऽभिघारयन्ति 
प्राणः पृषदाज्यमिति वदन्तस्तदुं ह याज्ञवल्क्यं चरकाध्वयुस्तु 
व्याजहार,” (श ० ब्रा० ३।०८।२।२४) । 
(ख) श्राजापत्यं ह चरका आलभन्ते ।' च० त्रा० (६।२।२।१) 
(ग) (ति ह स्माह माहित्थिर्थं चरकाः प्राजापत्ये पशावाहृतिरितिः' 
| (रा० ब्रा० ६।२।२।१०) । | | 
2. आपस्तम्बेन स्वस्मिन्‌ धमेसूत्र (१।५।१२।३ ), 'वाजसनेयिश्नाह्यणम्‌ 
(रातपथब्राह्मणम्‌) स्मृतम्‌ । ४ | 


५६. क ^ ४ वैदिकी यज्ञविद्या 


१।८।१२; ५।२२।९; ६।२७।१; ८।१०।१२; €।१३।१५.; ११।१५।७; १३२३।१८।७५; 
१६।१६।९; २१।१२।२१; २४।२।२३ । । 

. भ्राषस्तम्बेन स्घ्रता श्राचार्याः--म्रालेखनः", अ्राश्मरथ्यः०, कौषी- 
तकिनः१, ताण्डिनः५ पालिङ्घायनिकाः5, बह्वृ चाश्च९ स्मृताः श्रौतसूत्र । 


श्रापस्तम्बश्रौतसूत्रारणां जमिनीयमीमासासुत्रस्सह साम्यम्‌-जमि- 
त मीमांसादरेनं यज्ञदाख्यमेवेति निरिचतम्‌, कात्यायनापस्तम्बयोरु- 
भयोस्सूत्रेस्सह जेमिनीयमीममांसासूत्राण्यनुवदन्ति इति च इर्यते, तत्र 
प्रथमं निदशेनार्थं कानिचित्‌ आपस्तम्बसूत्राणि जेमिनीयसूत्रेस्सह 
उदाहूतानि अवलोकनीयानि-- 


ग्राऽध्रौर ज० मी सुर 
१. नास्येता रात्रि कुमाराक्वन १. तथा पयः प्रतिषेधश्च कुमारा- 
पदसो लभन्ते (१।४।२) णापर (११।१।५१) 
२. नतु सूत्रेल्न नक्षत्रम्‌ २. ऋतुनक्षत्रातिक्रमवचनात्‌ 
(५।१।२१) (५।४५६) 
३. स्वामिनोऽग्नेरित्यादि ३. न देवताग्निक्रियमिति । 
(परिभा० ४।१) (६।३।१८) 


1. आ० श्रौ° सु० ५।२९।१४, इत्यादिषु दशादिकंस्थानेषु । 
2. आ० श्रौ° सू० ५।२६९।१४, इत्यादिषु दशादिकस्थानेषु । 

3. आ० श्रौ° सू० १०।१।१० । 

` 4. आ० श्रौ° सु ° २४।१०।१८ । 

5. आ० श्रौ सू० २१।२३।५। 
6. आ० श्रौ° ० ६।२७।२। ` । 
धमंसुत्रेष्वाचा्येणापस्तम्बेन त्वेते आचार्याः स्मृताः, काण्वः (१।६।१६।७) 
.. . कण्वः (१।६।१९६।३), कृत्स: (१।६।१६।७), कौत्सः (१।६।१९।४), 
पुष्करस्यदिः (१।६।१९।७), ` वाष्ययिणिः (१।६।१६।५), हारीतः 
(१।५।१४।११), उवेतकेतुः (१।२।५।६), तथा हि धमं० सु° (२।११ 
 २९।११-१२), आथर्वंणश्ुतिः, पुराणम्‌ (१।६।१९।१३), नामत 
` भविष्यत्पुराणं च॒ (२।६।२४।६), उदाहूतम्‌--पनस्सगं बीजार्था 
भवन्तीति भविष्यत्पुराणो ।` स्मृतिश्च" (घन ० २।६।१५।२५) इत्यत्र 
प॑शास्तरं स्मतम्‌, एवं वेदाङ्कानि (धर्मं ° सू० २।४।८।१०-११), योग- 

वद्या (२।६।१७।४-७) च स्मर्यन्ते । ५ 
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0 


पितृयज्ञः स्वकालविधानादनङ्गं ४. पित्रयज्ञः स्वकालविधानाद- 


स्यात्‌ (परिभा० २।३५) ` नङ्गं स्यात्‌ (४।४। १६) 
. अरयेद्रव्यविरोषेऽ्थो बलीयान्‌ । ५. अथेदरव्यविरोषेऽर्थो बलीयान्‌ । 
(परिभा० ३।४६) (६।२।२६) - न * 
` प्रतिषिद्धे च दक्षेनात्‌ ६. प्रतिषिद्धे च दशनात्‌ 
(परिभोा० २३७) (४।४।२१) 
. तुल्यवच्च प्रसंख्यानात्‌ . ७. तुल्य वच्च प्रसंख्यानात्‌ 
(परिभा० २।१६) (४।४।२०) 


केषांचित्‌ विपर्चितां विचारे कल्पसूत्राणि जेमिनीयमीममासा- 


दशेनादपि पुरातनानीति निङ्चवयः । तदेतन्न सत्यं मतं प्रतिभाति 
मे । श्रीमन्तः काणेमहोदया अपि मीमांसासूत्र त्वापस्तम्बात्‌ पूव- 
कालिकानीति अभिप्रयन्ति, यद्यपि तेषां तिथिविषयक मतं न मान्यार्ह 
भवेत्‌, परन्तु एतावत्त्‌ निश्चितं यन्मीमांसासूचाणि -श्रापस्तम्बात्‌ 


पुवकालिकान्यासन्निति ।" 


1. व¶6€ 601657001716606€ 10 1871226 1110. = एणारक्ा17027528 
ऽप{72. 1§ 8० ०1086 वरी 0716 15 पलाणुरटत्‌ 10 26९०0८८ #6 जाल्म 
1112६ 40281919 [016 6 ल्ल = 1110021158 ऽप्त् 07 87 
€व117€ा १681011 त 1 108६ 60112116 2168६ {€ 32106 € 
68810115. --15ध01$ 2 {2020 9185072, 7. 42. 

भारतीयेतिहासे तु जमिनिः पाराशयंव्यासस्य शिष्य आसीदिति तथ्य 
मस्ति। स व्यासः स्वशिष्याय जैमिनये सामंसंहितां प्रोवाच, तथाहि 
“प्राचीनावीतीसुमन्तुजे मिनिवंशम्पायनपलसुत्रभाष्यमहाभा रतधर्माचिार्या 
इत्यादवलायनेन (गृह्यसूत्रे ३।३।५), चोक्तम्‌, अयमेव अँमिनिराचायं 
सूत्रभाष्यमहाभारतधमंसूत्राशि प्राणायिषत, अस्य शिष्येण तवल्कारेण 
जैमिनीयोपनिषद्ब्राह्मणमवोचि-- 

उज्जहारागमाम्भोधेर्यो धर्ममितमञ्जपसा । 

त्यायैनिरमेथ्य भगवान्‌ स प्रसीदतु जंमिनिः।। 
सामाखिलं सकलवेदगुरोमु नीन्द्राद्‌ व्यासादवाप्य मवि येन सहस्रशाखम्‌ । 
व्यक्तं समस्तमणियुन्दरगीतरागं तं जंमिनि तवल्कारणगुर नमामि ॥ 
 भवत्रातस्य (जँमिनीयश्रौतमूत्रवृत्तेरारम्भे. द्रष्टव्यम्‌), धमं राजयुधि- 
ष्ठिरस्य सभाप्रवेशस्य काले व्यासादिभिस्सह जैमिनिरपि प्रविवेश-- 
(महाभारते, सभापवंणि ४।९-१०)-- बको दाल्भ्यः स्थूलशिराः कृष्ण 
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भारटाजश्रौतसुत्रापस्तम्बश्रौतसुत्रे च 
शरस्य भारद्ाजस्य कल्पस्य चत्वारो विभागा उपलभ्यन्ते-श्रौत- 
सूत्रम्‌, गृह्यसूतम्‌, ितुमेधसूस्‌, परिदोषसूत्रम्‌ च । श्रीकाशिकरमहो- 
दयेन सर्वेभेतद्‌ वेदिकसंशोधनमण्डले पूनानगरात्‌ प्रकाडितम्‌ । तन्मते 
भारदाजश्रौतसूत्रमापस्तम्बक्ौतंसू तरात्‌ प्राचीनतरमिति विज्ञायते, काशिः 
करमतेन च भारद्ाजापरस्तम्बश्नौतसू्रयोमेहत्साम्यं वरीवति । तन्मते 
श्रापस्तम्बस्तु भारदाजश्रौतसूत्रात्‌ बाहुल्येन विषय वस्तुनि गृहीतवान्‌ ।" 
1 


दैपायनेः शुकः । सुमन्तुर्जेमिनिः पैलो व्यासशिष्यास्तथा वयम्‌ \* अयमेव 
` जैमिनिराचार्यो जनमेजयस्य पारीक्षितस्य सप॑सव्र च यज्ञस्योद्गाता 
वभुव--उद्गाता ब्राह्मणो वृद्धो विद्वान्‌ कौत्सायेजंमिनिः ॥ 
| | (आंदिपवेणि दादे 
1. ^ गा कठ ऽप एलालातष्ाणडट 16 € व त्रद, (ल्ल्लाश०0, 
116 2112162} आवा ऽप्2 800्ऽ तल 2764651 रिक्त 
प्त ^ 908. वितः गाङ 96 116 21156 06113 10 
` त€ 10 ऽण॥95 ताध, 0 6 (नापा ग 116 ८५० 
`. 8625 2150 15 आपात, 4209 त 116 5785 10 0656 {0 
{ल 126 16611081 शग 9ात 171€76 816 1111017 त1066- 
663 117 {6411117 20111075 
^ ८गािव1211€ 12916 त ४€ (णाऽ 9 प्ट 66 अप्त्25, 
ए) अल्ला वरल ८€ ४0 € लदा त 0210१21 9. 9. 13 
01५6 0थृतष : = 


, , भदन भार०्श्रौण्सू०  प्रदनः भा० श्रौ° सू° 
: १२३ दशेशूर्णामासौ १, २,३ दशेपूणंमासौ 
„... ३ १४, १८ ज्रह्मत्वम्‌ ३, १४-१८५ ब्रह्मत्वम्‌ 

| ४ याजमानम्‌ ४ याजमानम्‌ 

५, अग्न्याधानम्‌ ५ अग्न्याधानम्‌ 

पुनराधानम्‌ पुनराधानम्‌ 

 ,. ६, १-६. अस्नयुपस्थानम्‌ ६, १-१५ अग्निहो्म्‌ 
| , ७ ` निरूढपञयुबन्धः ७ निरूढपशुवन्धः 
` ८  वबातुर्मास्यानि ८ चातुर्मस्यानि 
` & प्रायश्चित्तानि ९ प्रायदिचत्तानि 

 , ` 4०१४. ज्योतिष्टोम १०-१४ च्योतिष्टोम 


्ष्टव्यम्‌--भारदाजश्रौतसूत्रस्य प्रास्ताविके, पृ० (श्म 
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तथा च द्वाविरतिसूररेषु प्रापस्तम्बेन एके" इति सङ्कु तेन भारद्वाजस्य 
मतान्युदाहूतानि 1 


ग्रापस्तम्बश्रौतस्‌चस्य भाष्यकारो सद्रदत्तो भारद्राजवचनंस्सह 
तस्य तुलनां कृतवान्‌, यथा--“भा रद्वाजस्त्वत्रानुग्रहमाह-“यदि नि्मेथ्यो 
 मथ््रमाने न जायेत तस्य स्थाने हिस्ष्यक्षकलं व्याहुतीभिजहुयादि्िं 
श्रा० श्रौ० रुद्रदत्त ७।१३।४), (तदुक्तं भारद्वाजेन' य्यद्धविस्तस्याज्यं 
प्रतिनिधिरिति (तदेव €।१०।३), श्रत एव भारद्राजापस्तम्बश्चौतस्‌ त्रयो- 
मंहत्साम्यं विद्यते। तथा चेतत्‌ तथ्यमपि ध्यातव्यं यदापस्तम्बानुया- 
 यिभिर्भारढाजपित्रमेधसृत्रमन्त्येष्टिविधौ मह्यते, तेषां स्वतन्त्रं पित॒मेध- 
स॒वं नासीत्‌ । तदुक्तम्‌-- 

भारद्राजकृतं सूत्रं तदुभाष्यं कल्पकारिकाः। 

सुविलोक्यानाहितागनेः समन्तं पेतु मेधिकम्‌ ॥ 

कृतिः स्फुततरा सेय ज्ञेया तदनुसार । 

प्रापस्तम्बेरपि ग्राह्य नान्यत्‌ सूत्रं हि विद्यते ॥2 








1. ० भा० श्रौ° प्रस्ताविके, पृ° (पापना) 
2. हरिहरछृतस्यान्त्यष्टिप्रयोगस्य वचनम्‌, मा० श्रौ० काशिकरेण 
(१० शशा) उद्धृतम्‌ । 


ततोयोऽध्याय 
कात्यायनापस्तम्बश्रौोतसत्रयोभंदः साम्यंच 


सामान्यबहिरङ्कपरोक्षा 
` ;" उभयोः श्रौतसूत्रयोरेतेषु रीषकेषु भेदो श्रवलोकनीयः-- (१) विष- 
यानुक्रमयोरन्तरम्‌, (२) सूत्ररचनयोभेदः, (३) मन्वेष्दाहरणेषु चान्त- 
रम्‌, (४) उभयोः श्रौतसूत्रयोर्भाषाया वैशिष्ट्यम्‌ । 


उभयोः श्रौतसूत्रयोविषयानुक्रमयोभेंदस्य प्रज्ञापनार्थं तयोरध्या- 
यानां विषयानुक्रमो द्रष्टव्यः-- 


कात्यायनभोतस्‌च श्रघ्यायानां कमः अ्ापस्तस्बध्नोतस्‌त्रे भ्रध्यायानां कमः 


१. परिभाषाः १. दरोप्णेमासयोस्तत्र प्राथम्यं 
दशस्य, तत्रापि पूर्वं पिण्ड- 
पितृयज्ञः । 

२. पूणेमासेष्टिः २-२. पूणेमासेष्टिः दाक्षायणयज्ञश्च 

३. तदेव- 


४. पिण्डपितुयज्ञः, दर्शे ष्टिश्च, ४. याजमानम्‌ 
दाक्षायणयज्ञः, भ्राग्रयणम्‌ 
अ्रगन्याधानम्‌, पूनराधेयम्‌ 
उपस्थानम्‌, श्रग्निहोचम्‌, | 

५. चातुमस्थिषु-वर्वदेवपवं, ५. अ्रगन्याधेये पुनराधेये च 
वरुणप्रघासाः, साकमेधः; 
पितृयज्ञः, त्रेयम्बकहोमः, 
लुनासीरीयपवे, मित्र विन्देष्टिः । 


६. पद्युबन्धः ६. भ्रग्निहोच्रारन्युपस्थाने, 
| प्राग्रयणञ्च 
७-१०. ज्योतिष्टोमः ७. निरूढृपलुबन्धः 


८. वेदवदेववरुणप्रघाससाकमेध- 
शुनासीरीयपर्वाणि । 
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कात्यायनभोतस्‌त्रे ्रध्यायानां क्रमः भ्रापस्तम्बश्रौतस्‌जे श्रध्यायानां क्रमः 
११. ब्रह्मत्वम्‌ ९. आदर्शगदिचातुर्मास्यपवना- 

| मानि प्रायदिचत्तानि 
१२. द्वादशाहयज्ञः 


१३. गवामयनम्‌ १०-१२. ज्योतिष्टोमः 

१४. वजपेययज्ञः १४. उक्थ्यषोश्यतिरात्राप्तोयमि- 
कादरिनीचातुर्हत्रिपञ्चहोत्र- 
षडहोचसप्तहीत्रादयः, सोम- 
प्रायश्चित्तं च 

१५. राजसूययन्ञः १५. प्रवग्येः 

१६१८. ग्रगिनिचयनम्‌ १६-१७. अग्निचयनम्‌ 

१८. वाजपेय रासूययज्ञौ 

१९. सौत्रामणी १९. सौत्रामणीकौकिल्यौ, सावित्र 
नाचिकेतचातुरहोवेश्वसुजानि 
काम्यानि, परिवष्टयश्च 

२०. श्रइ्वमेधः २०. अश्वमेधपुरुषमेधसवेमेधाः 

२१. पुरुषमेधसवेमेधौ, पितुमेधश्च २१. द्वादकश्षाहः, गवामयनमूक्त्यगि- 
णामयनं च 

२२. एकाहाः २२. एकाहाः, श्रहीनाः सवाइ्चव 

२३. श्रहीनाः २३. सत्राणि 

२४. सर््राणि २४. परिभाषाः, प्रवरो हौत्रं च 

२५. प्रायश्चत्तानि 

२६. प्रवग्यः 


इदानीं मद्रितेषु पुस्तकेषु आपस्तम्बश्रौतसूत्रे परिभाषाध्यायो 
अन्तिमे (चतुविशे) अध्याये स्व उपलम्यते। कात्यायनेन तु प्रथमेऽध्याये 
हि सर्वाः परिभाषाः उक्ताः, तत्रपि कात्यायनश्रौतसूत्रे प्रवरप्रकरणं 
हौत्रकल्पर्च न स्तः । यदा त्वापस्तम्बेन परिभाषयोः हि सवंसाधारण- 
परिभाषाः, प्रवराः, होत्रकल्पारच विनिविष्टाः । कात्यायनेन तु परि- 
रिष्टेषु प्रवराध्याय।दिषु चेते प्रोक्ताः, इति विवेकः। 


मपस्तम्बेन -त्वादितस्त्िष्वध्यायेषु दशेपणेमासौ निरूपितौ, 
तत्रापि प्राथम्यं दशष्टेर श्यते, कात्यायनेन तु पूवं पौणेमासेष्ठिः, तदनः 
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न्तरं दक्षे ष्टिः प्रोक्ता, तथा हि पिण्डपितुयन्नस्तु ्रापस्तम्बेन पूवेमूक्तः 
प्रथमेऽध्याये, स कात्यायनेन चतुथऽध्याये निरूपितः । एवं कात्यायन- 
श्रौतसूत्र याजमाननामको ग्रध्यायस्तु पृथङ्नास्ति, यदाऽऽपास्तम्बेन 
याजमानमिति पृथगध्याये चोक्तम्‌ । आपस्तम्बस्तु स्वस्मिन्‌ श्रौतसूत्र 
तैत्ति रीयसंहितायाः क्रममनुसरति तत्रैव याजमानकण्डमूपलम्यते । 
कात्यायनश्रौतसूत्रे परिभाषापाठे हि यजमानसम्बन्धिनियमाः सङ्क- 
लिता: । तथा च कात्यायनेन दश्ष्ट्यनन्तरं दाक्ष(यणमुक्त्वा भ्राश्रय- 
णारन्याधानयुन राधेयान्युपस्थानप्रक्ासोपस्थानाग्निहोत्राणि चोक्तानि, 
एकस्मिन्नेव चतु्थंऽध्याये, आपस्तम्बेन याजमानमुक्तम्‌, पञ्चमे त्वरन्या- 
घेयपन राधेये तवते, षष्ठं त्व ग्निहोत्राग्न्युपस्थाने आग्रयणम्‌ च  भ्रत्रापि 
उभयोः क्रमवेपरीत्यं लक्ष्यते, कात्यायनेन पूवंमग्निहोत्रम्‌, तदनन्तरम्‌ 
उपस्थानमुक्तम्‌, यदाऽऽपस्तम्बः पूवेमुयस्थानं वक्ति ततो अ्रग्तिहोचम्‌ । 
आम्रायणाख्या नन्यस्स्येष्टयस्तु कात्यायनेन चतुधेऽध्याये भग्तिहोमा- 
 त्पूवेभेव निरूपिताः, अ्रापस्तम्बस्तु षष्ठेऽध्याये उपस्थानादनन्तरं ताः 
प्रतिपादयति । 

कात्यायनश्चौतसूत्रे पञ्चमेऽध्याये चातुर्मास्याख्यानि पर्वाणि 
चोच्यन्ते तदनन्तरं तस्मिन्नेवाध्याये मितच्रविन्देष्टिः । ततः कात्यायनो 
निरूढपद्युबन्धं निरूपितवान्‌, आपस्तम्बस्तु पूवं निरूढपश्ुबन्धं प्रोक्त- 
वान्‌, ततक्चातुर्मास्यान्याह । ततं आपस्तम्बेन नवमे प्रे दर्शादिचाततु- 
मस्यिान्तानां अरदितोऽष्टभिः प्ररनेविहितानां प्रायरिचत्तानि विहितानि, 
तथा च दशमेऽध्याये सोमक्रतुनुक्त्वः सोमप्रायङ्चित्तान्याह, कात्यायनेन 
तु सवेविधानि प्राथरिचत्तानि सत्राण्यपि निरूप्य पञ्चविदे विहितानि । 


कात्यायनेन पञ्चमेऽध्याये सित्रविन्दाख्येष्टिः निरूपिता, भआप- 
स्तम्बश्रौतसूत्रे अस्येष्टेनामिापि नोपलभ्यते । उभाम्यामाचायम्यां 
 ज्योतिष्टोमाख्यः प्रधानक्रतुस्तु चतुष्‌ विस्त्तेष्वध्यायेषु विहितः । 
कात्यायन श्रासप्तमाद्‌ अ्रध्यायाहुन्ञमाध्यायपयेन्तं ज्योतिष्टोममाह्‌ | 
प्रापस्तम्बस्तु उक्थ्यादीन्‌ चतुरः सोमक्रतूत्‌, चातुर्हत्रादीर्च पथगध्याये 
निरूपयति; कात्यायनस्तु सारेणेव तानह दशमेऽध्याये । कात्यायन ` 
एकादशेऽध्याये ब्रह्मत्वमाह, आपस्तम्बेन तत्त॒ यजमानास्येऽध्याये हि 
विहितम्‌ । कलत्यायनो ब्रह्मत्वमुक्त्वा द्वादशाहयन्ञं गवामनयनाख्यं 
 संवत्सरयज्ञं चाह, द्वादशत्रयोदन्ञाध्याययोस्ततस्तेन वाजपेय राजस्‌या- 
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ग्निचयनसौत्रामण्यश्वमेधारच पृथक्‌ पृथगध्यायेषु विहिताः । ग्रापस्तम्ब 
सोमक्रतुनुक्त्वा पञ्चदशेऽध्याये प्रवग्यंमाह, कात्यायनस्तु ग्रन्थस्यान्तिमे 
प्रध्याये (षड्विशे) प्रवर्ग्यं विदधाति । आपस्तम्बस्तु प्रवग्येस्यानन्तरं 
दयोरध्याययोरग्निचयनं निरूपितवान्‌, कात्यायनस्त्वश्निचयनं त्रिषु 
(१६-१८) अध्यायेषु विहितवान्‌ । कात्यायनेन पूवं वाजपेयक्रतुः विहि- 
तस्ततो राजसूययज्ञः पृथक्‌ प्रथक्‌ भ्रध्याययोः, एवमेवापस्तम्बोऽप्याह्‌ः 
किन्तु कात्यायनो राजसूयादनन्तरमम्तिचयनं विदधाति, यदाऽऽपस्त- 
म्बस्तु वाजपेयराजस्‌ययोः पूवेमेवागिनिचयनमाह्‌ । कत्यायनश्रौतसूतर 
ग्रग्तिचियनादनन्तरं सौत्रामणीयज्ञक्रतुविहितस्ततो श्ररवमेधघः । अगपस्त- 
 म्बकत्पे राजसूयादनन्तरं सौत्रासणीकोकिलसौत्रामणीक्रतु विहितौ, तत 
सावित्रनाचिकेतचातुर्हत्रवेरवसृजाख्य.: चयनपक्षाः, काम्येष्टयः परिव- 
ष्टयदच विहिताः, काल्यायनश्रौतसूत्रे तु साविघ्रादीनामिष्टीनां विधानं 

विद्यते । कात्यायनेन विशेऽऽयाये ग्रइ्वमेधो विहितः, अपस्तम्बस्य 
श्नौतसूर्रेऽपि विरेऽध्याये शअ्ररवमेधपुरुषमभेधसवेमेधःख्या महाक्रतव 
उच्यन्ते, काव्यायनेन एकविशेऽध्याये पुरुषमेधसवं मेधौ, पितुमेधङ्च 
विहिताः । आपस्तम्बकल्पे क्ततुमेधो न विहितः तथ्यमिदं तु पूवमेव 
विवेचितं यदाऽपपस्तम्बीयशाखानुयायिभिर्भगरद्वाजीयपितुमेषसुत्राण्येव 
प्रगृह्यन्ते। कात्यायनेन द्रादक्लाहयन्ञस्तु दाद दोऽध्याये गवासयनात्पवं 
विधीयते, अपस्तम्बस्तु एकविशे म्रध्याये द्वादशाहं गवामयनमुत्सगि- 
णामयनञ्चाह्‌, कात्यायनश्रौतसूतरे ततो द्वाविशेऽध्यि एकाहाः, त्रयो- 
विशे अहीनाः, चतु्िश्े सत्राणि, पञ्चविशे प्रायङ्चित्तानि;' षड्विशे 
चाध्याये प्रवग्यः । आपस्तम्बश्नौतसूत्रे द्वाविदये एकाहाः, श्रहीनाः 
बृहस्पतिसवादयः सवाख्याः क्रतवः त्रयोविशे सन्नाणि च निरूपितानि । 
एवमुभयोः श्रौतसूत्रयोरध्यायेषु विषयक्रमस्यान्तरं लक्षितम्‌ । तत्न 
केवलमध्यायेषु विषयक्रमान्तरमपि दरीख्सयते श्रपितु तत्र तत्र प्रकरणे- 
ष्वपि सृक्ष्मान्तर परिख्यते, तत्तु तत्तत्प्रकरणेष्वेव' स्पष्टतया प्रकटी- 
करिष्यते । 

तत्र विषयानुक्रमस्य प्रदशेनं विदलेषणं च परमावेश्यके स्तः, 
भ्यां विना विषयावबोधने महव्सौकर्यं भवेदिति कृत्वा विषयानुक्रम- 
बोधस्तु श्रावरश्यक एव । 
सूत्ररचनाह्ेल्योरभेदः--जापस्तम्बस्तु प्रायो विस्तारेण विषयानु 

वणेयति, कात्यायनस्तु सवेप्रकरणानि सारेणं श्राह, सूत्र रचनावत्‌ 


६४ वैदिकी यज्ञविद्या 


विषयवणनिऽपि कात्यायनश्वौतं सुसम्बद्धं क्रमबद्धं च इस्यते, आपस्तम्बे 
श्रौते क्वचित्‌ द्विरुक्तिरपि दयते कात्यायनो न विषयान्‌ द्विवेक्ति। 
ग्रापस्तम्बश्चौतमूत्रे बाहुल्येन प्राचीनताया लक्षणनि परिलक्ष्यन्ते, 
काल्यायनश्चौतसूत्रे तु तानि नोपलक्ष्यन्ते! अ्रत्रोभयोः सूत्ररचनाशेल्योः 
महती साधम्येवेधम्ये स्तः 


तत्र कात्यायनस्य सूत्ररचनं तु श्रौतसूत्रेष्वादशेमेवास्ति सवश्रौत- 
सूत्रेषु । तस्य सृत्राणि श्रत्पाक्षराणिः सारवन्ति श्रसन्दिग्धान्येव 
लक्ष्यन्ते । सातु रोली पाणिनिसूत्रशेलीवत्‌ स्वल्पाक्षरपदा भ्रनिन्या 
चास्ति। तस्याः पारणिनिसूत्रेस्सह साम्यमपि लक्ितव्पम्‌- 
एकश्रुति दूरात्सम्बुद्धौ यज्ञकर्मणि सूत्रह्मण्यासामजपन्युद्कयजमानवजंम्‌ 
पाणिनि (ग्रष्टा० १।२३३-२४) 
कात्या० श्रौ० (१८१९) 


कात्यायनस्य विपरीतमापस्तम्बस्य सूत्राणि प्रायेण दीर्घक्षिराणि 
सन्ति, न च तावन्ति सारवन्ति । तदुभयोः सूत्ररचनाक्ेली पेक्षणीया- 


कात्यायनः ग्रापस्तम्बः | 
फलयुक्तानि कर्याणि ।? स तयाणां वर्णनां ब्राह्मणराजः- 
स्वेषामविशेषात्‌ \ न्ययोर्वेश्यस्य च । 


मनुष्याणां वारम्भसामर्थ्यात्‌ 5 स त्रिभिवंणेवेदे विधीयते ९ 
ब्राह्मणाराजन्य वेश्याना श्रुतेः 17 ऋग्वेदयजुवेदसामवेदः । 
स्त्री चाविशेषात्‌ 1" 





1. अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवटद्विह्वतो मुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रकृतो विदुः ॥ (वायुपुराणे ५६।१४२) 

 का० श्रौऽ (१।१।२) | 
. अआपण० श्रौ ° (२४।१।२) 
. का० श्रौ° (१।१।३) 
 का० श्रौ° (१।१।४) 
_ आ० श्रौ° (२५ १।३) 
. का० श्रौ° (१।१।६) 
, आ० श्रौ° (२४।१।३) 

काण श्रौ (१।१।७) 


@@ ~ ©+ ८ ॐ => £> 


कात्यायनापस्तम्बभ्रौतसूत्रयोभेदः साम्थंच ६५ 


प्रायः कात्यायनस्तु स्वं सम्बद्धविषयमेकसिमिच्‌ सूत्रे हि सूत्रयति, 
प्रदाऽऽपस्तम्वस्तु तत्प्रसङ्मनेकेषु सूत्रेषु विस्तारयति । यथा, कात्यायन 
प्राहिताग्नेवेजेनीयानि कृत्यानि एवमाह --श्रनृतातिथ्यपनोदपुतिदार्वा- 
बानर्वीसिपक्रनाव्युदकानि वजंयेत्‌ ॥ (का० श्रौ ४।१०।१५) अ्रत्र जआप- 
स्तम्बेन तु सृत्राण्येवं तायन्ते-- 

अन्तरमाधानादाहिताग्निवरतानि 

नानतं वदेत्‌ 

नास्य ब्राह्मणोऽनाश्वाच्‌ गृहे वसेत्‌ 

सूर्योढमतिथि वसत्ये नापरुन्धीत 

नर्बीस्वपक्वस्याईनीयात्‌ 

क्लिन्नं वासो नादध्यात्‌ 
अन्तनन्यिा नारनीयात्‌ 


आप० श्रौ° ५।७।२५।२) 
2 १९, 7 | २ ) 
| 


द, 
 । 
ष 
चै 
॥ 
भै 


स्वकृत इरिणे नावस्येत्‌ ४ 9" 4१1६ 
पुण्यस्यात्‌ (~ 1 
हिकरृत्य वाग्यतः स्त्रियमुपेयात्‌ 9 1 
व्याहरेदवा =... 


 एवमास्तम्बसूत्राणि त्वधिकस्थानमावृण्वन्ति। क्वचित्तु कात्या- 
म्रनेन स्वत्पाक्षरता श्रतिपराकाष्ठां नीता--यथा-- 
यूपः (का० श्रौ० १।७।१५), चीन्वा (का० भ्रौ° २।३।३ १) 
दराग्नः (का० श्रौर ५।७।८), माहेन्द्हचरुः का० शचौ ° ५।७1९) 
तत्रापस्तम्बसूत्राणां दर्घ्यं च द्रष्टव्यम्‌-- न 
रथमात्री निरूढपशुबन्धस्य वेदिः।  (ग्रा० श्रौ० ७।१।३।७) 
ग्रक्षसंमिता पश्चात्तियेगीषया प्राची विपथयुगेन पुरस्तावद्यावता 
वा बाह्यं दद्र । (आ्रा० श्रौर ७।१।३।८) । 


प्रापस्तम्बश्रौतसूत्रेऽपि क्वचित्‌ क्वचित्‌ लध्वक्षराणि प्रत्पीयांसि 
च सूत्राणि परिद्श्यन्ते-- 

तूष्णीं वा सर्वणि (आ० श्रौ० ६।१।५।३) 

"चतुषु दपात्रेषु पचति (श्रा° श्रौ° ६।१।५।४) 

नत प्रक्षालयति न प्रस्रावयति (भ्रा० श्रौ° ६।१।५।५) 


ववचित्‌ कात्यायनश्रौतसूतवरेऽपि दी्घसूत्राणि--वक्यमिव द्दयन्ते- 


4. [शि वैदिकी यज्ञविद्या 


'दक्लिणद्र(रं सोपक्रयणी तिष्ठत्यलक्षिता व्यद्खा प्रवीता रज्जुबद्धा, 
व्र :, पिद्धला, पिङ्कलाभावेऽरुणारुणाभावे रोहिण्यश्वेताक्षी", (का० 
श्रौ° ७।६।१२) 


भाषाज्ञल्योभेदः--उभयोग्रन्थयोमाषावेरिष्ट्यं त्वग्रे वणेयिष्यते 
रत्र तु केवलं तयोग्रेन्थकारयोर्माषाशेल्योभंदमात्रं संसूच्यते । यद्यप्यु- 
भयोः श्रौतसूत्रयोभषिा लौकिक्येव तथापि कात्यायनस्य सूत्रेषु भाषा- 
रली प्रायः सवेत्र॒ लौकिकशब्दानुपुर्वीमिव गृहीतवती इव लक्ष्यते 
ततापस्तम्व्रश्रौतसूत्रे छान्दसी वाचश्च्छाया रपि परिदश्यते, तत्र ब्राह्मण- 
सदशानि प्रवचनानि पदानि, विभक्तयः, स्वरुयज्जनयोर्लोपिः धातवः 
उपसर्गा एवमादयो वेदिकभाषामयाः प्रयोगाश्च दरीख्ययन्ते, तथापि 
एवं वक्तुमपि पायते "यद्‌ ्रापस्तम्बकात्यायनयोर्भाष भाषादहौली 
चेतिहासपुराणधमंशस्वनिरुक्तबृहहैवतामह्‌भाष्यादिग्रन्थेस्तुल्ये एवं 
स्तः ।' तयोग्रन्थयोरुदाहूरणदीनि तु भाषाप्रकरणे चोदाहूतानि । 


उभयोः श्रोतसुत्रयोमेन्त्रेष्‌ सहरेरषु च मेदः- कात्यायनेन श्रौतसूत्र 
प्रतीकमानरेण वाजसनेयिसंहितातो मन्त्राः उदाहूताः, परिपठिताश्च, 
केवलं पञ्चाशत्‌ मन्वा" ऋग्वेदाथववेदतत्तिरीयसंहिताकारठकसंहिता- 
दतपथताण्डचादिम्यो ग्रन्येभ्यः संगृहीताः, श्रापस्तम्बेन तु बहूनि शतानि 
मन्त्राः, प्रवचनानि, उदाहरणानि एभ्यः ऋग्वेदादिभ्यस्तथा कङ्कति- 
ब्राह्मणकालवबिब्राह्यणादिम्यो भ्रन्येभ्यो वुप्तेभ्योऽन्नातेभ्यो प्रन्थे- 
भ्यर्च उदाहूतानि विद्यन्ते, तेषां कानिचित्‌ अग्रे संकलितानि ततेव 
द्रष्टव्यानि । | 


प्रापस्तम्बेन वहूनामाचार्याणां सतान्यपि श्रौतसूत्र उदाहूतानि 
यथा भ्रालेखनादमरथ्यादीनामिति कात्यायनोऽपि वात्स्यबादरिभारद्रा- 
जादीनां मतान्युदाजहार, किन्तु आपस्तम्बश्चौतसूत्रे तेषां संख्या बाहु- 
ल्येन विद्यते, यदा कात्यायनश्रौतसूत्रे तु संख्या अंल्पीयस्येवास्ति । 
आपस्तम्बेन तु स्वस्य प्रति्न्हिचरणस्य वाजसनेयस्य बाहुल्येन मतानि 
उदाहूतानि, किन्तुं कात्यायनेन कस्यचिदपि प्रतिद्रह्दिकल्पसूत्रकारस्य 
एवंविधं नामापि न गृहीतम्‌, न तथाविधं मतमुदाहूतम्‌ । आपस्तम्बेन 
तु प्रायेण वेदसंहिताम्यः पूणंमन््रपाठो हि परिगृहीतः । 





श 1 . ्रष्टव्यम्‌--^ (11091 9{पत४ ॐ £, 9७9 ^कएलणतम्->, 


कोत्यायनापस्तम्बश्रौतसूत्रयोभंदः साम्यं च ९७. 


कात्यायनापस्तम्बयोर्भाषावशिष्टयम्‌ 
श्रोतकालिकौ भाषा--धौतकाले ब्राह्मणो (विष्टान्‌) दवीं मानुषीं 
चोभे वांचौ वदति स्म। तथा चाचायं आपस्तम्बः--्रथ यजमानो 
व्रतमुपैति वाचं यच्छत्यनृतात्‌ सत्यसुपेति मानुषाद्‌" देव्यमुपेमि दवीं 
वाचं यच्छामि।* (ग्राप० श्रौ° ५।२।८।१); तथा च मन्त्रवणेः-- 
देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपां पशवो वदन्ति । (ऋर्वेदे 
८।१००।११) एवं चोक्तं काठके--^तस्माद्‌ ब्राह्मण उभे वाचौ वदति 
देवीं च मानुषीं च" (काठक सं° १४।५) । तस्मात्‌ वेदिकभाषाप्रयोग- 
कालेद्रे प्रमे रूपे श्रास्ताम्‌-मानुषं दव्यंच। देवीवाक्‌ तु केवलं 
मन्त्रेषु ब्राह्मणेषु चोपलभ्यते, सा हि श्रतिभाषा उच्यते स्म- 
प्रतिभाषा तु देवानामायेभाषा तु भूमूजाम्‌ । 
संस्कारपाठसंयुक्ता सप्तद्वीपप्रतिष्ठिति ॥ | 
| (भारतनाट्यशास्तरे १७१८) 


पतञ्जलिरप्याहु-(संस्छतस्यातिभाषायाः प्रचारक्ेत्रं) “सप्तद्वीपा 
वसुमती वरयो लोकाश्चत्वारो वेदाः" (महाभाष्ये, प्रारम्भे, पर &) | 
संस्कारपाठसंयुक्ता लोकभाषा हि संस्कृतमिति" नाम लेभे, संस्कारादि- 
हीना हि प्राम्यभाषा म्लेच्छभाषा वा भवति। 
प्राचीनभारतीयविदुषां मते वेदमन्त्राणां शब्दानुपूर्वी नित्या भवति, 
स्थानभेदाच्च वाग्‌ भिद्यते--तद्‌ भेदाच्चेतद्‌ भवति, काठकम्‌, काला- 
पकम्‌, मौदकम्‌, पेप्पलादकमिति' (महाभाष्ये ४।२।१०४) देवीवाक्‌ 
"सौरी" ब्राह्मी वापि उच्यते स्म- | 
तस्मे ब्राह्मीं तु सौरीं वा नाम्ना वाचं ससपंरीम्‌। 
सूयेक्षयाद्‌ इदहाहुत्य ददुस्ते जमदग्नयः॥। 
ृहदैवतायां (४) ११२-११३ 
अस्या वेदवाचः संस्कारप।टस्वरादिसंयुक्तं पदरूपं लोके प्रचलि 
तमभवत्‌ तदेव संस्कृतः मानुषमभवत्‌, यज्ञेषु दीक्षितो यजमानो मानुषं 


1. तुलनीयम्‌ -- "यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌ । 


रादणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥ 
अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमथंवत्‌ ॥ 


(वाल्मीकये रामायणे ५।३०।१८, १९) 
2. "ऋचो यजुषि सामानि चतुर्थीं व्यावहारिकी ।' (निस्ते १३।९) 


६४ | | = वैदिकी यज्ञविदां 


वाक्यं नोच्चरति । तत्र कात्यायन ग्राह्‌--'विचक्षणचनसितवतीं वाचं 

वदेत्‌ । (का० श्रौ° ७।५।७) तथा चापस्तम्बः -“चनसितं विचक्षणमिति 
नामधेयान्तेषु दधाति चनसितेति ब्राह्मणं विचक्षणेति राजन्य वर्यौ परि- 
णयेन्न मानुषीं वाचं वदति न स्त्रिया न चूद्रेण सम्भाषेत (आपण श्रौ 
१०।४।७) 


म्लेच्छवाक्‌--वेदिकम्रन्येषु" ब्राह्मणार्थं म्लेच्छवाच उच्चारणं 
निषिध्यते। सा मानुषीवाक्‌ स्वरसंकाराभ्यां हीना हि म्लेच्छमाषा 
इत्युच्यते स्म, तथा चाहु पतञ्जलिः “म्लेच्छो ह वा एष यदपशब्दः" 
(महाभाष्ये प्रथमाल्िके) तन्मते च "बहवो ऽपशब्दाः, अ्रल्पीरयांस शन्दाः-.1 
एककस्य गोशब्दस्य गौणी गोता गोपोतलिका इत्येवं बहवोऽपभ्र शाः' 
(महाभाष्ये प्रथमा्लिके) ग्रतः भाषाप्रयोगेण हासं गत्वा स्लेच्छरूपाणि 
धारयति, एवमेकभाषाया° बहूनि रूपाण्यभवन्‌ । 

1. न म्लेच्छमाषां शिक्षते । म्लेच्छो ह वा एष यदपशब्दं इति विज्ञायते 
(पार० गृह्य ०) तथा च~“स म्लेच्छस्तस्मान्न ब्राह्मणो म्नेच्छेद्‌ आयूर्या 
ह्येषा वाक्‌ (शण ब्रा० ३।२।१।२४) । 

2. एकस्य दैत्यशब्दस्य' स्थानभेदाच्च--टीटन' (112), उचः 

` (णना), 'डीटशलैण्डः (116६5010) इत्यादीनि रूपाणि, एवं 
दानवशब्दस्य “डनिशः'--12111811 (उनमाक), षण्डदानव.* स्कैण्डे- 
निचिच' (§08710616४1४.), स्वीडन" (§९0९)-- इवे तदानवः' 
'उन्यूब' (124४0) इत्यादीनि रूपाणि ध्यातव्यानि दैत्यानां दानवाना- 
मेभिर्नामिभिरनेके योरोपस्य देशाः प्रसिद्धा अभूवन्‌, आदिकाले तु भू- 
मण्डले असुराणां साम्राज्यमासीत्‌-- 
असुराणां वा इयं पृथिवी आसीत्‌ (काठ० सं° ३१८) 
तथा च-- वाल्मीकिरप्याहु-- ` 
दितिस्त्वजनयद्देत्यान्‌ पत्रांस्तात यशस्विनः । 
तेषामियं वसुमती पुरासीतु सवनार्णवा ॥ 
| (अरण्यकाण्ड १४।१५) 
विष्णुना दैत्यराजस्य बलेः पराभवादनन्तरं तैः (दैत्यदानवैः) यूरोप- 
महाद्वीप उपनिविष्टम्‌ इत्येतिह्यम्‌ । (्र० भा० बु० इ०, प्रथम भागे 
दशमोऽध्यायः) । 
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पारचात्यविदुषां श्रौतभाषासम्बन्धीनि मतानि, प्रायेण भ्रामका- 
स्येव सन्ति। यथा, भ्रापस्तम्बश्रौतसूत्रस्य सम्पादकः गा्वेमहोदयो 
लिलेख-- ` | 
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अचर पाइचात्यमतेषु महत्यो भ्रान्तयः कि चाज्ञानमपि ्रस्ति, 
'व्यासयाज्ञवत्क्यवेशम्पायनकात्यायनापस्तम्बादयोऽसंस्कतनज्ञा अ्रमनी- 
षिणस्च रासन्‌, ते चारणानाभिवे अरधेपरिताऽपि अभवन्‌" इति कथनं 
प्रमत्तप्रलापमेव भवितुमर्हति, न वेदुष्यज्ञापकमणुमात्रमपि ज्ञेयम्‌, 





व्यासवाजसनेयादीनां कृते पाणिनिव्याकरणं कथं प्रमाणं भवेत्‌, एतत्त 
कथनमितिहासस्यानिभिन्ञो हि वक्तुमहति, इति कथयित्‌ पायते ।" 
पाणिनेः पूर्वं भारते वषं शतशो महावेयाकरणाः बभूवृयंषां व्याकरण- 
शास्त्राण्यधीत्य व्यासवाजसनेयापस्तम्बकात्यायनादयो विद्रंस 
संजाताः, तेषु व्याकरणेषु न्द्रं व्याकरणम्‌ 2 मूषेन्यमासीत्‌ । स्वयं 
पाणिनिरपि भारद्वाजकाश्यपगालवदीनां वेयकरणानां मतानि स्वग्रन्थे 
उदाहूतवानु } ग्रतः प्राक्पाणिनिग्रन्थानां कृते त्वष्टाध्यायीव्याकरणं 
प्रमाणं नास्ति, इति मन्तव्यम्‌ । ग्रतः श्रौतसूत्रादिषु क्वापि म्लेच्छाः, 
प्राकृताः अपशब्दा वा न विद्यन्ते, वयं तु तत्र, स्वरसंस्कारवतीं शब्दा- 
नुपूर्वमिव लभामहे, श्रत एव ‹वाकरनागलरपसननब्रूहुलरगावं" इत्या- 
दीनां मतमज्ञानमूलकं रामकं च वतेते, नात्र संशयस्यात्पीयानपि 
चावसरः। कोहि नाम हतबुद्धिः व्यासवाजसनेयापस्तम्बकात्यायना- 
दीन्‌ पाण्डित्यहीनानिव अधेपठितानिव मन्तुमहृति, व्यासस्तु सवषां 
ऋत्विजामुषीणामपि गुरुरासीत्‌ येषां रिष्यप्ररिष्याः पेलवेशम्पायना- 
पस्तस्व्रकात्यायनादयस्तु महाविद्वांसो बभूव्‌रिति। अतस्तेषां प्रन्थेषु 
प्राकृतशब्दाः, अपशब्दा न सन्ति । तथ्यमिदं सत्यमवितथं च प्रतिभाति 
मे यद्‌ विद्वांसः श्रौतसूत्राणां रचनाकाले उभे वाचौ-दवीवाचं मानुषी- 
वाचं च--वदन्ति स्म। यथा बौधायनेन सूत्रकारेण कल्पसूत्रे छन्दसी 
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2. यान्युज्जहार महेन्द्राद्‌ व्यासो व्याकरणणंवात्‌ । 
पदरत्नानि कि तानि सन्ति पाणिनिगोष्पदे।॥ (देवबोधः) 
3. ऋत्विक्‌ समो नास्ति लोकेषु चव, द्वैपायनेनेति विनिरिचत्तं मे । 
एतस्य रिष्याः क्षितिमाचरन्ति, सवंत्विजः कमसु स्वेषु दक्षाः ॥ 
(महाभारते १।५५।९) 
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भाषा ्रपिंप्रयुक्ता, क्वचिदापस्तम्बोऽप्येवं छन्दसी भाषां प्रयुक्तवान्‌, 
यथा-द्रादशाहैन प्रेव जायक्तेऽभि स्वर्गं लोक जयत्येषु लोकेषु प्रतितिष्ठति 
` (आ० श्रौ° २१।१।१) 
तदानीं छान्दसी लोकेष्वप्रयुक्ता एव इति च मन्तव्यम्‌ । म्रापस्त- 
म्बादिभ्यः पूर्वं ब्राह्मणग्रन्थेषु  इतिहासपुराणवत्‌ लौकिक्यां भाषायां 
गाथारचोपलम्यन्ते, एष भाषाभेदः विषयभेदादेव श्रासीत्‌, अतः वदक- 
संहितानां त्राह्मणग्रन्थानां च निर्माणकाले ` लोकेषु लौकिक संस्कृतं 
प्रचलितमासीत्‌, विवशो विण्टरनीत्सोऽपि मन्यते-- 
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श्रौतसूत्राणां भाषा तु लौकिकमेव, यत्र क्वचित्‌ ब्राह्मणसद्या 
भाषाऽपि प्रयुक्ता यथा बौधायनश्रौतसूत्रे, अआपस्तम्बश्रौतसूत्रे च दरी- 
ददयते । 

कात्याथनश्रौतसुत्रस्य भाषावंशिष्टयम्‌-कात्यायनापस्तम्बश्रौत- 
सूत्रयोभाषा लौकिक्येव अस्ति तथापि यत्र तत्र क्वचित्‌ तयोवेक्लिष्ट्य- 
मपि परिपश्यामः, यद्यप्युभावाचार्यौ पाणिनेः पुवेर्वतिनौ", तथापि 
तयोर्माषा प्रायेण पाणिनित्याकरणमेवानुसरति । तथापि उभयोराचा- 
येयोभषिा्यां क्वचित्‌ क्वचित्‌ वैदिकभाषायाश्च्छाया अपि दरीदश्यते । 
तत्र तावत्‌ प्रथमं कात्य(यनस्य भाषावेरिष्ट्यमवलोकनीयम्‌ । 


चतुथ्यथ (तव प्रत्ययस्य बाहुल्यम्‌- कात्यायनः प्रायेण सू्ेषु 
तुमथ ` चतुथ्यथ च 'तव' इति प्रत्ययं प्रयुङ्क्ते, यथा, उदाह रणानि-- 


उच्छत्तवे (का० श्रौौ° २।६।१०। 

तपेयितवं (का० श्रौ० ३।८।३१) ` 
पाययितवे (का० श्रौऽ ५१३।११) 
ग्राह्वायितवे (का० श्रौ° ५।६।३७} ` 


1. वाजसनेयप्रातिक्षाख्यस्य रचयिता कात्यायन एव, एतस्य प्रन्थस्यानेकानि 
सूत्राणि पाणिनिस्सूत्रः सह सङ्गच्छन्ते । 
द्रष्टव्ये--वाजसनेयप्रातिशाख्यम्‌, अष्टाध्यायी च । तथासं° व्या० 
गा०, द० भाग, १। । 


७२ वैदिकी यज्ञविद्या 
` स्वरागमः- केषुचित्‌ पदेषु वाजसनेयिसम्प्रदाये स्वरागमो भवति, 

एवं केषुचित्‌ शब्देषु तेत्तिरीयसम्प्रदाये स्व रागमो भवति, यथा-- 

तेत्तिरीयसम्प्रदाये- वानसनेयसम्प्रदाये-- 

कवलः (श्रा० श्रौ० १९।२।१०}) कुवलः (का० श्रौ° १५।१०।१२) 


तैत्तिरीयाणां “पलः इत्यस्य स्थाने वाजसनेये श्र' इति भवति, 
 यथा- 

प्लेङ्खः (आप ० श्रौ° २०।४।३) 

पेडखः (काण श्रौ° १३।३।१) 

एवम्‌-तृचेन त्रिचेन' च भवतः; तथा स्वरः, सुवरः स्वगः 
सुवगेरच । मूर्यांसः शब्दाः तुलनीयाः-- 


का० श्रौ श्ण श्रौ० 
पलङ्ग्यः (८।१।२) परिवृक्ती (२०।१०।२) 
परिवृक्ता (२०।१।१२) पालाकली (२०।१०।२) 


रिप्तलेपः+ (८।१६।८) 
| र्हः (२०।१७।३) 
 पेतुदारुः (५।४। १६) 
गवेधुक्‌ (१८।१।१) गवीध्रक्‌ (१५।३।१६) 
 पृइ्चूलः (का० श्रौ° २०१।२३८) परचली (२१।१७।१८) 
वाजप्राति° (५।४३) 


ग्रनवगमसंस्कारपदानि-कात्यायनाचायेण कतिपया ग्रनवगम- 
संस्काराः (्रज्ञातार्थाः) शब्दाः प्रयुक्ताः यथा- 

विफल्फः (का० श्रौ° २१।३।१०) 

रम्बति, कम्वति (का० श्रौ २१।३।२२) 

परिदा (काण श्रौ° २१।४।२७) 

निवान्या (का० श्रौ° ५।६।३४} 

त्रिपाणम्‌ (का० श्रौ° १५।५।६) 

विनाट्‌ (का० श्रौ° १५।३।४१) 

स्त्री प्रत्ययेषु क्वचित्‌ छान्दसत्वं लम्यते- 


1. ^रलयोरभेदः' (सि ° कौ०) एवं च~रेखा, लेखा, लिखति, रिखति इति 
रूपटयं भवति । ` 
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यथा तेन (नाभिदध्नी' इति प्राप्ते छान्दसष्टाप्प्रत्ययः नाभिदष्ना 
इति (का० श्रौ° ७।६।२७) पदं प्रयुक्तम्‌ । एवं स श्राचार्यो वपति (वपते 
वा इत्यस्य स्थाने वापियतीति णिजन्तं रूपं प्रयुक्तवान्‌ (का० श्रौ 
२।१।९) । शली प्रयुञ्जानः करोति" इति (काण श्रौ° २।४।७), तिङ्न्त- 
मास्ादनाद्यथं च सूत्रे निहितवान्‌ । एवं स्परेनाथं श्रालभत' इत्यस्य 
बाहुल्येन प्रयोगः । 





 श्रापर्तम्बक्रौतसुत्रस्य भाषावेह्िष्टयम्‌- गावेप्रभृतीनां पाश्चात्य 
विदुषाम्‌ श्रापस्तम्बस्य भाषासम्बन्धीनि पूर्वोक्तानि मतानि न सत्या- 
नीति मत्वा नास्मिन्‌ श्रौतसूत्रे प्राकृतभाषाया श्रपशब्दानामपि वा 
क्वचिदपि प्रयोगो मन्तव्यः| भ्राचायेणापस्तम्बेन प्रायो लौकिक्येव 
भाषा प्रयुक्ता श्रौतसूत्र, तथापि क्वचित्‌ ब्रह्मणानां सद्शां भाषामपि 
पयामः-यथा- कृत्तिकासु ब्राह्मण भ्रादधीत मुख्यो ब्रह्मवचंसी भवति 
(ग्रा० श्रौ ५।३।२), द्वादशाहेन प्रवजायतेऽभि स्वगं लोक जयत्येषु 
लोक्रेषु प्रतितिष्ठति" (्रा० श्रौ° २१।१।१) । क्वचित्‌ कल्पसूत्रे महा- 
भारतसद्शा भाषा प्रयुक्ता इश्यते, एतत्तथ्यं श्रीमद्धिभेगवदहतमहोदयं 
भषा का इतिहासे" लुप्तपदप्रकरणे प्रकटीकृतम्‌ । कानिचित्‌ वतेमान- 
पदरूपाणि तु म्रापस्तम्बकल्पे एवंविधानि सन्ति-- 


वतमान स्थाणि आपस्तम्बेन प्रयुक्तानि सूषारणि 
ग्रभिचारः | ग्रभीचारः (आप० धमं० १।१०।२९।१२) 
परिणाहः | परीणाहः (ग्रा० श्रौ १।५) | 
प्रतिघातः प्रतीघातः (ग्रा० श्रौ° २।२।५।१०) 
यथाकथंचित्‌ यथाकथा (ग्रा धमे° १।२८।१) 
दाराभिः. दारेण (श्रा० श्रौ° १।२।७२७) 


एवं (लुनाति" इत्यस्य इनाऽप्रत्ययस्य स्थाने लुनोति" इति रनुप्रत्ययं 
प्रयुक्तवानाचायंः (रा श्रौ° १।४।४।२) । एवमन्यानि इनुपदप्रयोग - 
स्योदाहुरणानि मृग्यानि । 


षष्ट्यथे चतुर्थी विभक्तिः- ब्राह्यणस्य: षष्ट्यथं चतुर्थप्रियोगस्तु 
बाहुल्येन उदयते आपस्तम्बश्रौतसूत्रे-- 

दक्षिणाये (श्रा० श्रौ° २।८।३}) ` 

रात्रिये (जा० श्रौ १५।१२७} 
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` उत्तराये (आण भौ० १६।१९।७) 
~ अ्रवत्थशाखाये (आ० श्रौ° १८।११।२} 

विभक्तिलोप -मन्तरत्राह्मणवत्‌ व्योमन, श्रात्मन्‌ भ्रादीनि नका- 
रान्तानि प्रातिपदाकान्येव एवं प्रयुक्तानि-- 


सप्तम्यथं--“ग्रहत्‌' (भ्रा० श्रौ° ६।२।१) (ग्रहनि) 
"आसन्‌" (श्रा०श्रौ०५।३।१६) = (स्रासनि) 
्रत्मिनु" (स्रा० श्रौ° ६।२८।१०) (म्रात्मनि) 
५  'वत्मनु' (आ० श्रौ २३।१२) (वत्मंनि) 
„ ्लीषेन्‌' (आ्रार्श्रौ० १४।१५)  (शीषेणि वा) 


 धातुह्पाणि- धातुरूपेषु तावत्‌ केचन विरिष्टाः प्रयोगा उदा- 
हतेग्याः यथा -देयात्‌' दद्यात्‌ वा इत्यस्य स्थाने (दयीत' (आ० श्रौ° 
५।१२५।१८), एवमन्यानि धातुरूपाणि~्रक्षालयीत',. 'अरभिप्रसारयीतः, 
इत्यादीनि चोपलभ्यन्ते । तथा हि ्रपसारयीत' (आ० धर्मे०, प° ५१) 
सेक्रेड बुक श्राफ ईस्ट, २) ) कमेप्रवचनीयानां प्रयोगास्तु प्राचर्येण सन्ति, 
यथा-'अणिकाषम्‌' (श्रा० श्रौ° २।११।३), अनवानम्‌ (अ।° श्रौ° 
 २४१।११।७), श्रनुपरिक्रायम्‌' (आरा° श्रौ° २।१३।१), श्रनुपरिचरम्‌ 
ञ० श्रौ° १७।११।३), अनुपरिहारम्‌! (आ० भ्रौ १७।१।५) । 

ग्रनिबेद्धानासुपसगरणां प्रयोगः- वयं मन्त्रब्राह्मणवत्‌ आपस्तम्ब- 

श्रौतसूतरेऽपि श्रनिबद्धानिामव्यवहितानां चोपसर्गा्णां" प्रयोगं पश्यामः, 
यथा--श्रभिः वा मन्त्रयेत" (ग्रा० श्रौ° ९।५।१), श्रमि च गहेयते' 
(आ० श्नौ° ६।१६।११), प्रव जायन्ते (आ० श्रौ° २३।२।९) 'विषाप्मना 
भ्रात्ृन्येण वतेन्ते' (आ० श्रौ ° २३।७।१), श्रमि स्वर्गं लोक--जयन्ति 
(आ० श्रौ° २३।९।१) 


 _ श्रापस्तम्बश्रौतसुतरे प्राषसन्धिप्रयोगः- (प्राकृतप्रयोगखण्डनम्‌) 
गावमहोदयाः दुवे राहैक'» इत्यस्मिन्‌ पदसन्धौ त्वनियमितवेदिक- 


मनम ोनिन पततति 


1. न निबद्धा उपसर्गा अर्थान्‌ नि राहुरिति शाकटायनः । उच्चावचाः पदार्था 
भवन्तीति गाग्यैः । तद्‌ य एषु पदाथः प्राहुरिमे तं नामाख्यातयोरथेवि- 
करणम्‌ (निरुक्ते १।३) 
2. तुलनीयं च--तदेषामियं गाथा गीयते (द° भ्रा० ८।२१) 
^तदेतदुगाथयाऽभिगीतम्‌' (श० त्रा० १३।५।४।२). 
3. भ्रा० श्रौ° (८१०११) । 
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सन्धि पश्यन्ति स्म । तन्न, पाणिनिप्रमाणेन व्वत्रानियमितसन्धिभंषितु- 
महति, किन्तु पूर्वाचायेवेयाकरणप्रमाणे्नेष दष्टः प्रयोगः । किन्तु श्राष- 
प्रयोगो व्याकरणसम्मतरश्चास्ति । 


तथा हि पाइचात्यलेखका भ्रापस्तम्बसूत्रेषु प्राक्रृतभाषायाः प्रभावं 
परयन्ति!" यथा, वैदिकपदेषु “णत्वस्य' प्रयोगे ते प्राकृतभाषया 
लक्षणं विदुः । नैषा प्रामाणिकी श्ननुसन्धानपद्धतिः, श्रैपितु कल्मषपथ 
एवेति मन्तव्यम्‌ । एतत्तु विचारणीयमस्ति यत्‌ पाणिनेः पुकेभवानामा- 
पस्तम्बादीनां कृते पाणिनिस्तु कथं प्रमाणं भवेत्‌ । भ्रापस्तम्बस्तु गालव- 
भारद्राजादीनां व्याकरणशास्त्राण्यनुवत्यं शब्दान्‌ प्रायुङ्क्त ततः तस्य 
सूत्रेषु प्राकृेतभाषायाः प्रभावः कथं भवेत्‌, नेतद्‌ बुद्धिगम्यमस्ति । 
ग्रत एव वितथमिदं पाड्चात्यमतम्‌। 


तत्र णत्वस्य प्रयोगे प्राकृतप्रभावो न विद्यते। प्रातिशष्येषु, 
श्रष्टाध्यायां च बहूधा णत्वविधानं दर्यते, यथा कात्यायनश्रौतसूतर 
(वाजसनैयसम्प्रदाये) "रथवाहणमिति' प्रयोगो विहितः अ्रापस्तम्बश्रौत- 
सूत्रे तु "रथवाहनम्‌" इत्येव प्रयोग उपलभ्यते । तच्च सूव्रपुरस्सरं 
पूवमेव उदाहृतम्‌ । तेन अ्रपस्तम्बसूत्रेषु श्रनुलेपणम्‌', (ग्रा० धरम° 
१।३।११।१३), श्रणिकाषम्‌' (्रा० श्रौ° २।११।३), न्युषण्‌वा' (ग्रा 
श्रौ° १६।१३।६) इति एषु छान्दसत्वमेव मन्तव्यम्‌, न प्राकृतलक्षणमिद- 
मिति । 


गावंमहोदयस्तु आपस्तम्बस्य "चोटः (ग्रा श्रौ° १५।३।१२) 
इति पदं प्राकृतभाषया एव मन्यते स्म। तथाचस तत्पदं हिन्दी- 
भाषाया "घोडा इति पदेन सहचरत्तोलयत्ति। एवं स 'तम्बलवीणा' 
(ग्रा० श्रौ २१।१७।१६) इति पदं च तमिलभाषाया मन्यते। हिन्दी- 

1. (शूार्छा एप्रणिला, 11) 116 1017010) 10 118 112118181101 ण _ 

1116 ^ 70812002 [20217108. अप्र (8५66 80०८ 1, 77. - 

1) 185 2021४5९6 (€ [17६5५ एल्लणा2॥66 200 &72- 

7171811681 1{एदहपाभ््€७, प्रद 13 0 5899, तलाार%2्011 71 

29111125 प्ठऽ ग पाऽ जाल; गाति शिल 0101 1 516 १/३ 

4006 $ 07. फपल [पा 7९६26 0 {€ 4770. जा. प्न.” 
(174184611015 0 #1671118. ^626670$, 011. परा. 
(-2155 +. 7. 13- 1). 
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भाषाया (तबला ? इति पदे तम्बल इति पदस्यैव भ्रप्न शरूपम्‌ ` 
विद्यते । गावं अत्र किटृल' नामकस्य विदुषो मतमुपस्थापयति ।" 

 निम्नलिखितेषु चापस्तम्बप्रत्यक्तेषु पदेषु अपि किञ्न्वित्‌ वैशिष्ट्यं, 
छादसत्वे, श्रनवगमत्वम्‌ (श्रबोध्यगम्यत्वं) वा इयते लक्ष्यते च। 
तस्मादेषा सूचना ग्रत्र संगृह्यते 


१. त्वष्टमती २०. मयेडकः 
२. सम्प्लोम्नाय ` २१. मरायुः 
३. भर्या २२. धन्यमरायुः 
४. प्रत्यष्यात्‌ २३. मसूस्यः 
५. त्रिः प्लाक्ष २४. हिम्बिनी 
६- विपर्यस्तः २५. हिल्लुः ` 
७. अजगावः ४ २६. हिल्लुका 
८. उपगीथः ध २७. श्रनतिदरय 
&. कृष्णमधुस्‌ २८. एकस्मान्न पञ्चाशत्‌ 
१०. क्रिडिणः २६. ऋषत्व्यः 
११. तिसुधन्वः ३०. उल्न्यः 
१२. चरिगधः ३२. ऋत्वे 
` १३. दरीकुः ३२. केवातियेडः 
१४. प्लेह्कुः ३३ किकिदीवि 
१५. अनिष्टुम्धः ३५. क्वलः ` 
१६. अनुपमक्षत्‌ | २५. चमेकत्तः 
१७. अ्रत्युप्तवहः  . ३६. दिर्क्षेण्यः 
१८. बत्कसः ३७. भ्रभितराम्‌ 
१९. बाष्कः | २८. उदञ्चनः 
1. शदपिटर्लल688, € ला1010 5067६ ज प्राता ०6 "20079 ए9 


27 धर्माः ° ^ 09वा०६.३ प्णा6 15 (ला प्रा 18118. 11210- 
0218 77 (भा #172 0(्८प्रा0& {166 188 06ला 0070५५९५ 
` प्रणता 6 [ठण्‌ ^त्ल्छार्ताप् 10 2 व्गााप्रात्थ्ना ग 
0. ए. 1६, 1८ कुप्त @4081656 86170127 प्ल फलत 
` ध्वा लण्पीलञ 0 (8097686 (कन्त). [प 05 192६८ 
एभ०18 छव वृ क्ाएटम्‌2, लवा३ दृधं] व भा08| ०8, 15, तचल 
पणिट 8 गाणा हप्र (^. 88. ण. ए प्रा, जण, 3). 


कात्यायनापस्तम्बौतसूत्रयोभेदः साम्यं च ७५ 





३९. उपमज्जनः ४२. अपघाटलिका 

४०. विरिमासः ४३. घोटप्रकारः 

४१. चनसितः ` | ४४. तम्बलवीणा 
नपुंसर्कालिगस्य पुत्लिगश्रयोगाः 

१. अ्रग्युपसमिन्धनः ६. सर.गादानः 

२. अग्न्युपस्थानः ७. उपधानः 

३. अ्रवरोहणः ८. कपालविमोचनः. 

४. उपाकरणः ९. श्रायणः 

५. सादनः १०. प्रत्यायनः 


मन्धविनियीगपाठयोभेद नि दश्ंनम्‌ 
ग्रापस्तम्बश्रौतसूत्रस्य मन्त्रविनियोगपारस्तु प्रायेण सम्पूर्णा तेत्ति- 
रीयसंहितां संवणोति, एवं कात्याय॑नश्रौतसुत्रमपि प्रायेण वाजसनेधि- 
संहितायाः (जुक्लयजुक्दस्य) सम्पूर्खन्‌ मन्त्रान्‌ संवृणोति, तस्मादुभयो 
श्रौतसूत्रयोमेन््रपाठयोरुद्ध रण मज्लक्यसिति मत्या केवलमत्र निदक्नार्थं 
तयोः पाठभेदः प्रदक्ष्य॑ते । 


उभयोः श्रौतंसुत्रयोमेन्वपाठाः प्राचयंण सामान्या वियन्ते, तथापि 

यत्र क्वचित्‌ तयोभेदोऽपि वतंते, तदवलोकनीयं यथा--प्राहुवनीयाघाने 
नप्रयोगे-- | 
कात्यायनभौतसूने प्राैस्तस्बश्रौतसूत्र 
ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु देवा गातुविदो गातुं विन्दत । 
वयं त्वेन्धानास्तन्वं पुषेम मनस्पतिना देवेन वाताद्यज्ञः प्रयुज्यताम्‌ ॥ 
मह्य नमन्तां प्रदिशश्चतस्रः ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु वयं त्वेन्धाना- 
त्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम स्तस्वं पुषेम मह्य नमन्तां प्रदिशश्चतस्रः 
(का० श्रौ° २।१।३) त्वयाध्येक्षेण पृतना जयेम ॥ | 
(ऋ ° १०।१२८।१) (स्रा० श्रौ° १।१।१४) 
(त° सं ° १।७।१४१) 

एवं व्रतग्रहुणे मन्त्रपाठभेदः-- 
कात्यायनश्रौतस्‌ तर ग्रापस्तम्बश्नौतसूतर | 
प्रगते व्रतपते व्रतं चरिष्यामि विद्य्‌दसि विद्यते पाप्मानमनृतात्‌ सत्य- 





1. द्रष्टव्यः--गा्वेकरते भमिकापदसुच्याम्‌ । ` 
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तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ मुपेमि सञ्राडसि व्रतपा श्रसि व्रतपति- 
इदमहमनुतात्सत्यमुपैमि ॥ रसि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयं तेन शकेयं 
(क।°्रौ० २१११) ` तेन राध्यासमिति) ` | | 
(चु° द° १२) (आ० श्रौ ° ४।१।१६) 


(ते ° सं० ५७।१४।१) | 
तथा च तण्ड़लानामाहननादौ मन्त्रेषु भेदहच द्रष्टव्यः-- 
कात्यायनश्रौतसुत्र  अपस्तस्बश्नोतसुत्र 
कुक्वूटोऽसि मधुजिह्वः! ` कटरुरसि मधुजिह्वं 
परापूतं रक्षः परापूता अरातयः परापूतं रक्षः परापूता प्रर॑तयः। 
(का० भौ० २।४।१६--१) (सा° श्रौ° १।५। १६७) 


उभयोः श्रौतसूत्रयोः पाठभेदस्तु सवत्र उपलभ्यते, सोमग्रहम्रहणे 
चेमानि उदाहरणानि द्रष्ट्‌ योग्यानि--यथा ऋतुग्रहाणां ग्रहणे-- 


आपस्तम्बस्य मन्त्रपाठो लघिष्ठः, कात्यायनस्य पाठो द्राघीयानू- 
कात्यायनश्नौतसुत्र ग्रावस्तम्बश्नोतसुत्र 
उपयामगृहीतोऽसि मध्वे त्वोपयाम मधुश्च माधवश्च शुक्ररच शुचिश्च 
गृहीतोऽसि माधवाय त्वोपयामगु- नभङ्च नभस्यश्चेषदचोजेरच सहर्च 
हीतोऽसि शुक्राय त्वोपयामगृहीतो- सहस्यरच तपश्च तपस्यर्चोपयाम- 
ऽसि शुचये त्वोपयामगृहीतोऽसि गृहीतोऽसि संसृपोऽस्यहंस्पत्याय त्वा । 
नभसे त्वोपयामगृहीतोऽसि नभ- (आ० श्रौ ° १२।२६।११-१२) 
स्याय त्वोपयामगृहीतोऽसि इषे (तं° सं° १४।१४-१-१४) 
त्वोपयाम गृहीतोऽस्यूज्जं त्वोपयाम- 
गृहीतोऽसि सहसे त्वोपयामगृहीतो- 
ऽसि सहस्याय त्वोपयामगुहीतोऽसि 
तपसे त्वोपयामगृहीतोऽसि तपस्याय ` 
त्वोपयामगुहीतोऽस्यहुस्पतये त्वा ॥ 
(का० श्रौ° ६।१३); (शु° य° ७।३०) 

एवं साखिमग्रह्रहणे -मन्त्रपाठभेदः- 
कात्यायनश्रोतसुतर ग्रापस्तसम्बश्नोततुत्र 
वाममद्य सवितर्वाममु इवो दिवे अदन्धेभिः सवितः प्रायुभिष्ट्वं 
वाममस्मभ्यं साकीः। वामस्य हि रिवेभिरद्य परिपाहि नो गयम्‌ । 
क्षपस्य देवभूरेरया धिया वाम- हिरण्यजिह्व सुविताय नमसे रक्षा 


कोत्यायनापस्तम्बश्रौतसूत्रयोभेदः साम्यं च ५६९ 


भाजः स्याम ।॥ माकिर्नो श्रघशंस ईशत ॥ 
(का० श्रौ (१०।५।१३) (आण्श्रौऽ “) , 
(शु° य० (८।६) (ते० सं° १।४।२४।१) 


यद्यप्युभयोः -श्रौतसूत्रयोः संहितयोमेन्त्राः प्रतीकरूपेणेवोदाहूता- 
स्तथापि.कात्यायनस्योद्धरणाः (घ्रतीकाः) श्रल्यीयांसः, श्रापस्तम्बस्यो- 
रणा द्राधीयांसो भवन्ति, तथा चावलीकनीयम्‌-- 


कात्यायनश्रोतसृत्रे - श्राषस्तम्बश्रौतसुत्रे 
प्रतीकमन्त्राः (गुवपतय) इति अस्कात द्यौ पृथिवीमस्कानृषभो 
स्कन्नं हवि रभिमशचेत्‌1. युवा गाः । स्कन्तेभ्य विवा श्रुवना 
ययोरोजसेति “स्कन्नं सोमम्‌ स्कन्नो यज्ञः प्रजनयतु । 
उदकेतोपसि उचति। प्रस्कानजनि प्राजन्या स्कान्नाज्जतिः 
(का० श्रौ ° (२५।२।५-१०) वृषा ! स्कन्नात्प्रजनिषीमटि ॥ 


क्वचित्कात्यायनोऽपि दुण॑मन्तमू- इत्येवं पुणंमन्त्रपाठमापस्तम्ब 
दाहुरति यथा स्वप्नप्रायदिचत्ते-- उद।हरति (आ० श्रौ ° ६।८।५।५-१०) 
“यो मेऽ पयसो रसः परिदोषा 
दुदपिथः । श्राग्तिहोत्रमिव सोमेन 
तमहं पुनरादद ।* (२५।११।२१) 

तथापि कात्यायनेन केवलं पञ्चाशन्मन्त्रा एव ऋग्वेदादिभ्यो 
्रन्ेम्यः पणेरूपेणोदाहूताः, यद। श्रापस्तम्बेन श्रनेकशतमन्तराः स्वरिमिव्‌ 
श्रौतसूत्र सद्धलिता विन्ते, उभयोः श्रौतसूत्रयोरन्येभ्यो ग्रन्थेभ्यः सवं 
मन्वा: रलोकार्चोदाहर्तमशक्यास्तेषां केवलमत्र सूचना संगृह्यते-- 


सृत्रसंख्था का० श्रौ ग्रार्न्नौ० ग्र्या ग्रन्थाः 

२.१.६३ ममाग्ने वर्चो विहवे° (ऋ० भ्रापस्तम्बध्रौतसूत्रे श्रन्येषां 

| १०१२०८1१) ग्रन्थानामुदाहरणनिां 

२.१.१७ भूपते भुवनपते बाहुल्याद्‌ विस्तरभिया केवलं 
(ते० ब्रा० ३।७।६।१) तेषां सूत्रसंख्या मन्त्रसंख्या च 


२.१.१८ ग्रहं भूपतिरहं भुवनपत्ि ह्यं वात्र प्रदश्यते-- 
(का० सं° २।३।१।३) ` ; 
२.१.१८ अहै दधिषन्योदुतः 
(त° सं० ३।२।५४). 
२.२.१ इदमह ब्रृहस्पते 
(का० सं° २।३।२) 


८9 


२.२२.४ 


२.२.१० 


९. ह १८ 


२.८.१४ 


२.८.१६ 
२.३.१२ 
२.४.२७ 
५ 


४ -८.१ 


३.८.२ 
२.८.२२ ` 
४.२.२२ | 
त 


४.७.१७ 


४.१४.२२ 
५.२.१४ 


| ( केण्विक्॒° २३।९।३) । 1 
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प्रणययज्न देवता ` 
(ग्रा° श्रौ° ३।१६।१) 
बृहस्पते परिगृहाण _ 


(प्राण श्रौ० ३।१६।३) आऽ भौ° सू” सं० मत्रार सः 


या अप्स्वन्तदंवतास्ताः १४.११  १.१.२ 
(का० सं° २।३।५-७) ` २.१३.२ १.१.१३. 
यस्ते प्राणः- ३.१.२. १.४.३ 
(का० सं° १।१०।५) ४.१६.४ १.४.२ 

यानि धम° (ते° स० १।१।७।२) ५.५.७ १.६.१ 
(मेतरा° सं° १।१।८)  ५.२०.७ १.६.४ 
ग्र॑प्यायता घरवा ६.६.२ १.८.२ 
(का° सं° २।५।३) ६.९.४५ ८.३. 
प्रजापतेर्भागो सिण ६.६.२ ` १.८.६ 
(का० सं० २।३।७।८}) ` 
ग्रहं त्वदस्मि ६.१४.१३ १.८.६ 
(त° श्रा° १।२।१।२० | 
उल्‌ुखलमूसले यच्च ६.१८.२ १.५.४ 

(काण सं° २।५।२।३). । इत्यादि । 

0 ग्रा० शरैर स्‌० काठक सं 
पमा मुञ्चामि०  ७.२३.६ ३.७ 
(ऋ ० १०।५१५।२४) ~ 
ततोऽसि तन्तुरसि° 

(का, सं° २।६।६१) | 
सपृ चध्वमृताकरीण ९.१६.२ ८.१० 
मत्रा° सं° ४।१।२) | | 

 वाज्यहम्‌° (काण्वसं० ३।९।९) १२.१२.७ २७.८ 
देवा° पितरः १२३.७.५ २८ 
(काण्वसं° 1 १४) । | इत्यादि । 


अब्र श्रौ भू ऋग्वेदः सं 
इह पुष्टिम्‌ (काण्वसं ° ३।२३४) 
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सु° सण काण्श्रौऽ प्राण श्रौ० स्‌ 
५.१२.९ अग्निना० (च्छ° १।१।३) ५.१९.२ 
५.१२.९६ गयस्फानो अमीवहा ५.२३.९ 
(ऋ° १।६१।१२) | 
१५.१२.१८ श्रग्निसोमः ७.२८.२ 
| (श ० ब्रा० ११।४।३।६) 
५५.१२.१२ त्वष्टारूपाणि 
(श० ब्रा० ११।४।३।७) | 
ग्रा० श्रौ० सुर 
५.१३.१ अग्निरन्नादः १२.१४. १२ 
(श० ब्रा० ११।४।३।८-१७) 
५.१३.२ न्‌ नो रास्व (ऋ० ३।१३।७) १२.१४.१५ 
६.१३.३ दयोष्यृष्ठम्‌° १३.१५.१४ 
(श० ब्रा० ११।७।२।६) 
६.४.३ अग्निह्‌ देवानाम्‌० १३.१६.३२ 
(श ० ब्रा० २।७।४।१०-२१) 
६.८.१५ जुष्टो वाचे” १७.१०८.१ 
(ते° सं० ३।९।१०१) 
९६.१२.४५ हिन्वमे गात्राणि २१.२२.३ 
(त° सं° ३।२।५।३) 
९६.१४.१७ विदवेदेवा मासत० 
(ते° सं° ३।१।९।२) प्रा० श्रौ सु° 
१०.३.२२ इद तृतीयसवनम्‌° ४.१३.४ 
(ते ° सं० ३।१।६।२) 
१०.५.२३ ग्ररिमं (ते° सं° ३।२।५।८) = ४.१४. 
१०.६.२० ्रण्नीन्नेष्टुः ५.९.११ 
(श० ब्रा ० ४।४।२। १७) | 
१०.९.८ भ्रपाम सोमम्‌ (ऋ ° ८।४०८।३) १९.१९. १ 
१२.१.११ 


रयेनोऽसि° (ते ° सं° ३।२।११) २१.९.१५ 


८१ 
ऋग्वेद संऽ 
१.४०.५ 
६९.१२.१० ९ 
२.४.१० 


इत्यादि । 


वाजस० सं० 


७.१० 


७.१७ 
७.४७ 


2४.५.२३ 
१७.९२९ ६ 


२२.८० 
इत्यादि । 


प्रथवं० सं० 
७.२७ 


१०.५.१३ 
१२.१.५५ 


८.५.१९ ` 
७. र २ * ९ ) ९ | 
इत्यादि ॥ 
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२३.३.१ अग्ने वेहतम्‌ भ्रा० श्रौ° सुं पञ्चविज्ञाब्रा० 
(ताण्डय० ब्रा० २१।१०।११) 

२५.१.११ येते शत वरूण १२.२०.११ १.६.११ 
(आण श्रौ° ३।१३।१) 

२५.१.१८ सूयवसाद भगवति° १४.२३.१ ९.३.१ 
(ऋ ० १।१६४।४०) | 

२५.५.२९ भूमिभूमिम्‌° १४.२३.१४ ६.३.३ 


(षड्विश ब्रा० १।६।२०) 
२५.५.३० य ऋते चित्‌ (ऋ० ८।१।१२) २१.८.१० १२.१२.१५ 
इत्यादि । 
२४.६.७ अया विष्ठा जनयन्‌ 
(से° सं° १।७।१२) 


| भ्रा० श्रौ° सु श० ब्रा 
२५.९.१२ यत्पशुम्‌° (त° सं° ३।१।५५३) १.२५.३-६ १.२.२.७-१. 


२५.११.२१ पर्यावतं दुःस्वप्न ° ५.९.८५ १.२.५.१८ 
(ग्रथवं ° ७।१०.।१) 
२५.११.२३ उन्दतीबंलम्‌° ७,१४.१४ ३.८.१.५ 
(त° सं° ३।१।१३) | 
२५.१२.११ हृतस्य चाहुतस्य ९.५.५ ३.६.२.१३ 
काठक सं° ३५।१५) 
२५.१२.४ मायजमानम्‌° ९.१०.१५ १२.४.१.४ 
| (त° सं° ३।७।८।३) 
२५.१३.२५ वसव एतद्धः० ११.१९.८५ ३.७.४.१०-११ 
 (आ० श्रौ° १५२०७} २२.१७.५-८ ४५.८.१६ 
इत्यादि । 


उभयोः कल्पयोः गवामयने गीयमानानां लौकिकगाथानां पाठ- 
भेदोऽपि श्रवलोकनीयः-- ` 
कार भ्रौऽ । ` ' ग्रा० भो० 
 संवत्सरगाथाः- | | 
गावो हारे सुरभय इदं मधु गाव एव सुरभयो गावो गुल्गुलगन्धयः 
गावो गल्मुलगन्धस्य इदं मु गावो घृतस्य मातरस्ता इह सन्तु भूयसीः! 


कात्यायनापस्तम्बश्नौतसूत्रयोभदः साम्यं च ८ 


ता इह सन्तु भरूयसीरिदं मधु । ननु गावो मङ्कीरस्य गङ्गाया उदकं पु 
तन्या वय प्लाकामह इदं मधु पपुः सरस्वतीं नदीं प्राचीरचोज्जगाहिरे । 
रम्याः प्रतरतामिवेदं मधु इमा वयं प्लवामहे शम्याः प्रतरतामिवं | 


न वे गावो मन्दीरस्य निकीर्य तुभ्यं मध्यश्नाकदयं कर्श्यो यथा 
गङ्काया उदक पपुः । यदा भङ्कयारिवनौ वदत ऋतकपंणक 
पपुः सरस्वतीं नदीं योऽवधीः । 
ताः प्राच्य उज्जगाहिर श्रा विष्करृतस्य दूषणमुभयोरकृतस्य च । 
इदं मधु निर्गीय सर्वा यदा राखाटयौ वदतो ग्राम्यमडकीर- 
आधीरिदं मधु॥ दारकौ । 
(का० श्रौ° १३।३।२१ ) क्षेमे व्युद्धे प्रामेणानङवास्तप्यते बहन्‌ ॥ 


इदं कल्याण्यो अरपिबन्तिदं सोमोऽसुयत । ` 
इदं हिरण्यः खीला भ्रावायान्साक्रिथ 

मज्जनम्‌ । 

(आ० श्रौ ° २१।२०।३) 


प्रापस्तम्ब श्रौतसूत्र हिल्लुका हिम्बनी च इत्य्ये द्र दवे इति चतस्रो 
गाथाश्च गीयन्ते । (श्रा° श्रौ° २१।२०।२) कात्यायनश्रौतसूतरे गाथाना- 
मेतावान्‌ विस्तारौ नास्ति, 
साम्यस्‌- 

एवं बहुवि धेषु भेदेषु सत्स्वपि उभयोरश्रौतसूत्रयोस्साम्यं हि अधिक 
वतंते। अनयोः श्रौतसूत्रयोस्तु का कथा प्रायेण स्वेषामेव श्रौतसूतच्राणां 
विषयाः समाना एव सन्ति, ्रापि श्रन्तरङ्गगभेदस्तु श्रल्पीयानेव | 
उभयोः कल्पयोः श्रौतयज्ञानां विधानानि, मन्वपाठाः, विषयक्रमङ्च 
बाहुल्येन समानाः, उभयोग्रन्थयोः सूवरचना, भाषा च लौकिक्येव, 
तथाप्युभयोश्श्रौतसू त्रयोः केचनान्तरङ्खा बहिरङद्धाइच भेदाः सन्ति, 
एवं ऊरीकृत्यापि तयोः समानता बाहुल्येन स्वीकत्तेव्या ॥ | 


ध @ ११ 


1. कात्यायनापस्तम्बाभ्यामुमाभ्यां छन्दोगन्न,ह्यणेभ्यो-गवामयनम्‌, एकाहाः, 
अहीनाः, त्रात्यस्तोमाः, सवाः, रात्रिसत्राणि, सत्राणि, दीघेसत्राणि, 
दवादशाहयज्ञः एवमादयो विषयाः परिगरहीता विद्यन्ते । यजुवेदीयब्राह्य- 
णेषु चैषां विषयाणां विवेचनं नास्ति। एतत्साम्यमपि यथाप्रकरणं 
प्रदशं पिष्यते, तत्‌ तत्रैव द्रष्टव्यम्‌ । 


चतुर्थोऽध्यायः 
कात्यायनापस्तम्बभ्रौतसूत्रयोः परिभाषाणां 
तुलनात्मकमध्ययनम्‌ 


उभयोः परिभाषापाठ्योभदः--कात्यायनश्रौतसूतरे षड्विशतिर- 
ध्यायास्सन्ति, एवं चापस्तम्बश्चौतसूत्रे चतुधिशत्िरध्यायाः परिगण्यन्ते । 
तत्र कात्यायनश्रौतसूत्रस्य प्रथमेऽध्याये यज्ञपरिभाषाः प्रोच्यन्ते, तावत्‌ 
ग्रापस्तम्बश्रौतसूत्रस्यान्तिमे (चतुविशे) श्रध्याये तास्तूच्यन्ते । तथा च 
काट्यायनकल्पे तत्र परिभाषापाठमात्रमेवोक्तम्‌, अ्रापस्तम्बकल्पे तु 
परिभाषा पाठे हि प्रवराः, हौत्रकस्पस्च विद्यन्ते, कात्यायनेन त्वेतावृभौ 
विषयौ पृथक्‌ पृथक्‌ परिरिष्टयोः (प्रवराध्याये, हौत्रकल्पे च) समा- 
म्नातौ विद्येते । गावमहोदयस्य मते" तु ्रापस्तम्बस्य परिभाषापाठ 
मग्ररूपेण प्रक्षिप्त उत्तरकालिको श्रध्याय एवेति मन्तव्यः । प्राचीन- 
टीकाकारास्तु नेवं मन्यन्ते स्म । तथा चोक्तं चौण्डपाचायंण प्रयोग- 
रत्नमालायां -"चतुविशे ततः प्रइने न्यायप्रवरहौत्रकम्‌ ।* इति आपस्त- 
म्नीयकल्पनिखिलप्रहनाथंसंग्रहप्रसङ्गेन न्यायसंज्ञया परिभाषाभागस्य 
चतुविशघटकतःमुपवणेयन्‌ न परिभाषप्राथम्यपक्षं सुचयति। ननु 
यज्ञं व्याख्यास्याम" इति परिभ।षाया उत्तरत्रेदानीमध्ययनात्‌ तदानन्तर्थं 
दरोप्णेमासब्याख्यानस्याप्रस ङ्गात्‌ । उच्यते व्याख्यानसौकर्यय भाष्य- 
कारादिभिरग्रे व्याख्यानात्‌ ग्रन्तेऽ्येतृभिरधीयते। तत्प्रणयनं त्वादा- 
वेवेति मन्तव्यम; शांखायनकात्यायनाङ्वलायनादीनां कल्पेषु वरिमाषो- 
पक्रमत्वं दरयते, तत्तदव्यःख्यात्रृभिरपि स्पष्टमुक्तं च । 
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काव्यायनश्चौतसूत्रे प्रथमेऽध्याये दशसु कण्डिकासु यज्ञपरिभाषाः 
पोक्ताः, श्रापस्तम्बश्रौतसूत्रे चलतुविशेऽध्याये यज्ञपरिभाषाः, प्रवराः, 
हौत्रकल्पइच विदन्ते, तथापि कात्यायनेन तृतीयेऽध्याये (प्रयमद्धितीय- 
कण्डिकयोः) केचन हौ्पदार्था यत्र क्वचित्‌ समाम्नाताः, तेनाचायंण 
प्रवरास्तु परिलिष्टे प्रोक्ताः, इति च ज्ञेयम्‌ । 


तत्रोभयोराचा्ययोः परिभाषापाठ्योविषयाणामिदं क्रमभेदनिद- 


शेनम्‌-- ` 
कात्यायनस्य कमः प्रापस्तम्बस्य क्रमः 
यज्ञाधिकारः | यज्ञाधिकारः 
यज्ञविचारः मन्त्रस्वरविधानम्‌ 
यजतयः प्रात्विज्यम्‌ 
जुहोतयः मन्त्रब्राह्मणलक्षणम्‌ 
मन्त्रादिलक्षणम्‌ मन्त्रविनियोगविधिः 
मन्त्रविनियोगविधिः यज्ञाङ्खविचारः 
ग्रास्विज्यम्‌ अवदानादिविचारः 
परिधिसंश्यादिकथनम्‌ यज्ञप्रकृतिः 
वेदीनिर्माणविधिः प्रतिनिधिविचारः 
यज्ञीयवृक्षकाष्ठादिविचारः सोमयागप्रकृतिः 
प्रतिनिधिविचारः तन्त्रानुष्ठानम्‌ 
क्रमनियमः यज्ञाग्निविचारः 
सत्रविचारः प्रवराः 
तन्त्रानुष्ठानम्‌ हौत्रकल्पः 
स्वरविधानम्‌ 
कमंचोदनादिधिचारः 
प्रकीणेकविषयाः 


यज्ञाधिक्रारः--यज्ञानुष्ठानेषु केषामधिकारः, कोवा यज्ञं कर्त्‌- 
महति" इत्येवं प्रकरणं काट्थायनस्तु प्रथमाध्यायस्य प्रथमकण्डिकायां 
विस्तरेण मीमांसते । अपस्तम्बस्तु केवलमेकस्मिन्‌ सूत्रे यज्ञाधिकार- 
प्रकरणं समापयति ।" कात्यायनस्तु श्रथातोऽधिकार” इति सूत्रमारभ्य 


नि म 





1. स त्रयाणां वर्णानां ब्राह्मणराजन्योरवेश्यस्य च ।' (आ० श्रौ २४५।१।२) 
2. का० श्रौ० १।१।१-१२ | 


४२ ` वैदिकी यज्ञविद्या 


निषादस्थपतिगविधुकेऽधिक्ृतः' इति पयन्तं द्वादशमूत्रेषु श्रधिकारप्रक- 
रणमुक्तवान्‌ । कात्यायनश्चौतसुत्रस्य भाष्यकारः कर्काचायः तं लास्व्राथे- 
मेवविधं, प्रारभते--'सवंषां कर्मानुष्ठानसमर्थानां चान्धमूकपङ्गुबधि- 
रदेवऋषितिरश्चां क्मेस्वधिकारो भवति--श्रविशेषात्‌, फलाथित्वस्य 
सवेषामविशिष्टत्वात्‌, फलं हि सर्वरिष्यत एव । तत्राचेतनानां वृक्षा- 
दीनां कामनाभावादस्त्वनधिकारः। तिरश्चां तु भ्रति । तियेञ्चो हि 
तापोपतप्ताह्व छायां ब्रजन्ति, रसीतपीडिताह्चातपम्‌ । ˆ“ `ˆ“ दवानह्व- 
तुदेर्वामुपवसन्ति, श्येनाष्टमीमिति लिङ्कान्यपि वेदे सन्तिद्देवाह्‌वें 
सत्रमासत' (शण ब्रा ४।६।५।१) “सर्पाः सत्रमासत, वनस्पतयः सत्र- 
मासत, गावो वा एतत्सत्रमासतेत्यादीनि' (पञ्चविभत्राह्मणे ४।१) । 
तेषां च देवानां सर्पाणां वनस्पतीनां गवां चाधिकारं दशयति । इति 
पूवेपक्षः । पुनर्चाचायंः कथयति श्रा रम्भसामर््यात्‌ मनुष्याणामेव 
यज्ञानुष्ठानेऽधिकारो श्रस्ति।' “वा शब्द पक्षव्यावृत्तौ । न सर्वंषाम- 
धिकारः कि तु मनुष्याणामेव । कुतः, श्रारम्भसमर्थ्यात्‌ । ` “` ` तस्मान्न 
गवादीनां तिरद्चामधिकारः । यानि पुनलिङ्कानि देवा ह सत्रमास- 


चार्येण भ्रङ्गहीनानामपि यज्ञेऽधिकारो निषिद्धः 3 


यज्ञे शव्रस्याधिकारविषयिरणी मौमांसा-कात्यायनापस्ताभ्यां तैव- 

णिकानां ब्राह्मणराज्यन्यानामेव यज्ञानुष्ठाने श्रधिकारो विहितः 
तयोः काले शूद्राणां यज्ञेषु ्रधिकारो नासीत्‌ । किन्तु वेदे चेवंविधानि 
लि ङ्खान्यपि सन्ति यः यज्ञेषु शद्रस्याधिकःरो विहित श्रासीदिति गम्यते । 
स्वामिदयानन्दोऽपिः जुक्लयजुकवंदादुदाजहार-- 

यथेमां वाचं कल्याणीमाक्दानि जनेभ्यः । ` 

ब्रह्य राजन्याभ्यां शूद्राय चार्य्य स्वाय चारणाय ॥ 

| ( शु० य° २६।२ ) 

. विषयगौरवात्त्‌ अयं शास्वाथंः किलिचिद्विस्तरेण संगृह्यते । 
. का० श्रौ° भाष्ये (पृ० ६-७) 
. का० श्रौ° १।१।५ 
. का० भ्रौ° १।१६. श्रा श्रौ° (२५।१।२) 
. सत्याथेप्रकाशे, पृ €५। 
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 शातपथीश्रूतावपि" (१।१।५।१२) यज्ञेषु श्रस्याधिक।र आसीदिति 
च गम्यते। टेतरेयत्राह्यणे च कवषस्य एलूषस्याख्यानसुपलभ्यते, तत्र 
दासीपुत्रः कवष ऋषीणां यज्ञे उपासां चक्रे ।° एवभमैतरेयषिरपि दासीपुचः 
सन्नपि महानु याज्ञिको बभूव येन एेतरेयत्राह्यण प्राणायि । एवं शूद्रापुत्रः 
सत्यकामो जाबाल उपनिषत्सु महुर्षिपदं लेभे | एवं चान्यानि बहून्यु- 
दाहरणानि सन्ति, यर्ञायते जन्मना हीना शूद्रादयः कमणा ब्राह्मणा- 
दिभ्योऽपि महान्तो बभूवृरिति। सूत्रकाराणां युगे यन्ञानुष्ठानेषु शद्रा 
बहिष्कृता श्रासन्‌, तदानीं जन्मना एव चातुण्वण्यं विभागः पराकाष्ठां 
नीतः, जन्मना चातुवण्ये विभागस्तु दोषावहः एवेति मन्तव्यम्‌, कमणा 
वणे विभागः प्रशस्यो भवितुर्महति । यदि जडबुद्धीनां श्रमिकादीनां कृते 
विद्याध्ययनं (वेदाध्ययनं) वजितं भवेत्‌ तत्र तु न काचित्‌ हानिः, 
यहि कुडाग्रबुद्धिरपि केवलेन जन्मना अधःपात्यते संव पापीयसी 
सामाजिकी व्यवस्था इत्येवं सुनिरिचतम्‌ । प्रारम्भे यज्ञानुष्ठनेषु गण- 
कमेहीनानामेव निषेघ भ्रासीत्‌, किन्तु कालान्तरेण गुणवन्तोऽपि यज्ञा 
बहिष्कृताः । मंहषजैमिनरेपि अयमेवाशयः प्रतीयते, तन्मते शूद्रस्तु 
विद्याभावादेव कमेणि निषिध्यते । गणर्वास्तु यज्ञमनुष्ठातुमहतीति तस्य 
शास्त्रार्थस्य फलम्‌ ।* उत्तरेषु युगेषु (मध्यकाले) वेदस्य मूलोदेर्यमेव 
विनिहितं पाषण्डादिभिस्तेन सगुणा वेद्या विद्वसः (जन्मना शूद्राः) 
शरेष्ठकमंसु बहिष्कृताः कृता: । वेदमन्तरेषु तु चारणादीनामपि यज्ञादिष्व- 
धिकारो विहितः । 


ग्रन्याधाने रथकारस्याधिकारः- सूत्रकारः शदेष्वपि रथकारा- 
णामाधाने श्रधिकारो विहितः ।५ अत्रेदं संदिह्यते कि चैवणिकानामन्य- 
तमो रथकारः, श्राहस्वित्‌ रथकरणात्‌ रथकार उच्यते, तच्च किञ्न्चि- 
ज्जात्यन्तरमिति प्रन: । श्ुद्रस्त्वाधाने प्रतिषिद्ध आसीत्‌। अ्रस्मित्‌ 
विषये ्रनेके पक्षाः शास्त्रकार: परिगृहीता आसन्‌ । तान्‌ पक्षानवगन्तुं 


. आधावेति शूद्रस्य 

. ० ब्रा० ८।१।१६ 

, चछा उ० ४1४४ 

. अवद्यत्वादभावः कर्मणि स्यात्‌" इत्यादीनि (जै ° मी° सु° ६।१।३७) 
सूत्राणि द्रष्टव्यानि । | 

3. काण श्रौ ० १।१।६. श्रा० श्रौ° ५।१।३।१५ 


न> + ६ +~ 





ठठ | | वैदिकी यज्ञविद्या 


पूर्वं रथकाराणां किञ्चित्‌ एतिद्यमनुसंधानीयमेवेति मन्तव्यम्‌ । मनुना 
मनुस्मृतौ" रथकारस्तु (सुधन्वाचार्य इति स्मृतः । अत्र मनृक्तोयः 
 सुधन्वाचार्यो ब्रास्यवेश्यपृत्रः तप्पुत्राणां सौधन्वानामृभूणामेवात्राधि- 
कारः । सत्यपि रथकारशब्दवाच्यत्वे मन्त्रवणच्छागन्यायेन सौधन्वा- 
नामेवाधिकार इति । तत्र भाष्यकाराणां रथकारसौधन्वनचऋभुपदानां 
व्याख्यानं न सत्यं प्रतिभाति मे । सत्यानुसंधित्सुभिस्त्वत्र इतिहास एव 
दारणम्‌ । | | 


भारतीयेतिहासे भृगुणामङ्कखिरसां चर्षीणां विरिष्टस्थानं सुनिरिच- 
तमिति तथ्यं तु विदुषां विदितमेवास्ति। भृग्वद्किरसां वंशे सुधन्वाख्यः 
केरिचदषिरमवत्‌, भ्रस्येतिवृत्तं तु महाभारतनिरुक्तवृहहेवतादिषु ग्रंयेष्‌- ` 
पलमभ्यते ।> अनेनव इतिहासेन ज्ञायते यदाद्धिरसस्य सुधन्वन ऋयुविभ्वा 
वाजश्चेति त्रयः पुत्रा बभूवूरिति। तेच कर्मणा शिल्पिनो (बद्धेक्यः) 
ग्रसन्‌ । तेषामेव वंशजाः सौधन्वना रथकासः संजाताः, श्रत एव 
जन्मना ऋभवो ब्राह्मणाः शिल्पिनः कर्मणा रथकाराः कालान्तरे शूद्र 
सज्ञांच लेभिरे। श्रतश्च पु्वेयुगेषु चातुवेण्येविभागः कर्मणा विहितो 
त तु जन्मना ।* इदानीमपि भारतीये समाजे तक्षाणः, भागेवाः, बद्ध 
क्यङच शमंपदेनाभिधीयन्ते । ते भृग्वाद्जिरसस्य सुधन्वनो वंशज। देवानां 
तक्षाणो बभूवृरित्येतिह्यम, ते भागेवा अदयत्वेऽपि रथकारा भवन्ति, 
एतस्मात्‌ कारणात्‌ समने तेषां भूयसी प्रतिष्ठाऽऽसीत्‌, तेन तेषामग्न्या- 


1, ब्रात्यात्तु जायते वैदयात्सुधन्वाचायं एव च । 

 कारुषदच विजन्मा च मतः सात्वत एव च ॥ (मनु° १०।२३) 
तथां च जँमिनिरपि--'सौधन्वानास्तु हीतत्वान्मन्त्रवणत्पितीयरेन्‌ ॥' 
(जं मी° सू° ६।१।५०) 


` 2. निख्क्ते (११.१६), तथा च बृहदेवतायाम्‌--सुधन्वन भङ्किरसस्यासन्‌ 
| पूत्रास््रयः पुरा । ऋभुषिभ्वा च वाजश्च दिष्यास्त्वदुश्चाभवन्‌ दिक्षया- 
मास ता॑स्त्वष्टा त्वाष्टरं यत्कमं किञ्चन । (३।६३-८४) । तथा च-- 
 द्रष्टव्यम्‌-महाभारते--उद्योगपवेंणि पञ्चविशेऽध्याये । ऋग्वेदे च 

सौधन्वना ऋभवः" (ऋ० ३।६०।४) ॥ि 
3. इन्द्रो वं ब्रह्मणः पुत्रः कर्मणा क्षत्रियोऽभवत्‌ । ज्ञातीनां पापवृत्तीनां 
जघान नवतीनंव । (शान्तिपवंणि २२।११) । एवं विद्वामित्रः क्षत्रियः 

सन्नापि कमंणा ब्राह्मणोऽभवत्‌ ॥ ` 
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धाने विशेषाधिकारो विहितदचासीत्‌ । श्रत एव एेतिहासिकतथ्यानभि- 
ज्ञानां करकदीनां भाष्यकार(णामत्रेदं संदिह्यते कि त्रवणिकाणामन्य- 
तमो रथकरणयोगाद्रथकारः आहौस्विन्नियतं किञ््चिज्जात्यन्तरमिति ।' 
एवं निषादस्थपतिरच गावेधुकैचरो श्रधिक्रियते। (का० श्रौ° १।१।१२) 


स््रयधिकारः- कात्यायनेन यज्ञे स्तिया" श्रपि अधिकारो 
विहितः । एवं जेमिनिनापिः यज्ञेषु स्त्रिया अधिकारो विहितः। यनज्ञ- 
संयोगाच्चैव हि सा पत्नी उच्यते ।* अतः स्त्रीप्‌सोः समानो श्रधिकारो 
विहितः सूत्रकारः । केचित्‌ मन्वते-यद्‌--श्रद्रव्यत्वात्‌ स्त्री निधना, 
ग्रतः सा द्रव्यत्यागात्मकं कमं कथं कर्त महतीति ।« एेतिक्ञायनाचार्योः 
मनुते स्म, . श्रूतौ लिङ्खनिद्शात्‌ पुमनेवाधिकृतो यज्ञादिषु कमसु, 
वदरायणस्तु स्त्रियमपि यज्ञस्याधिकारिणीं मनुते स्म। अ्राचायपादा 
क।त्यायनास्तु मन्यन्ते स्म-स्त्री चग्निहोमादिकमेस्वधिकारिणी 
भवति । यच्चोवतं ^स्व्गेकामो यजेत इति निदंरास्तु भ्रूयमाणो न 
विशेषकरः, यः स्वगेकामः स यजेदित्याशयोऽस्य । स्त्रियाः क्रयमपि 
धमेमात्रमेवास्ति- तथा हि सा स्त्री धनवती भूत्वा यज्ञं कत्तु शक्नोति । 
तथा च श्रृतिः-भेखलया यजमानं दीक्षयति, योक्त्रेण पत्नीमिति 
"वत्नी च गाहपत्ये तुष्णीमिति' च पल्न्या यज्ञे साहित्यम्‌ । 


यज्ञव्यास्यानम्‌-कात्यायनापस्तम्बाभ्यामृूभास्यामपि प्रतिज्ञातम्‌- 
यज्ञं व्याख्यास्यामः'7 इत्यत्र एकविशतिसंस्थस्यः यज्ञस्य प्रतिज्ञा कृता । 


स्त्री चाविशेषात्‌ (को० श्रौ° १।१७) 

. जं० मी०.सु० (६।१।१३-१५) 

. “पत्युर्नो यज्ञसंयोगे" (अष्टा ० ४।१।३३) 

~ उक्तं च मनुना--“मार्था पत्रश्च दासद्च तरय एवाघनाः स्मृताः 1 यत्ते ` 
समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ।। (०।४१६) 

. जै° मी° सु {६।१।६) 

6. जं० मण भू० ६।१।८ 

7. का०श्रौ० १।२।१ 
आ० श्रौ° २४।१।१ 

8. सप्तपाकसंस्थाः, भौपसनाहोमा वे ईवदेवं पावेणमष्टका मासि श्रादं 

सप॑ब्लिरीशानबलिरिति । सप्तह्वियंज्ञसंस्थाः, अग्निहोमः, दशेपूणेमासौ, 


॥ 


€० ` वैदिकी यज्ञविज्ञा 
तत्र पूर्वाः सप्तयज्ञसंस्थाः स्मातंकमग्युच्यन्ते, `ते गृह्यसूत्राणां विषयाः, 
भरपराशर्चतुदंश यज्ञसंस्थाः श्रौतसूत्राणां विषयाः। ` 
 कात्यायनसम्मतौ श्रव्यं देवतात्यागः"” एव यज्ञः। द्रव्यं पुरोडा- 
दचरुसान्नय्यपञ्ुसोमादिकम्‌, ` देवतारचाग्निसोभेन््रविश्वादिशन्द- 
काच्याः। तेनेतत्सिद्धं देवतोदैशेन द्रव्यत्यागो यागः ।. तदितरत्‌ प्रोक्ष- 
णादि यागस्याङ्गं भवति ।* तथा चाहाचायेः अफलयुक्ता यजतयः 
परयाजादियागों आधारादिहोमाश्च यज्ञस्याङ्गानि भवन्ति । तथैव 
चापस्तम्बोऽपि विदधाति--दशंपुणेमासप्रकरणे. चोद्यमानानि कर्माणि 
परपानानि भवन्तिऽ, यथा--श्रागनेयो अष्टाकपालोऽग्नीषोमीय एकादश- 
कपालं उपांशुयाजदच पौर्णमास्यां प्रधानानि" (ब्रा० श्रौर २४।२।३०) । 
किन्तु "पितृयज्ञः स्वकाल विधानादनङ्गं स्यात्‌" सहाङ्गं पिण्डपित्रयज्ञस्तु 
प्रभानं भवति (्रार्श्रौ° २५२।३६,.३९) । = | 
यतयः, जुहोतयश्च--यस्मिनू कमणि उपविष्टेन कर्वरा होमः 
क्रियते ततु स्वाहाकारमयं कमं जुहो तिंसंज्ञां लभते,. यत्र तिष्ठता कर्व 
वषटूकारमयो होमः सः याज्यापुरोऽनुवाक्यवान्‌ यज्ञो .यजतिसंज्ञां च 
लभते ।* (का० श्रौ° १।२।६७) । भ्रा श्रौ (२५।३।४, २५।३।१३) । 
ग्रत विषये उभयोराचाययेयोः समानं मतमिति ज्ञेयम्‌ । प्रतर श्रापस्तम्बैनः 
त्वयं विषयः चतुदंशसू्ेषु (२५।३।१-१४) विहितो यहि कात्यायनोऽतर 
कैवलं चत्वारि सूत्राणि रचयति। ` [र 
श्रात्विज्यम्‌-कात्यायनापस्तम्बाम्यामाचायम्यां यत्प्रतिज्ञातं "यज्ञ 
व्याख्यास्यामः तत्तु सोमयागस्यैव न तु. दशेपूणंमासादीनामिति ज्ञेयम्‌ । 
भ्रापस्तम्बमते (सकवंषां वा मते) सोमयागस्तु ऋम्वेदयजुकेदसामवेदैस्वि- 
भिवंदः सम्पाद्यते, एवञ्च ऋग्वेदयजुवेदम्यां .दकपू्ण॑मासौ सम्पायेते, 
केवलं यजुव देनाग्निहयेमः क्रियते। तत्र सोमयागेषु चत्वारः प्रधाना 
भाग्रायणं, चावुमस्यामि, निरूग्पयुनन्नः सवनम दन्न चातुर्मस्यानि, निरूढपगुबन्धः सौत्रामणी, पिण्डपितृयज्ञादयो 
दविहोमाः इति । सप्त सोमसंस्थाः-अग्निष्टोमोऽत्यग्निष्टोम उक्थ्य 
षोडशी वाजपेयाप्तोर्याम इति । आ० श्रौ. धृतंस्वामि भाष्यम्‌, ¶ ० २-३ 
. का० श्रौ° १।२।२ 4 4 
. का० श्रौ° (१।१।३) 
* भ्रा° श्रौ° (२४२।२६).; ~. : : = शु 
4" .दविहोमास्तु चुहोतथः, अदर्िंहोमा यजतय इत्युच्यन्ते (लेखकः) । 
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ऋत्विजो भवन्ति-तचथा-~'ऋस्वेदेन होता करोति", “सामवेदेनोदगाताः, 
यजुवेदेनाध्वयंः', “सर्वेवेदब्रह्या" ।' तत्र श्रूत्यादिषु केवलं ब्राह्यणाना- 
मेव श्रार्विज्यं विहितं नान्ययोवेणेयोः क्षत्रियवेह्ययोरिति । तथा चहि- 
तुराचा्य्विभावपि--श्राह्यणा ऋत्विजो भक्षप्रतिषेधादितरयोः', (का० 
श्वपै° २५१२१) । सोमयागे ज्योतिष्टोमप्रकरणे तु वक्षयते--श्राह्यणा 
ऋत्विज श्राषंया महान्तो युवानो बह्पत्याई्चः" भवेयुः । 'शाखान्तरे 
च क्षत्रियवेह्ययोः साल्नायभक्षप्रति षेधरच श्रूयते (न राजन्यो न वयो 
वा साल्नायं पिबेदसोमपीथो द्यं ष इति । त्राह्मणम्रन्थेष्वपि चायमर्थो 
ख्यते य दब्राह्मणा एव ऋत्विजो भवन्ति दक्षिणां च प्राप्नुवन्ति ।५ 
श्रत एवादिकालाद्‌ ब्राह्मणानामेव भ्रात्विज्यं विहितं नेतरेषामिति 

मन्तव्यम्‌ + स्वाथंपूतिकारणाद्‌ ब्राह्मणेरयं विशेषाधिकार: स्वकल्या- 
णाय सुरक्षितः कृतः। ६ 





मन्त्रादिलक्षणम्‌--तथोक्तमापस्तम्बेन “मन्त्रब्राह्मणे यज्ञस्य 
प्रमाणम्‌ 'मन्वरब्राह्मणयोवेदनामधयेमिति ।'५ ततो मन्वस्य कि लक्ष- 
णम्‌ ?, जेमिनेराचायेस्य मते--कममंचोदकानि वाक्यानि मन्त्राणि 
भवन्ति) कात्यायनस्य मते ते मन्वारचतुविधा . भवन्ति-“ऋचो 
यजूषि सामानि निगदा मन्त्राः ।'£ प्रापस्तम्बेन मन्त्रस्य लक्षणं नोक्तम्‌, 


1. द्रष्टव्यानि --आ० श्रौ° सूत्राणि (२५१.३,४,५६१७, १६-१६ च) 
2. तुल ० वाराह्‌° श्रौ ° (१।१।१।२३) 
3. का० श्रौ° ककभाष्ये, ¶० २९ । 
4. रय्या वैँ देवा इत्युपक्रम्य--माहुतय एव देवानां ` दक्षिणा मनुष्यदेवानां 
ब्राह्मणानां" ˆ" “` ` तस्मादत्विरभ्य एता दक्षिणा दद्यान्नानुत्विग्भ्यः । 
(रा० त्रा० ४।३।४।५) 
5. रामायणे चोक्तिदेशेनीया- 
क्षत्रियो याजको यस्य चाण्डालस्य विशेषतः 1 ..  . 
कथं सदसि भोक्तारो ` हविस्तस्य सुरषंयः ॥ (१।५९।१३). 
6 भ० श्रौ० (२४।१।३०-३ १), तुलनीयमिदं वास्स्यायनस्य न्यायभाष्येण 
सह--“विषयव्यवस्थापनाख्च यथाविषयं प्रमाणम्‌, -यज्ञो मन्तरश्राह्यणस्य, 
१० ररे 
7. तच्चोदकेषु मन्त्राख्या" (जै° मी० सू ° २।१।३२) 
४. का० श्रौ° (१।३।९१) ४ 


९ । वैदिकी यक्ञविवा 


एवं कात्यायनेनापि मन्त्र्राह्यणयोः परिभाषा न कृता स्वस्मिन्‌ श्रौत- 
सूत्रे । एवमुभाभ्यामाचा्यम्यिमृगादीनां लक्षणान्यप्यपरिभाषितानि । 
जमिनिरेव ऋगादीनां लक्षणानि प्रत्ते, तन्मते 'तच्राथंवशेन वत्तवशेन 
वा यत्र पादव्यवस्था सा ऋक्‌" यथा--अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य 
देवमृत्विजम्‌“ ~“. इत्यादि । एवं श्रनियताक्षरपादावस्ानं यजुः 
"गीतिषु सामाख्या, यद्यपि प्रगीतं मन्ववाक्यं सामेत्यभियुक्तप्रयोग- 
स्तथापि तत्र विशेषेण गीतिः, विशेष्याण्युगक्षराणि नागृहीतविशेषणा 
चिशेष्यबुद्धिरिति प्रथमप्रतीयमानत्वाद्‌ गीतिरेव सामेत्युच्यते ।*५ 
निगमाः - प्रषाः परसम्बोधनार्थाः, यथा--प्रक्षणीः सादय", श्ग्नीन्‌ 
विहर' इत्येवमादयः । "ननु निगदा श्रपि यजष्येव उच्चैनिगदे निगद्यन्ते 
तस्मात्ते निगदा उच्यन्तेऽ, ग्य एव निगदः । तत्र केवलमुच्चारणभेदेन 
प्रयोजनभेदेन च यजुषामेव निगदास्या । | 


,. . भ्रापस्तम्बोक्तं ज्ाह्यणलक्षणमू-कात्यायनेन ब्राह्मणलक्षणं नोक्तम्‌ । 
्रापस्तम्बेन तु. चतुष्‌, सूतरेषु९, मन्तत्राह्मणाथंवादपरङृतिपुराकल्पानां 
लक्षणान्युक्तानि । तन्मते 'कमंचोदना ब्राह्मणानि? भवन्ति, तथा च 
ब्राह्मणमपि वेदसंज्ञां लभते । तत्राचा्यंपदेन सत्यत्र॑तसामश्नमिणा 
एेतरेयालोचने ग्रन्थे ब्राह्मणलक्षणं विस्तरेणालोचितम्‌ । तत्सारमत्र 
सं गृह्यते-- श्राह जमिनिः शेषे ब्राह्मणशब्दः मन्त्रभागातिरिक्तो 
वेदभागो ब्राह्मणमिति तदथः । यद्यपि विचारेणेदं लक्षणं युक्ततममिति 
ऋरभाष्यभूमिकायां सायणदिभिरङ्खीकृतम्‌, न तथाप्यथंज्ञानाय ताद्श- 
मिति मन्यामहे वयम्‌; एतल्लक्षणत एव तस्स्वरूपप्रतीतेर्ब्राह्मणम्रन्थानां 
वेदत्वे विप्रतिपत्तिदशेनाच्च । श्रतोऽत "कर्मचोदना ब्राह्मणानि" इत्या- 





. तिषामूृग्यत्राथवशेन पादव्यवस्था" जं० मी° सू० (२।१।३५) 
. जे° सू० (२।१।३४) | 

. जै० सू० (२ १३६) 

का० श्रौ०भा० (प° ४३) 

. “अपादबद्धो हि ग इत्युच्यते (शा० भा० पु० ४४३ ) 

. आ०° श्रौ° (२४।१।३०-३३) 

7. आं° श्रौ° (२४।१।३२) 

भा० श्रौ (२५।१।३१) 

9. जै° सू० (२।१।३३) 
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# ४२८६ 


स्तम्बलक्षणमेवोपाश्चरयामहे ।'" ब्राह्मणषु सवत्र प्राधान्येन यागविधयं 
एवोपलम्यन्ते ततर यागेषु यागा ङ्कद्रव्यदेवतामन्त्रादिषु प्रवत्याचुक्पाद- 
नार्थाः स्तुत्यादयः स्तुत्यादिपरा भ्राख्यायिकारव बह्व्य अ्राख्याताः 
शरयन्ते, ताः प्ररोचनार्थाः फल्रुतय प्रथं वादा प्रप्युच्यन्ते । तदप्युक्त- 
मापस्तम्बेन (ब्राह्यणंशेषोऽग्रंवादः निन्दा प्रशंसा परकृतिः पुराकल्पर्चः 
इति । तथा चाह गौतमो न्यायसूत्रेषु --स्तुतिनिन्दा परकृतिः पुराकल्प 
इत्यथंवादः° तथा हि शबरस्वामिनाप्युक्तम्‌-- 

हेतुनिवचनं निन्दा प्रशंसा संरायो विधिः। 

यप पुराकल्फेः व्यवधारणकल्पना ॥ 
उपमानं दक्षते तुः विधयो ब्राह्यणस्य तु 1" 

परकृतिः--अयमेवाथंवादो निन्दारूपः प्रशषंसारूपो वा अन्यकृत 

इति यत्रोपवण्येते स परकृतिरिव्युच्यते-यथा--“अग्निर्वा अकामयत", 
श्रन्नादो वा देवानां स्याम्‌ ।' (बबरः प्राकाहुणिरकामयत' इत्या्न्य- 
कत्तु कोपाख्यानं परकृतिः । 


 पुराकल्पः--पुराकल्पनामकं रास्व ब्राह्मणानां (वेदभागानां) 
कदिचद्‌ भागो भ्रथवा किचित्‌ स्वतन्त्रं शपस्वमिति निश्चेत्‌ न पायते 1 
बऋह्यणानां वा 'पुर।कल्प' इत्याख्या इत्येवमप्यनुमात्‌ शक्यते । सायणा- 
चायस्तु-“पूरा ब्राह्मणा ब्रभेषुः । इत्यादीनि पुरावृत्तकथनानि 
वाक्यानि पुराकल्प इत्याहुः | 


मन्त्रविनियोगविचिः-कात्यायनापस्तम्बाभ्यामुमाम्यामाचायरम्यां 
यज्ञपरिभाषासूत्रेषु वेदमन्त्राणां प्रयोगाविधयो विनियोगविधयर्च 


पानतो 























. एेतरेयालोचने, प० १-११ 

~ आ० श्रौ° (२४।१।३३) 

. न्यायसूत्रे (२।१।६४) 

. शाबरभाष्ये (२ १।८) 

. 'एेतिह्यसमाचरितो दिधिः पुराकल्पः" (न्यायभाष्ये २।१।६४), तथा 
चान्यानि प्रमाण्यनि . "पुराकल्पे कुमारीणां षौञ्जीबन्धनपिष्यते" (यम- 
स्मृतौ), अश्वमेधे महायज्ञे पुराकल्पे स्वयम्भुवा ।' (वाऽ रा० 
१।१०।३५) श्रूयते पुराकल्पे नृणां व्रीहिमयः पशुः ।' 

(अनुशासनपवंणि) । 


6. तै° सं° भाष्ये (१।५।४) । 


विधीयन्ते । तदुक्तं कर्क्चार्येः “लौकिको हि शेब्दः ` सर्वार्थो यथेष्टं 
` सवत्र विनियुज्यमानो न विरुध्यते । वेदिकस्तु यदथंमाम्नातस्तेनव 
निबद्धो नान्यत्र नेतं शक्यते 1" कात्यायनमते च- तेषां मन्त्राणमा- 
रम्भे प्रयोगे विहितोभऽ्यन साम्यंन लिष्कनानेन मन्त्रेणायं पदाथ 
कर्तव्यः, अनेनायमित्येकंरूपा व्य वस्थ? भवति, तमेवार्थं वक्त शक्नोति 
ना्थन्तिरमिति ! आपस्तम्बेन चोक्तम्‌, विरिष्टमन्त्रप्रयोगोऽर्थान्तिर- 
त्वात्‌ क्मन्तिरे न प्रयोक्तव्यः ।» तथा हि ग्राचार्यो ब्रवीति 'मन्तरान्त 
कर्मादीन्‌ संन्निपातयेत्‌' (आ० श्रौ° २५।२।१) । कात्यायनमते त्वन्ये 
प्राच्या कर्मण श्रादिमेव' मन्त्रेस्सह्‌ योजयन्ति । यतो मन्त्रेण स्मृतं कमं 
कत्तेव्यम्‌" । श्रत्र तेन वास्स्याश्वायेस्य मतमप्युपस्थापितम्‌ तन्मते मन्त्र 


. “मिथः सम्बद्धम्‌ इति सूव्रस्योपरि ककं भाष्यम्‌ (का० श्रौ° ¶।३। ) 
. का० श्रौ° (१।३।४) । | 2 
. आ० श्रौ° (२४।१।३७) 
. ब्राह्मणेषु श्रोतसूत्रेषु चानेकविधा मन्व्राणां क्लृप्ता द री्दयन्ते । यास्कमते 
च यस्मिन्‌ मन्त्रे यस्या देवताया लिङ्गं चयेत तमेव मन्त्रं तत्कर्मणि 
 विनियुञ्जीरन्‌, नान्यम्‌, तथापि ब्रह्मणेष्वपि केचित्‌ विनिंयोगा मन्त्रार्थे 
सह न सम्बध्यन्ते, निश्चयेन वक्तुः पायते यदेतत्त विनियोगकन्तु णा- 
मज्नानमेवासीत्‌ । तथा चोक्तं यास्केन~- स्थाणुरयं भारहारः किलां 
धीत्य वेदं न विजानाति योऽयम्‌ । योऽयेज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते ताक- 
मेति ज्ञानविचूतपात्मा ॥ (निरूक्ते १।१८) तथा हि डा० छृष्णलाल 
 .उवाच--पूरोहितो के इस अज्ञान भओौर उपेक्षा का वणन आदित्यदश्षंन 
दारा अपनी पाकयज्ञविवृत्ति में उल्लिखित .शब्दों मे अधिक अच्छी 
प्रकारसे किया जा सकताहै, (गृह्यमन्त्र ओर उनका विनियोग, षण 
१६ पर), लोगाक्लिग्ृह्यसूत्र की भूमिका मे (पृण ७-८ पर) उदषत- 
"गजंन्ति श्रोचिया गेहे निष्फलं हारदश्रवत्‌। अर्थन कि नो वेदस्य वदन्ति 
इति ते मिथः । अथंज्ञानसमासञ्जान्थज्ञान्‌ विहसन्ति ते ।' 
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एवं च मीमांसकाः प० युधिष्ठिरमहोदया अपि "वैदिक छन्दोमीमांसा- 

` ग्रन्थे--काल्पनिकविनियोगानां कानिचित्‌ प्रसिद्धानि उदाहरणान्यु- 
दाहूतवन्तः । यथा -- युवं वस्त्राणि पीवसा वसाथे" इति वसाथे याज्या 
पीवसेति मेदसो रूपम्‌, एवं-- 'दधिक्राम्णो अकारिषम्‌" इति संतवरभूवन्‌ 
दधिभक्षम्‌ । (चाखा श्चौ° ४।१३।२). ` तथाहि “शन्नो देवी! इत्यादीनां 


कार्यायनापस्तम्बश्चौतसूत्रयो- परिभाषाणां तुलनात्मकमध्ययनम्‌ ९५ 


प्रयोगस्य कालनियमो नास्ति (काण श्रौ० १।२।६-७) । कात्यायनेन तु 
प्रतीकमात्रेण मन्त्रा संगृहीताः (ते श्रायुक्ताः .का० श्रौ० १।३।८) 

ग्रापस्तम्बसम्मतौ-- एकस्मिन्‌ पदा्े यूपावटाग्न्यादिके कर्मावृत्तौ सकृ 
देकवारमेवादौ मन्तरवचनं कायं न प्रतिक्रियमिति, यथा त्रिरग्नि सम्मा 
ष्टीतिः क्रियावृत्तौ एकवारमेव मनत्त्रपठनम्‌ कत्तेव्यम्‌ । एवै च सख्या- 
मुक्तेषु कर्मसु चेष्टा पुथङ्निवतेनकमेष्वपि सकृन्मन्तरवे चन कत्तव्य, 
तत्रोभयौराचीर्ययोः सम्मतिः, (ग्रा श्रौ० ४।१।३९६, का० श्रौ ° १।७।६) 

किन्तु कात्यायनमते हविग्रंहणे बहिषो लवने, बहिःस्तरणे, प्राज्यग्रहणं 
च नैवं सक्ृन्मन्ववचनम्‌। (का० श्री° १।७।१०) । एवं च भा रद्वाजोऽप्याह्‌- 
मन्त्रव्यवाये.- द्रव्य पृथकत्वेऽथपृथकत्वे देशपृथकत्वे च॒ मन्त्राभ्यासो 
कर्तव्यः! सर्केषामाचार्याणां सम्मतौ कण्डग्रने, स्वप्ने, नदीस्त॑तरणं, 
अववर्षणे, श्रमेध्यदशंने -प्रमाणे च तदथंस्य मन्वस्य सकृदेव प्रयोगः 
क रग्ीयः 1 अत्र भारद्वाजीया शब्दानुपूर्वीं प्रायेणापस्तम्बेन सहं सङ्‌ 
गच्छते । यथा 'अल्पीयांसो मन्ता भूयांसि कर्मणि तत्र समशः प्रतिवि- 
भज्य पुर्वे पूर्वाणि कारयेदुत्तररुत्तराणि 3 | 


मन्त्रे स्वरोच्चाररविधिः-मन्त्रेषु स्व राणामूच्चारणें कोरङ्महत्त्व- 
मस्ति, इति न तिरोहितमस्ति विपरिचताम्‌ ।* एष तु व्याकरणशास्त्रस्य 
प्रातिशाख्यादीनां चकः प्रधानो विषयः । सूत्रकाररपि यज्ञपरिभाषा- 
सूत्रेषु विभिन्नानां वेदानां मन्वाणां स्वरोच्चारणविधिः सारेण विहितः । 


मन्त्राणां विनियोगः शनेश्चरादीनां ग्रहाणां पूजायां इदग्रते (व्रष्टव्यम्‌-- 
अग्निवेरयगरह्यसूत्रम्‌, प° युधिष्ठिरमीमांसक-कृत कैदिक अन्दोमीर्मासा, 
१० २५६--२५७ ।- ~. | | 

, 1... भारद्वाजपरिशेषसूत्रे (६५ सूत्रम्‌) ॥ 

2. काण श्रौ (१।७।१३), आ० श्रौऽ (२४।१।४०), भार० परिशेषसूत्र 
(सू° ६६), तथाहि जँमिनिरिपि-स्वप्ननदीतररणाभिवषंरामेधष्यदशेन- 
परतिमन्रणेषु चवम्‌ ।' (जे ० सू° ११।४।५०} ॑ 

` ,;: 3. ` तुलनीयं ' भारद्वाजसूत्रेण-अल्पीयांसो मन्त्रा भूयांसि कर्माणि तत्र समक्ष: 

५ . <: प्रतिविभज्य पूर्वे. पूर्वाणि कर्मण्युत्तरैरुत्तराणि' (भार० प० सू° ११४} 

4. मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो च तदश्ंमाह। स 

.: ` ":4+ वाग्वो यजमानं हिनस्ति. ` यवेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ पाणिनीय- 
रिक्षायाम्‌ इलोकः ५२ । ण 





६६ 


तदनुसारेण मन्त्रेषु स्वरोच्चारणं यथाम्नातं भवति इति कात्यायन 
मतिः 1" तन्मते च कर्मसु प्रयुज्यमानानां मन्त्राणां विकल्पेन माकिक- 
स्वरो वा भवति । भाषिकस्वरो ब्राह्मणस्वर उच्यते, न संहितास्वेरः।* 
अथवा तान एव मन्त्राणां स्वरो भवति न भाषिकस्वरः 1* तान एक- 
श्रुतिरित्यथेः । तत्रा चायस्य मते एकश्रूतिदृरात्सम्बुद्ावित्यनुवंतमाने 
यज्ञकर्मणि मन्त्राणभेकश्रुतिभेवति, न केनचित्स्वरेण प्रयोगः, किन्तु 
सुब्रह्मण्या-सामजपन्यूडख-याजमानवजंमेतई्‌ भवति । यजुवंदमन्नाणां 
तु कर्मसु उपांशुप्रयोगः कत्तेव्यः। (का० श्रौ १।३।१०) । उपाशुरनुदा- 
त्स्वरो भवति । 

श्रापस्तम्बस्तु किचित्‌ विस्तरेण मन्त्रस्वरो च्वारणविधि कथयति । 
तदनुसारेण चोच्चस्वरेणेव ऋण्वेदसामवेदाभ्यां कर्माणि क्रियन्ते । मन्द- 
स्वरेण यजुवेदेन कर्माणि क्रियन्ते । मन्दस्वरेण | यजुवदेन कर्माणि 
भवन्ति, परन्तु यचुर्वेदकर्मष्वपि परश्रुतप्रस्याश्रुतप्रवरसंवादसंप्रेषकमेसु 
उपशच्चारणं न भवति । एवं यज्ञकर्मणि वौषट्शब्दस्तु उच्चैस्तरां 
वा स्यादेकशरतिर्वा भवेत्‌ । ग्रष्टाध्याय्याम्‌--(१।२।३५-३६), श्रा ° श्रौ ° 
(२५।१।८-१०) । आपस्तम्बेन त्रयाणां सवनानां मध्ये उच्चायेमाणः 





1. का०श्रौ० (१।८।१६) 
2. .भाषिकस्वरो वोपयन्नमन््रोपदेशात्‌ (का० शरोऽ १८।१७) 
3. संहितायां त्रैस्वयंम्‌, ब्राह्मणे एकशरुतिबंहवृचानाम्‌ ।' सि० कौ० (स्वर- 
प्रकरण सू9 ३६६०८) 2 । 
4. काऽशौर (१८१८) | 
5. "एकश्ुतिदूरात्सम्बुद्धौ यज्ञकर्मणि पुब्रह्मण्यासामजपन्युद्खयाजमानवजंम्‌” 
 का० श्रौ° १।८।१९) तुलनीयं च - पाणिनिनत्र॑स्सह- एकशरुतिदु रा- 
त्सम्बुद्धौ' यज्ञकमेण्यजपन्ुङ्खसामघु" (अष्टा० १।२।३२-३ ४) 
नयु्खाः-पृष्ट्ये षडहे ऋग्वेदे प्रसिद्धा दादश ओङ्काराः "पिबा सोम- 
मिनदर मन्दतुत्वायंतोगोओओरेमोओबोभोडभोभओभोओ 
२ सुषाव" इत्यादयः ।" तथा ह्याश्वलायनः भूवंमशषरं निहन्यते नयूङ्खय- 
माने (निहन्यते हति अनुदातत्रियते, टीका भाक्वे श्रौ सू 
७।९१।५। | [वि स 
 सूब्रहम्या--'ओरेमिनदरागच्येत्यादिनिगदः सुब्रह्मण्या । जपाः सामानि तु 
प्रसिद्धानि । >+ 4.६: ५5 








कात्यायनापस्तम्बक्ौतसूत्रयोः परिभाषाणां तुलनात्मकमध्ययनम्‌  §७ ` ` 


स्वरविधिरपि संकेतितः। तदनुसारेण प्रागाज्यमागाभ्यां प्रातःसवने. 
मन्दस्वरेणेव मन्त्राः प्रयोज्याः स्विष्टकृतः पूर्वं माध्यंदिनसवने मध्यम- ` 
स्वरेण मन्त्रा उच्चार्याः, शेषे कमंणि तृतीयसवने च करष्ट-(उच्च)- . 
स्वरेणेव मन्ता प्रयुज्यन्ते इति. आपस्तम्बमतिः ।" # 


परिधिसंश्यावि--उभयो राचायंयोमंते यज्ञीयवृक्षाणामष्टादक्ञेक- 
विशतिर्वा परिधयो भवन्ति । ते च यज्ञीयवक्षाः-पलाशविकङ्कतख.- ` 
दिररोहीतकः;दयो भवन्ति 1: श्रःपस्तम्बमते तु 'साभिधेनीविवृद्धौ 
काष्ठानि विवधेन्ते प्रकृतितो हसमानात्त्‌ प्रकृतिवदिति । आपस्तम्बेन 
त्वेते विषया दशेपूणंमासप्रकरणे प्रोक्ता न यज्ञपरिभाषासूत्रेषु किन्तु. 
कात्यायनेन यज्ञपरिभाषासु परिधिसंख्याविवरणादि, वेदकरणादिः चः : 
प्रोक्तःनि। . ५ 


वेदनिर्मारिविधि-- कात्यायनमते यजमानो निरुष्याज्यं वेदं करोति । 
तन्न पशुकामः कुशमुष्टि सव्यावृत्तं प्रदक्षिणावृत्तं वेदं करोति, ब्रह्मवचं- ` 
सकामः कुशमुष्टि त्रिवृत्त' करोति, भ्रन्नाद्यकामो मूतकायंमित्ति च । एवं ` 
चापस्तम्बोऽपि विदधाति । वेदस्तु दभेतृणानां गुच्छं भवति, येन. 
ग्रद्खारादिषु पुरोडाशान्‌ इतस्ततः करोति । ` र 


यज्ञीयवक्षषात्रादिविचारः-- उभयोराचायंयोमतेन एतेषां वक्षाणा- 
मेतानि यज्ञोपकरणानि भवन्ति खादिरः स्रवः, पणमयी जुहू राशवत्थ्यु 


1. आ० श्रौ० (२४।१।१२-१४), तथा चैते इलोकाः पठितव्या अस्मिन्‌ 
प्रसङ्गे-प्रातः पठेन्नित्यमुरःस्थितेन स्वरेण राद लरुतोपमेन । मर्यं 
दिने कण्ठगतेन चैव चक्राह्वसंक्‌जितसंनिभेन । तारं तु विद्यात्सवनं 
तृतीयं शिरोगतं तच्च सथ प्रयोज्यम्‌ ।॥ पाणिनीयरिक्षायाम्‌, इलाकौ 
२६-३७ । ४ 

2. का० श्रौ० (१।३।१८-१९) । भा० श्रौ खादिरं पालाशं वा एक~ 
विशति-- दारूमिध्मं करोति", (त्रयः परिधयः पालादाकाश्मयेखादिरोदु 
म्बरविल्वरोहीतकविकद्कुतानां ये वा यज्ञिया वृक्षाः (१।२।५।५-६) 

3. काण श्रौ° (१।३।२३), वत्सजानुः-- वत्सजानुसद्श. मूगो--धान्या- 
वौपपात्रं तृणवर्ध्यादिनिमितम्‌ । 


. षत्सज्ञु पशुकामस्य मूतकार्यमन्नादकामस्य त्रिवृच्छिरसं त्रह्मचर्यकामस्य 
(आगः श्रौ, १।२। ६४) 


र ` वैक यज्ञिया 


पभृत्‌ वैकङ्कती ` घ्रुवा च ।* तथा हि श्रहोमयुक्तानि पात्राणि वारण- ` 
वुक्षनिरमितानि भवन्ति 2 तथा चोभयोमंते स्‌ चस्तु बाहुमाव्यः पाणि- ` 
माक्रपुष्करास्त्कभ्विला हंसमूख्यश्च भवन्ति ।8 आपस्तम्बमते स्फय- 
रशम्थाप्राशिव्रहूरणं च खादिरकाष्ठनिमितानि भवन्ति ।५ कात्यायनमते 
ख वोऽङ्गुष्डप्वेवतपूष्करो अरत्निमात्रः, स्प्यो स्थाकृति, श्रादर्शाकति 

च प्रादिव्रहरणं चमसाकृतिर्वा भवन्ति ।5 | 


भ्रतिनिधिद्रष्यस्‌- भ्रापस्तम्बमते हविषां देवतायाइच सामान्ये 
हविकंलीयो भवति ण यथा रेन्द्रः पूराडोक्षः, सौम्यश्चररित्यादि। 
तथः चोभयोराचायंयोमेते तु श्रथेद्रव्यविरोधेऽ्थौ बलियान्‌ भवति।" 
यदि कस्माच्चित्‌ कारणात्‌ ब्रीहियवादयो यागार्थं न लभ्यन्ते तहि ` 
द्रव्यान्तरेण प्रतिनिधिभूतेन यज्ञः समापनीयो भवति ।* तथा हि "यदि 
पयो वु स्यात्केन जुहूया इति ब्रीहियवाभ्यामिस्यादि' शतपथे श्रूयते ।» 
विहितस्य द्रव्यस्यालामो काम्यस्य कमणोऽनारम्भः स्यात्‌, तच्च प्रत्य- 
वायरूपं भवेत्‌ तस्मात्‌ श्रूतद्रन्यामावे द्रव्यान्तरं प्रतिनिधेयम्‌ । तच्च 
सद्शं प्रतिनिधीयते यथा ब्रीहियवयोः स्थाने नीवाराः, सोमस्य स्थाने 
पुतीकाः प्रतिनिधीयन्ते श्राचार्याणां मते। यदि द्रव्यं न्यूनं भवेत्तहि 
तच्छषेणेव तत्कमे समाप्नुयात्‌ । उभयोराचायेयोमेते स्वामिनोऽगनेदव- 





- "1. का० श्रौ (१३।२३-३५), आः ध्रौ° (१।५।१५।१०) 
2. का० श्रौ (१।३।३६). प्रा० श्रौ° (१।५।१५।११), तत्र वारणानि 
उलूख लमुसलक्ूचं पात्रीपिष्टपात्रीपुरोडाशपात्रीशम्याशुताक्दानाश्रमुपवे- 
-- षास्तश्शकटप्रारित्रहरणादीनि । -एवं सोमग्रहपात्राणि अपि वार्णानि। 
.. का० श्रौ (१।३।३७), आं० श्रौ” (१।५।१५।६) 
. आ० शौ° (१।५।१५।६९) 
. का० श्रौ° (१।३।३०--४१) ` 
` आ० श्रौ ° (२४।३।४६) 
का० श्रौ० १।४।१६, आ० श्रौ°  २४।३।४८-५३ 
„ शिष्टाभावे सामान्यास्प्रतिनिधिः, तद्धर्मा च स्यात्‌ 
(भ्रा० भौ ° २४।३।४२-५३) 
. का० श्रौ° "नियते सामान्यतः प्रतिनिधिः स्यात्‌" (१।४।२) । 
9 तथाहि ० ब्रा० (११।३।१।३) 


 कत्यागनाषस्तम्बक्ौतसूत्रयोः परिभाषाणां तुलनात्मकमध्ययनम्‌ ^ ६६ 





ताया प्रतिनिधिनं भवतिः", किन्तु दीषंसतरेषु स्वम्यादीनाभपि ्रुति- 
प्रमाणात्‌ प्रतिनिधिभंवति, इति कात्यायनसम्मतिः ° तथा चं क्रत्वः 
थेषु गुणपदाथेषु वेदबन्धनादिष्वपि स्वामिनोऽपि प्रतिनिधिर्भवति }3 


यज्ञे कमनियमः--कात्यायनेन परिभाषाध्यायस्य पञ्चम्यां कण्डि- 
कयां यज्ञेषु कर्मणां पौर्वापि्यं विचारितम्‌, आपस्तम्बपरिभाषापठे तु 
नेतर विद्यते । तत्र केषाचिदाचार्याणां मतौ अग्न्याधानादीनामङ्ग- 
केमेणामनुष्ठाने क्रमनियमो नास्ति । कात्यायनमते तु नतत्सत्यम्‌, 
श्रतावपि पाठक्रमेण मन्त्रपार्क्रमेण च क्रमनियमः सिद्धो भवति। 
तद्यथा, दादशाहे गहपति: प्रथमो दीक्षते, अथ ब्राहमणं दीक्षयतीत्यादि 
कर्मानुष्ठानक्रमनियमः। एवं च दशेपणेमासादौ च पेषणसंयवनपाक- 
होमादीनामपि क्रमो विधीयते । तथापि श्रृतौ पाठक्रमे त्वनुमानमेवास्ति 
न हि किञ्चित्‌ प्रमाणमिति अभियुक्तानां निणेयः, एवं संशये सत्याह्‌ 
आचयेः मन्त्रचोदनयोमंन्त्रबलं बलीयान्‌ प्रयोगित्वात्‌' (का० ओरौ 
१।५।७) इति, मन्त्रपाठ एव बलवान्‌, यज्ञकमेणि मन्वा एव प्रथमं 
पठ्यन्ते न चोदना वाक्यानि, अ्रतः क्रमनियमः सिद्धो भवति । वात्स्य- 
मतेन च हविषां प्रदानदिके कैम तु सहेव भवति, तत्रापि कात्यायन 
मंते षोडरिनि त्वा्नषरव्यभूयस्त्वात्‌ भूयानेव क्रमनियमः परिपत्यते 
तन्मत्ते च फलसयुक्तेषु यज्ञेषु क्रमनियमो नास्ति, तत्रापि विध्यर्थं क्रम 
परिपाल्यते, अक्रमे कमणोऽसम्भवात्‌ ।५ 


दीधेसत्रस्य कालावधिः--यदा भ्रापस्तम्नीययज्ञपरिमाषासूत्ेषु 
 सत्राणाः कालविषयकं मतं नोपलभ्यते, तहि कात्यायनेन स्वेषु परि- 

भाषासूत्रेषु (प्रथमेऽध्याये ६।१७-२७) सत्राणां विशेषेण सह्रसंवत्सरा- 
त्मकस्य सत्रस्य विवेचनं कृतम्‌, कात्यायनसूत्राणां शब्दानुपूर्वी जेमि- 
नीयमीमांसासूतरेस्सह सङ्गच्छते, तस्मात्तयोरुभयोः पाठोऽत्र उदद्ियते- 





1. जं° ब्रा० (१।१६) च द्रष्टव्ये 

2. का श्रौ (१।६।६.६), आ० श्नौ° २४।४।१) 

३, का० श्रौ° (१।६।१०) 

4. का० श्रौ° द्रष्टव्यम्‌ (१।५ कण्डिका) 

5. सत्राणां वर्णनं आ० श्रौ त्रयोविशेऽध्याये, का० श्रौ° तु० चतुविंशे 
चोपलभ्यते । 


:.. १०० न "थ # अ ४ + वैदिकी यज्ञविद्या 


कात्यायनस्य शब्दानुपूवौ जमिनेः शब्दानुपूवो 
-.; सहस्रसंवत्सरं मनुष्याणामसम्भवात्‌। सहस्रसंवत्सरं तदायुषामसंभवा- 
स्यादेहानित्यत्वात्‌। ` न्मनुष्येषु । नासामर्थ्यात्‌ । 
` तस्य. च कायत्वात्‌ । ~ सम्बन्धदशेनात्‌ । 
 नसम्भवात्‌। स कूलकल्पः स्यादिति कार्ष्णा 
 शास्वसम्भवादिति भारद्वाजः)  जिनिरेकस्मिन्नसम्भवात्‌ , 
नादशेनात्‌ । रपि वा कृत्स्नसंयोगादेकस्येव 
` क्रूलसत्रमिति कार्ष्णाजिनि प्रयोगः स्यात्‌ । 


विप्रतिषेधात्तु गौगेऽन्यतरः स्या- 
य । दिति लाबुकायनः। 
साम्युत्थानमिति लौगाक्षिः | संवत्सरो विचालित्वात्‌। 


प्रह्वां वाक्यत्वात्‌ । मासाः प्रकृतिः स्यादधिकारात्‌ । 
श्रूतिसामर्थ्यात्‌। ग्रहानि वामिसंख्यत्वात्‌ | 
प्रकृत्यनुग्रहाच्च। | | 

` (का० श्रौ० १।६।१७-२५) | (जं° सू ६।७।३१-४१) 


| कात्यायन।पस्तम्बजेमिन्यादीनां मुनीनां काले प्रायेण दीघंजीवि- 
, नामृषीणामभावोऽभूत्‌ ।" तथा हि तस्मिन्‌ काले नापि करिचदषि 
सहस्रसंवत्सरसत्रमीजे । तस्मिन्‌ काले कात्यायनगुरुणा कुलपतिना 
रौनकेन इादशसंवत्सरात्मकानि दीघेसत्राणि कृतानीति श्रूयते इति- 
हासपुराणानामाख्यानेषु । तस्मादषीणामायुषो देध्यंस्य इतिहासस्य 
विस्मरणात्‌ कात्यायनादयो मन्वते स्म यदेतानि सहख्रसंवत्सरसत्राणि 
` कदापि. नाभूवन्निति ।° जेमिनीयन्राह्मणे चोपव्य॑ते यत्र प्रजापतिः 


वि 1 1111 9 न, ५" मकम भान क५८५५४१ 


1. “मनुष्यां वा ऋषिषूत्रामत्सु देवानन्रुवन्‌ को न ऋषिभंविष्यतीति । 
| (निर्क्ते १३।१२) 
2. (क) शांखायनाण्यके-- "तत उ ह दीधंतमा दशपुरुषायुषाणि जिजीव । 
(२।१७) 
(ख) ऋग्वेदे च-"दीघंतमा मामतेयो जुबुर्वानु दशमे युगे । (१।१५८।६) 
(ग) काठकत्राह्यणे--सः (प्रजापतिः) ऊष्वंबाहुरषस्तात्‌ भूम्यां शिरः 

कत्वा दिव्यं वषंसहुन्ल' तपोऽतप्यत ।' 
ध ~ (घ) इतपथे-- अपि हि भूयांसि शताद्‌ व्षभ्यः पुरुषो जीवति 

(१।६।३।१६) 





„ „ कात्यायनांपस्तम्बश्रौतसूत्रयोः परिभाषाणां तुलनात्मकमध्ययनम्‌ ` १०१ 


सहस्रसवेत्सरमीजे, तामिष्टि देवा चीणि रतानि वर्षणामसमापयन्‌ ।" 
पुरातनबाइविलेऽपि ्रायुषो देध्येस्य प्रमाणान्युपलम्यन्ते, तत्र केचिद्‌ 
आचार्या ्रष्टौ सप्त वा रतानि वर्षाणां जिजीविरे।* यथेदानीं न 
कोऽपि प्रामाण्याभावे दीर्घायुष्ट्वे श्रहूधाति एवं कात्यायनकालेऽपि तथा- 
विधिविचारसरणिरासीत्‌, तथापि तेषां रसायनसेवनेन, मित्र- 
विन्दादिभियज्ञेः योगोपासनया च श्राय वैते इति च विश्वास श्रासीत्‌ ।8 
तथापि रसायनेरपि एतावत्परिमाणमायूनं सम्भवति न च मित्रविन्दा- 
दिभिरिष्टिमिः, न च योगोपासनया चेति कात्यायनसम्मतिरभवत्‌ ।“ 
भारद्राजमते तु शास्त्ररायुवेधंयित्‌ं शक्यते, एवम्मतं तु कात्यायनेन 
लोके श्रदशञेनात्‌ खण्डितम्‌ । का्णाजिनिमुनेमेते कुलसत्रमेत्सहस्रसंव- 
त्सरसत्रं भवेत्‌। यथा शौनकवंशे शौनकवंशजैर्दधिसत्राणि कृतानि । 
चतुर्थं मतं लौगाक्षेरासीत्‌, यन्मते सहछरसंवत्सरात्मके सत्रे श्रधंसमाप्त- 
सत्रे हि परित्यागः क्रियते स्म। जेमिन्यादयस्तु पषंवत्सरशब्दं मास- 
` परत्वे मत्वा सहस्रमासमेतत्सत्रमिति मेनिरे। अपिच श्रृतौ श्रहुः- 
शब्दः संवत्सरपरः श्रूयते ° ्रहूरवे संवत्सरः इति । तस्मादहं 
सहसखमेतदतरसेय मिति च मीमांसका मन्यन्ते! एवं चापि कात्यायनस्य 
मतं श्रौतसूत्र प्रस्फुटितम्‌ ।५ 


1. प्रजापतिस्सहसरसंवत्प्रमास्त । स सप्त शतानि वर्षाणां समाप्येमामेव 
 जितिमजयदास्येयं जिति ताम्‌ । स स्वर्गं लोकमारोहन्‌ देवानब्रवीदेतानि 


युयं त्रीणि शतानि वर्षाणां समापयथेति । तथेति ` ` `“ ` । तेऽनरवन्‌ देव- 
दारीरर्वा इदममतशरीरेस्समापयाम न वा इदं + । 
१।३) 


2. बादविले जीनीससे (५।१५) । इतिहासपुराणेष्वपि नारदमाकंण्डेयभार- 
द्राजच्यवनजामदगन्यादयः चिरजीविनः श्रूयन्ते, तथा चं -रेयारण्यके-- 
भरद्वाजो ह वा ऋषीणामनूचानतमो दीघंजीविततमस्तपस्वितम आस । 


(१।२।२) । 


॥ ) 


3. प्राणकायाः पुरा जीणङ्च्यिवनाद्यया महषयः । 
रसायनः शहिवैरेतेबंभूवुरमितायुषः ।॥ चरकसंहितायां (१।२।२०) 
“इदं रसायनं ब्रह्मा वषेसाहसिकम्‌ ।* (च ° सं° १।७७) 

4. का० भ्रौ° (१।६।२१) & क 

5. श ० ब्रा० (२।२।३।६) शा क | 

6. का० श्रौ° (१।६।२५) तथा च (जै° मी०: सु? ६।७।४०) 


तन्तानुष्ठानम्‌- तन्त्रमित्यङ्कखानां समुदायः । यत्र प्रधानक्मण 


सह प्रयोगस्ततरं सकृदनुष्ठानं भवति । तच्च सकृत्कृतं बहूनामुपकरोति 
तत्तन्चमित्युच्यते, अपि चं कर्मणां युगपद्धावो विधीयते ।" तत्तु कत्तु 
रक्यत्वात्‌, पुरूषाथंङ़त्त्वात्‌, एकायथेसमवायं श्रुतेद्व सम्भाव्यते । यत्रैकेन 
कमरणा वहुनि कर्माणि साध्यन्ते, तत्र तेषां संहुप्रथोगो विधीयंते, तद्यथा 
मित्रविन्दा श्री राष्ट्मित्रायुष्कामस्येति ।' (का० श्रौ° ५।१२।१) इदमेव 
तन्त्रानुष्ठानं भवति।  . ` | 

ससुच्चयः--एकाथनिं द्रव्याणां त्रीहियवादीनां गुणानां वा सर्वा 
रम्भः समुच्चयः उच्यते। कात्यायनमते विहितः समुच्चयो हि कत्तग्यो 
नाविहितः ! उभयो राचा्य॑योर्मते याज्यानुवाक्यासु समुच्चयो विकल्पेन 
विघीयते 1: एवं. संख्यासु दानदक्षिणादिषु विकल्पेन समुच्चयः । तथा 
हि सोमादिक्रयपरिक्रयसंस्कारेषु च द्रव्यसमुच्चयो विहितः । यथा ज्यो- 
तिष्टोमे सोमक्रये हिरण्येन क्रीणाति, वाससा गवा प्रजया च क्रीणाति । 
अत्र दशद्रव्याणां समुच्चयो विधीयते | 


यज्षफलम्‌ {कामिता)-आपस्तम्बेन तु यज्ञपरिभाषासूत्रेषु यज्ञफलं 

परति किमपि नोक्तम्‌ यदा कात्यायनस्तु विषयेऽस्मिन्‌ बहु विचारयति 
स्वस्मिन्‌ श्रौतसूत्र । प्रायेण यजमानाः फलकामेनेव हि यजन्ति, बहुधा 
चोक्तं ब्रह्यमणादिषु वचनमिदं-स्वगेकामो यजेत" इत्यादि, श्रतेन चापि 
यज्ञे फलं कल्प्यते। तत्फलं च प्रयोक्तरि यजमाने भवति, स हि 
यज्ञस्वामी उच्यते। किन्तु नित्ययज्ञेषु यथाकाम्यं न भवति, यथा 
श्रग्निहोत्रादिषु निव्यकमंसु। अपिच ्रम्निष्टोमास्ये सोमक्रतावपि 
याथाकाम्य न भवति, कृतः "वसन्ते वसन्ते यजेतेति श्रू यमाणत्वा- 
न्नित्योऽयं यज्ञः । न निव्यत्वमेषां सोमयागानां परन्तु सामथ्यंमपिः 
विहितम्‌ । | | | 
` 1. कर्मणां यूगपद्भावस्तन्त्रमुः (काण श्रौ १७।१) ` 1. कमणां युगपदूभावस्तन्त्रम्‌' (काण श्रौ° १।७।१) 

तथा च आ० श्रौ० (२४।४।१६) 
2. का० श्रौ० (१।८।६), आ० श्रौ० (२४।२।६) 
3. का० श्चौऽ (१।८।२१), आ० श्रौ? (२०।२।८) 
4. का० श्रौ (१।२।१०) ~ = 
5. व्यस्य त्रैवाधिकं भक्तं पर्याप्तं भृत्यवृत्तये । 

अधिकं वापि विद्येत स सोमं पातुममहति ॥ (मनुस्मृत 








कात्यायनष्पस्तम्बेश्वौतसूत्रयोः परिभाषाणां तुलनात्मकमध्ययनम्‌ १०३ 


यागानां व्रकृतयः--कात्यायनेन परिभाषापाठे यज्ञानां प्रकृतयो 
नोक्ताः । यद्यपि स 'प्रकृतिविकृती' इति पदद्वयीं यत्र क्वचित्‌ प्रयुक्त- 
वाच्‌ ।" श्रापस्तम्बमते दशेपणेमासौ सर्वासिामिष्टीनां प्रकृतिभेवति । 
अग्निसोमीयस्य सवनीयस्य च पशुयागस्य सेव प्रकृतिः । सवनीय 
एेकादक्षिनानां प्रकृतिः, एेकादरिनाः पञ्चुगणयागानां प्रकृतिः, वेह्व- 
देवयागङच वरुण प्रचाससाक्मेधश्युनासी रीयाणां प्रकृतिरुच्यते ।* एव- 
मग्तिष्टोमाख्यः सोमक्रतुः एकाहानां सोमयागानां प्रकृतिः, द्रादशाह- 
यज्ञ: च्योदृशाहयज्ञादीनां प्रकृतिः गकामयनं बहुसावत्सरिकाणां यज्ञानां 
प्रकृतिभेवति ।» किन्तु त्रिभिः कारणे: प्रक्ृतिनिवैतंते प्रत्याम्नानत्‌, 
मतिषेधात्‌, श्रभ्रलपेपाच्च.।* 


श्रौत्तसनयः- त्रयो अनग्नयः प्रसिद्धाः श्रूतिषु--दक्षिणाग्निः, गाह्‌- 
पत्याग्निः, आहवनीयाग्तिश्चं । यज्ञं विना स चाग्निः लौकिकः सम्पद्यते 
(का० श्रौ° १।३।९७), कात्यायनमते निषददस्थपतीष्टिः (गदेभेज्या) ` 
लौकिकेऽग्नौ भवति । कात्यायनेन तु निषादस्थपतीष्टियज्ञपरिभाषा- 
त्रैव उपवणिता, आपस्तम्बस्तु निषादस्थपतीष्टि नवमे प्रह्ने प्राय- 
रिचच्चेषृपकणंयति, एतच्चानयोः श्रौतसुत्रयोमेहदन्तरं दशेनीयमस्ति । 
एते श्रौतारनयो वैतानिकाग्नयोऽपि उच्यन्ते, एषु च श्रौतं स्मार्तं 
सर्वं कमं साध्यते किन्तु दक्षिणाग्नौ मांसपाकस्तु प्रतिषिध्यते । जेमि- 
निकात्यायनयौरुभयोरेतन्मतमस्ति ॥४ ॥ 
बहिः-- कात्यायनमते कुशानामेव बर्हिः" इति संज्ञा (काण श्रौ. 
१३।१२), संस्कृताः कुशास्तु दर्भा उच्यन्ते ।५ 


ज भम 


प्रकृतौवपू वत्वात्‌", "विकृतौ वचनरार्थलोपवि रोधेभ्यः प्रवृत्तिः 
(का० श्रौ ° ४।३।२१-२२) 








1 8 । 
1 


1. म्नप्र 





. आ० श्रौ० (२५।२३।२३२-२३७) 

- आ० श्रौ° (१४।४।२३-५) 

~ आ० श्रौ° (२४।४।२) 

. भ्रधिश्चपणीये मांसप्रतिषेधः (का० श्रौ° १।१।२१) 
“मांसपाकप्रतिषेधश्च तदत्‌ (जे० मी ° सू० १२।२।२) ` 

6. हरिता यज्ञिया दर्भाः पीतका पाकपस्षियाः । समृलाः पित्रदेवत्याः कल्मा- 

षारचैव वैशवदेविकाः । (क्मप्रदीपे, अ० १, खम २।२) । 
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„` यज्ञोपवीती, प्राचीनावीती च-सवं ऋत्विग्यजमानाः सव्यस्कन्ध- 
स्थितयज्ञोपवीतधारिणः कमं कुवन्ति । तत्रोभयोराचायंयोमंते प्रदक्षिणं 
यज्ञोपवीती देव्यानि कर्माणि करोति, प्राचीनावीती प्रसव्यं पिच्याणि 
कर्माणि करोति ।" दकषिणस्कन्धधुतयज्ञसूत्रिणः उपवीतिन उच्यन्ते । 
सव्यस्कन्धधुतयज्ञसुधिणः प्राचीनावीतिन उच्यन्ते। तथा चाह मनुः-- 

उद्धते दक्षिणे पाणावृपवीत्युच्यते बुधः| 
सम्य प्राचीनावीती निवीती कण्ठसज्जने ॥ (मनुऽ २।६३) 


विहारः--उभयोराचायेययोः श्रौतसूत्रयोविहित-यत्‌ सर्वं यज्ञ- 
कम विहारादत्तरदेशे क्रियते ।" - 


ऋत्विजासासनादि-- यनज्ञवेदेदक्षिणतो ब्रहमायजमानौ उपविशतः; 
तयोमध्ये यजमान उपविशति । यज्ञक्मेणां मुख्यः कर्ता प्रध्वय्‌ भेवति । 
क्वचित्‌ प्रतिप्रस्थातः श्रपि अध्वर्योः कर्माणि.करीति। यज्ञकाले यज- 
मानो वेदिस्थो भवति, स तदो न क्वचिदपि गच्छति। श्रत्रकाले 
ग्रग्च्यादीनामतिक्रमणादि कम चन क्रियते।* 


ग्रवदानादि-- कात्यायनमते पुरोडाशचरधानसान्नायादिरूपय्य 
यागार्थं द्विखद्यति । तत्राचार्याणां मते जमदग्नीनां पञ्चाषयाणां त्रि ` 
यति, तथा चोपस्ता राभिधाराभ्यां पञ्चावत्तं सम्पद्यते, अथवा सवषां 
चातुरवत्तं पचावत्तं वा भवति, श्रवदानं त्वङ्गुष्ठमात्रप्रमाणं भवति, 
दधिपयसोः, आज्यादीनां तु मात्रादवदानं कतेव्यं भवति ।5 आपस्तम्बेन 
त्ववद्यनादीनां विभागो दशेपुणेमासप्रकरणे कथितः 9 


हौत्रकल्प । 
ग्रापस्तम्बेन चतुथस्यं प्रह्नस्यास्ते हौत्रकल्पक्ष्चोक्तः, पूनरनेना- 
 चायण चंतुविशे: प्रदे परिभाषाप्रकरणेषु चायं हौत्रकल्प उच्यते । 


रिरि ीीीोेका  यत 


` 1. काण श्रौ (१।७।२७), भा० श्रौ° (२४५।२।१५-१६) 
2. का० श्रौ° (१।८१२६), आ० श्रौ० (२४५२।१०), तथा च दातपथे-- 
उत्तरत उपचारो वं यज्ञः (३।४।३।१६) 
3. नाग्नेरपर्यावतत' (आ० श्रौ° २४।२।११) 
4. “जमदग्नीनां तु पञ्चावत्तम्‌' (आ० श्रौ ° २।६।१८।३) 
5. का० श्रौ० (-१।६।२-७) 
6. काण ध्री०.(१।६।२-७) 
7. आ० श्रौ° (२४५११-१४), यज्ञे होतुः कमं होत्रमुच्यते, तस्य कर्मणो 
विधानमेव. हौत्रकल्पः । ` . .: 


स्याथनापस्तम्बधोतसूत्रयोः परिभाषाणां तुलनात्मकमध्ययनम्‌ १५५ 





कात्यायनेन तु तृतीयेऽध्याये यत्र तत्र क्वचि. हौवकल्पस्य सूत्राणि 
्रस्फ़टितानि, तेन तु नैकविषेषुपरिशिष्टेषु हौत्रादीनि चोक्तानि, तानि 
परिशिष्टानि श्रौतसूत्रस्यांगानि न सन्ति। अत्रोभयोः कल्पयोप्रिधानं 
संगृह्यते । 

पुरोऽनुवाक्या--यदाऽध्व्ुर्यज्नं प्रारिरिप्षुराजुहोति तदेव तेन 
संप्रेषितो होता याज्यां करोति | 


याज्या च-स मन्त्रा पुरोऽनुवाक्यामन्त्राङ्च पठति, स येवक्यि 
(मन्तः) देवता आह्वयति त एव मन्त्राः पुरोऽनुवाक्या उच्यन्ते, यैयंजति ` 
ते याज्यामन्वा भवन्ति ।" भ्रा० कण होता स्वंत्र पुरस्ताद्याज्यया ये 
यजामहमुक्त्वा व्याहूतीदधाति 2 | 
 श्राश्राकवरणम्‌-ग्रध्वय्‌राग्नीध्रमाहू--“आश्रावय' इत्येवमाश्राक्ण- 
मुच्यते । | | | 
प्रत्याभ्रावणम्‌-ततोऽऽग्नीध्रः प्रतिवदति “अस्तु श्रौषट्‌ (सवं 
कुरालमस्ति}, एतदेवं वाक्यमाश्रावणमुच्यते । याज्यामन्त्राणामन्ते 
“श्रौषड्‌ उच्यते ।9 
याज्याप्रषः--श्रध्वर्यणा होत्रे "यज यज इत्यादेशो याज्याप्रेष 
उच्यते । = | 
वषट्‌कारः- ततो होता याज्यामन्बाणामन्ते वषट्शब्दं प्रयुनक्ति 
प्कुतस्वरेण, ्रयमेव वषट्कारो वौषड उच्यते । | 
सप्तदशप्रनावतिः--ब्राह्मण ग्रन्थेषु चोक्तम्‌--'एष वे सप्तदशप्रना- 
पतिर्येज्ञमन्वायत्तः! (तै० ब्रा° का० २); तथा चोक्तं शान्तिपवेणि 
वसेन `. 
 शवतुभिहच : चतुभिर्च दभ्या पञ्चभिरेव च । न 
यते च पुनरद्म्यां तस्म होमात्मने नमः॥ (४८७२७) ` 


श्रयं सप्तदशप्रजापतिरेवःप्रकत्पितः-(अक्षरसंख्यया सप्तदशप्रजा- 
पतिः संभकति) | | 


1. ता अनूच्य देवता भ्रावाहयति या यक्ष्यमाणो भवति ।* ` | 
. | (श्रा० श्रौ° २४।१२।२) 
ह्यति वा अनुवाक्यया प्रयच्छति योञ्ययाः, (० ब्रा १।७।२।२७) 
2. भ्रा० भौ० (२४।१३।५) 
3. भाश्रावितेऽग्नीदा प्रत्याश्रवणात्‌ (का० श्रौ ° ३।२।१४) 


न न 
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.. , भ श्राश्रावय' इत्ति चतुरक्षरम्‌ । 
 ५--श्रस्तु श्रौषडिति चतुरक्षरम्‌ । 
;, २-'यजेति द्रचक्षरम्‌ । 
 ४--ये यजामहे इति पञ्चाक्षरम्‌ । 
.- : २-दचक्षरो वषट्कारः । 

१७ श्रक्षराणि =सप्तदशप्रजापतिः । | 
 बौतमन्तरः-सोमक्रतुषु वषट्कारान्ते अध्वर्युणा अग्नौ यद्द्रव्यं 
हृयते तदन्ते सोमस्याग्ने वीही२े वोषड्‌' इत्युच्यते च, अयमेव वीत- 

नबो भवति । [ 
 श्रनुवषटकारः--एतस्मादनन्तरं यो वषट्कारो भवति सोऽनुवषट्‌- 
कार उच्यते। ~ | ध 
` सामिषेन्यः-समिदाधानार्था ऋचस्सामिषेन्यो भवन्ति । उ० कण 
अध्वः होतृषदनं कृत्वा तत्रस्थं तणादिकं निरस्य होतारं प्रतित्रवीतिः,' 
तत्रामन्त्रतो होता चोपविश्य स।मिधेनीः पठति। ऋण्वेदे ३।२७।१-११। 

समिदाधानार्था एकादश्च मन्ता: सामिधेन्यो भवन्ति, यथा- | 
` श्रवो वाज्या श्रभि्यवो हविष्मन्तो घृताच्या देवाल्जिगाति 
सुम्नयुः ।' इत्यादय एकादश मन्वाः। एतेषु प्रथमस्य तृतीयस्य च 
मन्त्रयो्होत्रा त्रिकृत्वः पाठो भवति, एवं ताः पञ्चदश सामिधेन्यो 
भवन्ति, श्रासु चतुर्थी समिध्यमानवती एकादशी च समिद्धवती चोच्येते, 
आरसा मध्यस्था धाम्या भवन्ति, एकादशमन्त्रस्सह षडन्यान्‌ मन्त्रान्‌ : 
प्रयृज्य एकविशतिः सामिषेन्यो भवन्ति । ्रापस्तम्बकल्ये होता सामि- 
धेनीरन्‌च्य प्रवरमुक्त्वा निविदोऽन्वाह ।° ततो देवताह्लानादि च करम 
भवति । अत्रैव प्रयाजा भवन्ति। सामिधेनीषु चाचार्याणां मते ऋचि 
प्रणवं प्रतिदधाति होताः, बहव चमताच्च साभिधेनीपुरोऽनुवाक्यानु- 





वचनानुशंसनेषु ऋचि प्रणवो भवति 4  वचनानुरासनेषु ऋचि प्रणवोभवति। 
~ 1. का० श्रौ° (३।१।१), भाऽश्रौर (२५।१२।११)  , 
, -2 आऽ भ्रौ (२५११।१७) | 
३. आा० श्रौ° (२५।१३।१२) 
4. आ° श्रौ° धृतेस्वामिभाष्ये (० ५५५) . 


वञ्चमोऽध्यायः 


हवि्थागाः 
(१) दश्चंपुणंमासो 


दह्ञपुरमासप्राथम्यस्‌--कात्यायनश्रौतसूतरे द्वितीयमध्यायमारम्या- 
चतु्थध्यायात्‌ पयन्तं दकश्षेपुणंमासौ यागौ एवोप्वणितौ खदयेते । एवमु 
प्रापस्तम्बश्रौत्रसूत्रेऽपि प्रथममध्यायमारम्यातृतीयादध्यायात्पयन्तं दशेपुणे- 
मासयागौ" वण्यते । प्रापस्तम्बेन चतुथं याजमानाख्येऽध्याये याजमान- 
मुक्तम्‌, कात्यायनेन तु याजमानं प्रथगध्याये नोक्तम्‌ । तेन तत्तु द्वितीये 
अध्याये हि परिभाषासु च (प्रथमेऽध्याये) प्रपञ्चितम्‌ । यचपि श्रौत- 
यज्ञेषु क्रमेण अ्राधानस्य प्राथम्यमेव न्याय्यं भवेत्‌ किन्तु मन्त्रेषु ब्राह्मणेषु 
श्रौतसूरत्रेषु च दशेपूणेमासयोरेव प्राथम्यं विघीयठे। तदुक्तं धृतंस्वा- 
मिना--शाखादौ दशेपुणम(समन्त्राणमेव पुवेमास्नानात्‌ भ्राधानेष्टीना- 
५. दशपुणेमासप्रकृतित्वात्‌ प्राधानादपि पूर्वं दशंपणेमासनव्याख्या 

ते! ` 


दश्षपुरभासषपदाथंः--इमौ दशेपुणंमाससंज्ञकौ यागविशेषौ श्रमाव- 
स्याथां पूणिमायां च यथाक्रमं कत्तेव्यौ ।४ 'खर्यते यस्मिन्‌ क्षणे सूयण 
सङ्गत््चन्द्रमाः सिद्धः स क्षणो दशैः, तदयोगादहोरा्ः (ग्रमावस्या) 
दशे उच्यते एवं "मास इति चन्द्रमस" प्राख्या, मासानां मानात्‌, 
प्येते यस्मिन्‌ क्षणे स क्षणः पूणेमासः। तद्योगादहो रात्रः (पौर्णम 





1. आपस्तम्ब्ौतसूत्रस्य तु प्रथमसूत्रमेवास्ति-अथातो दशंपणंमासो व्याश्या- 
स्यामः वि 

2. मा० श्रौ° व° (पृ० ६), ्दशेपुणंमासाविष्टीनां प्रकृतिः" (आ० श्रौ९. 
२४।३।३२) । 

3 ५५€ 12४€ {06 0618118 ग 09570 प्701713.528. 1311, >. (लालन ` 

` गाङ 17 (न0ल्नौ0ा 11 कपल 876 शा 140० §8न106८€ 
(1010. ४० 8. 2, ए. 382) | 


‡ 
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वा) पौणेमास उच्यते। दशेरच पूणंमासरच दशेपणंमासौ इति पदविग्रहः 
(दरन्द्रसमासः) । 


यागावधिः-तत्रापस्तम्बजेमिन्योमेते शयावज्जीवं दशेपुणमासाम्यां 
यजेत" (जं° सु° १०।८।३६) (ताभ्यां यावज्जीवं यजेत च्रिशतं वर्ष्णि 
“जीर्णो वा विरमेत्‌ (ग्रा श्रौ° ३।१४५११-१३) कात्यायनोऽप्याह्‌-- 
श्रिशतं वर्षाणि दशेपुणेमासाभ्यां यजेत" (का० श्रौ ° ४।२।४७) 

कात्यायनापस्तम्बश्रौतसुत्रयोविषयानुक्रमंयोरन्तरम्‌-यद्यपि उभयोः 
श्रौतसूव्रयोदशेपुणंमासयागयोः नियमादिक प्रायः सामान्येन विदितं 
तथापि तयोवेक्ष्यमाणे क्रमे महदन्तरं परिद्श्यते, तस्मात्‌ पूवं वदस्माभि- 
रन्तरसंदशिका विषयानुक्रमरी चात्र लिख्यते-- | , 


कात्यायनश्रोतसुत्रे दितोयाध्यायस्य शाषस्तम्बभ्रौतयुत्रे प्रथमाध्वश्यस्व 





 , विषया | | विषयः . 
` पुरणमासे ` दष्टो 
- यजमानव्रतादिकम्‌ (२।१) . . १ अग्न्वान्वाधानम्‌ !'; _, ` 

ग्रग्न्यान्वाधानम्‌ , ^. ' 0 
- ब्रह्मवरणम्‌ (२२) २. शाखाहरणम्‌ ‰  . ` 
. प्रणीताप्रणयनम्‌ (२३) ` : ३. वत्सपाकर्णम्‌ . ' 
. हविःप्रोक्षणम्‌ (२३) ४. भ्रहवपर्शुप्रतपनम्‌ 
. हेविनिर्वषपः (२३) ५. बहिराहुरणम्‌ 
. पात्रासादनम्‌ (२।४) ६. परिधिपेरिधानम्‌ 
. कपौलोपधानम्‌ (२।५) ७. वेदकरणम्‌ 
. पुरोडाशश्रपणम्‌ (२।५) ८. पिण्डपित्रयज्ञः 
. हविनिर्वपिः (२५) ` 8. होमः, सान्नायक््च 
. वेदिखननम्‌ (२।६) ` १०. उपवासः ¦ - `." ` 
. पात्रासादनम्‌ (२।६) ११. पणं मासयागे-श्रग्निपरिस्त- 
| ` ` रणादकिम्‌ । 
. बहिर्सधानम्‌ (२।६) ` ९१२. प्रणीताप्रणयनम्‌ ` 
. सक्सम्माजेनम्‌ (२६) ` १२. हविःश्रक्षणम्‌ , 
. प्रतपनम्‌ (२।६) १४. हविःस्माहुननम्‌ 
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८. उपांशुयाजाः (४।५) | २४. ब्रह्मवरणम्‌ ` 
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(याजमानसम्बन्धिकमे, मस्यप्रयोगाहच 


अत्र उभयोराचायेयोदंशेपुणेमासयागयोवैणेने महदन्तरं लक्षयते । 
यदा कात्यायनः प्रथमं पुणंमास्षयागस्य तन्वं ब्रूते तहि अपरस्तु प्रथमं 
दशे ष्टिमाह, तत्पूर्वं च पिण्डपितृयज्ञमाख्यातवानु सः । एतत्सवेमुपरि- 
लिलितायां सुचन्यामेव द्रष्टव्यम्‌ । भ्रनया सूचन्या तयोरन्तरं च 
विख्याप्यते । | | ^ 


वशेपुरणमासयोः साहचयं महिमा च-पणंमासेष्टिद्रंयोदिवसयोरे- 
कस्मिन्‌ दिवसे वा समापनीया भवति। श्रस्या इष्टैः प्रथमो दिवसः 
("उपवसथः उच्यते, द्वितीयो दिवसः "यजनीयः' इति) प्रथमे दिवसे 
श्रग््यान्वाधानादिकं कमे, द्वितीये च शेषक्रत्यं भवेति! यद्यपि दशपूणे- 
मासाविति द्विवचनमेव सवेत्रोपलभ्यते, तथापि पौणेमास्यामाग्नेयो- 
ऽष्टाकपालपुरोडाशयगः, अग्नीषोमीय उपांशुयागः, भ्राज्यद्रव्यकः 
श्रशनीषोमीय एकादशकपालपूरोडाशयाग इति यागत्रयम्‌ । अमायां च 
आग्नेयः पुरोडाशयाग एकः, इन्द्रदेवताको दधिद्रव्यको यागो द्वितीयः, 
इन्द्रदेवताकः पयोद्रव्यको यागदचापरः इति यागत्रयम्‌ । उभयत्र 
मिलित्वा षडयागाः समुदायरूपेण दशेपूणंमाविति द्विवचनेनानुवादः । 
इदं च यागषट्‌कं सन्नाययाजी क्त्‌ महति । श्रत पूर्वोक्तौ दधिपयोयागौ 
एव हि सान्नायपदाभिषेयौ । सान्नाययागे च सोमयाजिन एवाधि- 
कारः 1" ` | । 


तत्र ब्राह्मणादिषु दरोपूणंमासयागौ देवरथः, प्राकृताहवमेध इत्या- 
दिभिः पदेः संस्तूयते । तदुक्तम्‌-"एष वे देवरथो यदहुशेपुणंमासौ (त° सं° 
२।५।६।१) । तदाहुः प्राकृतोऽश्वमेधः "ˆ`" "^ "^ तद्रा एवाश्वमेषः 
1, नागतश्रीम॑हेनद्रं यजतते, रयो वागतध्ियः शुश्रुवान्‌, ग्रामणी राजन्यस्तेषां 
महेन्द्रो देवता ।* (तं० सं° २।५।४।४) एवं श ० त्रा° (१।६।४।२१), 

का० श्रौ० (४ । ), ^नागतश्रीमंहेनद्रं यजते चयो वे गतश्ियः इत्यु- 

क्तम्‌ । आ० श्रौ° (१।४।१४।९), ओवो गौतमो भारद्वाजस्तेऽनन्तरं 
सोमेज्याया महेन्द्रं यजेरन्‌ भा° श्रौ ° (१।४।१४।८) । , 





हविर्यागाः | | १११ 


यच्चन्द्रमा "“-““सयो वे विद्रानग्तिही्रं च जुहोति दशेपणंमासाभ्यां 
च यजते मासि मासि हैवास्याशवमेधेनेष्टं भवति ।' | 


एतौ ददपणंमासौ यागौ प्राचीनानामार्याणां पूणंचन्द्रदिवसस्य 
नवीनचन्द्रदिवसस्य च यागावास्ताम्‌, यथामावस्यायां ते विशेषेण 
पितुन्‌ पूजयन्ति च, -एतच्चाग्रे विशेषेण श्रभिधास्यामः। इमौ यागौ 
मानुषस्य जन्मनो.मरणस्य हासस्य विकासस्य वाऽनुकृती स्तः । पण्डित- 
गिरधरशर्मणां चेतन्मतम्‌ ।२ 


पुरणेमासेष्टौ यजमानस्य व्रतादिकं च-वयमस्मिन्‌ प्रबन्धे सवत्र 
कात्यायनीयविषयानुक्रमननुसरिष्यामः, यदुभयोराचाययोः क्रमयोम- 
हदन्तरं वतते, तेन श्रन्यतमः क्रमोऽनुसर्तव्यः, क्रमव्यत्यास विषयस्या- 
ध्ययने चासुकरता भवेत्‌, एभिः सवः कारणेः कात्यायनीयः क्रमों 
ग्रहीतः। यद्यप्य त्रापस्तम्बेन याजमानकर्माणि चतुथेऽध्याये प्रोक्तानि, 
कात्यायनेन तु तानि द्वितीयेऽध्यषये हि दशेपूणंमासयोः प्रारम्भे हि 
कथितानि । तथप्युमयोराचयंयोमंताभ्यां यजमानेन सवप्रथममग्न्या- 
न्वाधानं कर्तव्यमिति ।? प्रसङ्गेन चात्र यजमानकर्माणि चोपदिर्यन्ते । 
काव्यायनापस्तम्बाम्यामुभाम्यां यजमानस्य तत्र कर्माणि विहितानि 
ब्रह्मचयंम्‌, दक्षिणादानम्‌, द्रग्यपरकल्पनम्‌, कामकामनम्‌, वाचनम्‌, 
अन्वारम्भणम्‌ ब्रतान्येति * तथा च कात्यायनमते खरवेदिशालादीनां 
मापनं निर्माणं च यजमानस्येव कर्माणि । तत्रापि अग्न्यान्वाधानं.तुः 


1. श० त्रा० (११।२।५।१-५) र. 
ध ५ 2 एक प्राकृत यज्ञ जो प्रकृति मेँ सतत होता रहता है भौर दूसरा अनृष्ठेय 
# वा करुत्रिम यज्ञजो मन्यो द्रारा किया जाता है (पण गिरधरशर्मा 
वैदिक वि० भा० सं पु० ५)* प्राकृत वशेपौणंमासयोर्व्याख्यानार्थं 
, द्रष्टव्यं शण ब्रा० एकादशकाण्डे चतुर्थे अध्याये । सस्वैदायनाख्यानम्‌' 
(लेखकः) तथा व° वि० भा० सं० प° ८), 'जित्त दशंपौर्णामास यज्ञ 
का बालक के दांत निकलने केशलोम उत्पन्न ्ोने आदिते सम्बन्ध 
नताया गया है, वहू भव्य ही प्रकृति का वैज्ञानिक दशेपौणंमाष है, 
जिसके श्राधार पर क्मंकाण्ड की विधियो के अनुसार कृत्रिम दशंपौर्णा 
मास भाग होता है ।' (तदेव, पु* ल) तथा द्रष्टव्यं- ` 
3. का० श्रौ° (२,१।२), आ० श्रौ° (१।९।२।१) ` 
4. काण श्रौ° (१।१०।१९२), भा० श्रौ° (४।१।१।२) 








 विकल्पेनाध्व्ययंजमानो वा करोति । यदि ऋत्विजोऽपि कामकामा 
भवेयुस्तहि तेषामपि सर्वाणि एतानि कर्माणि भवन्ति, तथा च सर्वर 
पल्ल्याः साहित्येन सर्वाणि कर्माणि कत्तेव्यानि, इति याज्ञिका भीमां- 
सकाश्वाहुः । तत्र भरद्राजमते वपनवजं भ्रात्मसंस्काराः पत्न्य! अपि 
भवन्ति! सकेषामाचार्याणां मते यजमानो ब्रतकाले ब्रह्मचारी, सत्थ 
वादी, शुद्धाहारश्च भवति, तस्थैते धर्मा श्रग्रे विस्तरेण वक्ष्यन्ते । 


तहि यजमानकर्माणां क उपक्रमः, श्रत्रापस्तम्बेन मतत्रयमुपस्था- 
पित्तम्‌, तत्र प्रथमे पक्षे क्रमः श्माशनम्‌, श्रगन्यान्वाधानम्‌, व्रतोपायन- 
मिति, द्वितीषे पक्षे-त्रतोपायनम्‌, श्रशनम्‌, श्रगन्यान्वाधानमिति वा। 
तृतीये पक्षे-अग्न्यान्वाधानम्‌, ब्रतोपायनम, श्रश्नम्‌, चेति ।" कात्या- 
यनाचार्यास्तु श्रन्तिमं मतं मन्वते स्म।2 तन्मते-सवप्रथममध्वय्‌यजः- 
मानो वश्निमादघीत, इति । | | 


तत्राग्न्यान्वाधानस्योभयोविधिमेन्तरपाठकश्च प्रायेण समानौ स्तः 
उभाभ्यां मताभ्यां ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु" इत्यादिभिमेन्ते राहुवनी- 
यादीनामग्नीनामुपसमिन्धनं क्रियते, उभाभ्यां मताभ्यां च विकल्पेन 
यजमानो महाव्याहूतिभिवा अग्नि प्रणयति । अ्रवरेव रग्न श्रापस्तम्बस्तु 
प्रथमे प्रश्ने (प्रारम्भे). हि शाखाहरणादिकानु विषयान्‌ प्रपञ्चयति, 
यहि कात्यायनो श्रत्रं यजमानस्य व्रतादीन्‌ व्णेयति। यजमानो ब्रते 
वाचंयमो भूत्वा सासमेथूनं च वजंयति । अगपस्तम्बस्तु मसेन सहिता- 
नमाषान्‌ श्रषि वजंयति ।“ त्रत्येऽहनि मध्वादयर्च प्रतिषिद्धाः कृता 
कैक्लमाज्येन (घृतेन) दध्ना दुग्धेन वा भोजनं विहितमासीत्‌ । उभयो- 
मतेन यजमानो वृक्षारण्यौषधीनां भोजनं वादनीयात्‌? । यजमानो रात्रौ 
जगति, यदि सुप्याद्‌, उपरि पयेङ्कादौ न रायीत, सः प्रधः ए 
शयीत ।* का० कल्पे यजमानं आहवनीयस्य गाहुपत्यस्य वा गृह श्रध 


ध 1. आ०श्रौ० (४।१।२।८). 
: 2. कारश्रौ° (२।१२्‌) 
.: :3..का०शौ० (२।१।३.६), आ० श्रौ° (१।१।१।४,६) 
`. 4. आ० श्रौ ०--अमाषमंसभाज्येनाइनीयातां तदभवि दध्ना पयसा वां 
(४।१।२।५) + ॥ 
5. का०श्रौ० (२१ रद), आन्श्रौ० (४।१।३।११) ` 
6. आ० श्रौ ° (४१,३।१३-१५) क. 
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शयीत ।" श्रा० क० च° वेकल्पिकं एवंविधं विधानम्‌ ॥ श्रा० क» तु° 
प्रथमं वपनं भवितव्यम, यहि काट्यायनक्रमेणात्र सवंथा-प्रथमं वपनं 
भवति । क।° क० यजमानो श्रशिखं सशिखं वा केशदमश्रु वापयते ।* ' 
प्रापस्तम्बस्त्वत्र वाजसनेयिनां मतमूदाजहार, तदनुसारेण यजमानो 
प्रप्यत्पशो लोमानि वापयते । उ० क० यजमानः पत्नी च अपराह्णे 
त्रतोपादाने सपिषा युक्तमल्पभोजनं कुरुतः । अत्र का० क० पत्नीयज- 
मानौ सलत्यवादिनौ भवतः 6 श्रत कल्पेः च यजमान श्राहवनीयं प्राङ्- 
तिष्ठन्‌ अग्नि च पयन्‌ अप उपस्पृश्य जपति--श्रगे व्रतपते इदमह 
मिति (शु० प० १।५), आ० कण 'पयस्वतीरोषधय' इति मन्तरेण यज- 
मानो अथ आचामति (भक्षयतति), उपस्पृशति वा, तदनन्तरं श्राहवनीयं 
दक्षिणस्यामवस्थाप्य ब्राह्मणो जपति--अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि, 
क्षियो यजमानस्तु जपति "वायो त्रतपते, आदित्यत्रतपते, व्रतानां 
व्रतपते व्रतं चरिष्यामि इति एवं च वेश्योऽपि जपति । ततः स 
श्रादित्यमुपतिष्ठते ।8 | 


पौरामासेष्टेरपक्रमकालः- का० क० पौणेमासीयागे यक्ष्यमाणो 
यजमानः पञ्चदश्यां प्रतिपदि वा यगोपक्रमं कुर्यात्‌ ।* यदातु पूण- 
चन्द्रा रात्रिभेवेत्‌ तहि यगोपक्रमं कूर्यात्‌, न त्वपूणेचन्द्रायाम्‌ । एवं 
चापस्तम्ब आएह--"यदहः पुरस्ताच्चन्द्रमाः पृणं उपसचत्तां पौणेमासी- 
मुपवसेत्‌। अथवा श्वः पूरणीया तिथिभेवति । अ्रतापि भ्रापस्तम्बेन 


1. काण श्रौ० (२।१।१४-१५) 
. आ० श्रौ (४।१।३ १७) 
. का० श्रौ° (२।१।६) ` 
. आ० श्रौ० (४।९।१।५) 
अप्यल्परो लोमानि वायपत इति वाजसनेयकम्‌ ।' 
. का० श्रौ० (२।१।१०), आं० श्रौ ° (४।१।२।४) 
काण श्रौ° (२।१।१२) 
. का० श्रौ° (२।१।११) 
आ ० श्रौ° (४।१।३।१-४) 
पूर्वां पौर्णमासीमृत्तरां चोपवसेत्‌” (का० श्रौ ° २।१।१), तथा हि “एषा 
ह संवत्सरस्य प्रथमा रात्रियत्फाल्गुनी पौर्णमासी योत्तरा एषा उत्तमा 
या पूर्वेति" (रा० ब्रा० ६।२।२।१८) । ॑ 


न> ६/9 शि 


ध न ~ © < 


॥ कत तवि 


वाजसनेथिनां मतमुदाहूतम्‌ । तदनुसारेण खविकां तृतीयां तिथि वाज- 
सनेयिनः समामनन्ति ॥ 

बरह्मवरखणम्‌--उभयो राचायेयोमेतेन दशेपूणंमासयोस्त्रयीविद्यायां 
भूयोविद्यः प्रशस्यतमो ब्रह्विष्ठो ब्रह्मा भवेदिति 1 शत्र यक्ष्यमाणो 
यजमानो ब्रह्माणः वृण्वन्‌ मन्त्रमिदं जपति--“भुपते भुवनपते महतो 
भूतस्य पते ब्रह्माणं त्वा वृणीमहे" इत्यादिः" पाठस्तूभयोः भौतसूत्रयोः 
किचित्‌ पाठान्तरेण उपलभ्यते (का० श्रौ° २।१।१९); श्रा श्रौ° 
(२।६।१८।२); ततो वृतो ब्रह्मा जपति--"वाचस्पते यज्ञं गोपाय इत्यु- 
भयोः कत्पयोविधानम्‌ ।“ केचिद्याजमानमेतदिच्छन्ति, तन्न, काठ- 
कानां पाठे चैवमस्ति, कात्यायनोऽप्येवमभिप्रेति । ततो ब्रह्मा ब्रह्मसद- 
नात्तणादिकं निरस्य मन्त्रजपपूवेक स्वासने चोपविशति । भ्रापस्तम्बेन 
तु तृतीयप्रश्ने (षष्ठे पटले) ब्रह्मवरणमूरवत्वा चतुथंऽपि किञ्््चित्पाठा- 
नेतरेण तदुच्यते, चतुर्थे प्रने तु मन्वा एवाधिक्येन प्रोक्ताः । कात्या- 
यनस्तु एकत्र हि सवं विषयं रवीति । | 

तततः आ० क° पूर्वो ब्रह्मा परो यजमानः" चोपविशतः।$ “उ० 
क० एवमुपविष्टो ब्रह्मा ऋतिवग्यजमानकमंसु वाचं यच्छति ।५ न्त्या 
मानुषीं काचमुच्चायं स प्रायदिचत्ताथं वेष्णवीमृचं जपति 

` प्रणीत्ताप्ररयनम्‌- आपस्तम्बस्तु परमतेन विदधाति-- केचित्‌ 
सूत्रकाराः प्रथमं प्रणीताप्रणयनमामनन्ति, तदनन्तरं पात्रसंसादनम्‌, 
ग्रपरे पूर्वं पात्रसंसादनं पर्चाच्च प्रणीतप्रणयनमाहुः, किन्तु वाजस- 
तेयिनामन्यतम आचायः कात्यायनः पूर्वं प्रणीतप्रणयनं विदधाति । 
उ० क० ब्रहया चानेन मन्त्रेण प्रणीताः प्रसौति ्रणय यज्ञं देवता 





1. आण श्रौ° (२४।२।२१-२३) । 

2. का० श्रौ ०--'अग्निहोतरं हुत्वा ब्रह्माणम्‌ वृणीते ब्रह्धिष्ठम्‌ (२।१।१८), 
आ० श्रौ ° --ब्रह्धिष्ठो ब्रह्मा दशेपूर्णमासयोः (३।१९४।१) । 

, का० श्रौ० (२।१।१६) 

. का० श्रौ° (२।१।२०), आ० भौ० (२।६।१८।४) 

, आ० श्रौ ° (४।१।४।३) | 

, का० श्रौ° (२।२।२), भ० श्रौ° (४।१।४७) 

+ का० श्रौ° (२।२।६), भआ० भौ० (३।६।१०८।७) 


2) © ८» ॐ 
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वधेय । त्वे नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु। सप्तऋषीणां सुकृतां यत्र 
लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि)" (काण श्रौ राराठ, श्रा° श्रौ 
३।६।१९।१) । यज्ञार्थं श्राप एव प्रणीतापदेनाभिधीयन्ते । 


प्रोक्षरस्‌- ततो त्र्या उ० क० हविरादीनां प्रोक्षणं करोति। 
पुवंमध्वय्‌: प्रोक्ष यज्ञमित्यादि प्रंषवाक्यं ब्रवीति, ततो ब्रह्मकत्तकं 
प्रोक्षणं भवति ।" श्रवोभयोः कल्पयोविघानं प्रायेण समानम्‌ । पूर्वोक्तिषु 
सवेषु कमसु ब्रह्मा सवेत्र मन्त्रमिमं जपति देवता वधेयं त्वमित्यादि 
पूवमेवोदाहूतम्‌"' (का० श्रौ° २।२।१४ अ० श्रौ° ३।६।१९।४) 

प्राशित्रहरणम्‌- प्रोक्षणानन्तरमुभयोः कल्पयो प्राशित्रहरणं 
विधीयते । भ्रध्वयुत्रह्यणो भागं प्राशित्रं हियमाणो जपति-- "मित्रस्य 
त्वा चक्षुषा प्रेक्षे इति । ततो ब्रह्मा प्रध्व्ुणा समप्यंमाणं दष्ट्वा 
प्राञ्जलिः सपात्रं प्रारितरं गृह्ाति 18 का० कण० ब्रह्मा अनामिका 
गुष्ठाम्यां पात्रादुद्रेव्यमादाय प्रारित्रं प्रारेनाति ्रथवा विकल्पेन स 
स्वस्मिन्‌ अरंसदेदो प्राशितं निदधाति“ आ० कण्तु ब्रह्मा प्राशित्रं 
तत्काल एव भक्षयति । तत उ० क० दन्तेरनस्पशन्‌ ब्रह्मा तदभक्षयति, 
भक्षणानन्तरं नाभि स्पशेन्‌ मन्तरं जपति "या ग्रप्स्वन्तदवते'त्यादि 1५ 


पाचरसंसादनम्‌- प्रा० क° विधाने पूर्वं पात्रसंसादनं भवति, का० 

क० पूर्वं प्रणीताप्रणयनं ततः पात्रसंसादनमिति क्रमः) भ्रत्र कल्पे चं 

पात्रसंसादना्पूवेमपि तृणेरमग्निः परिस्तीयंते । कात्यायनेन एकस्मिन्नेव 

वाक्ये श्रग्निपरिस्तरणमुक्तम्‌ ।? श्रापस्तम्बेनतु विस्तरेण चाभ्निपरि 

स्तरणकमं विहितम्‌ । उ० क ० अध्वर्यूः, गाहंपत्याहुवनीययोरुत्तरदिशि 

दर्भान्‌ संस्तीये द्न्दरशः पात्राणि संसादयति । तानि पात्राणि भवन्ति-- 
दूपेम्‌, श्रग्निहोत्रहवणी, स्फ्यः, कपालानि, शम्या, कृष्णाजिनम्‌, उलू 


1. का० श्रौ° (२।२।८), आ० श्रौ° (३।६।१६।१) 
2. का० श्नरौ° (२।२।१५), ० श्रौ ° (३।६।१६।५) 
3. का० श्रौ° (२।२।१६), आ० श्रौ° (३।६।१६।५) 
4. का० श्रौ (२।२।१६) 

5. आ० श्रौ ० (३।६।१६।७) 

6. का० श्रौ ° (२।२।२०), भ० श्रौ ° (३।६।२०।१) 
7. का० श्रौ ° (२।३।६) 

8. आ० श्रौ° (१।४।१४ कण्डिकायाम्‌) 


॥ १९९. [ | वैदिकौ यज्ञविद्या 


खेलम्‌, मुसलम्‌, दशद्‌, उपलम्‌, स वः, जुहुः, उपवेषः, उपभृत्‌, ध्रुवा 
वेदः, पात्री, अग्यिस्थाली, प्रालित्रहरणम्‌, इडापात्रम्‌, प्रणीताप्रणयन- 
 पात्रञ्चेति ।' सृतान्तरेषु चेषां पात्रनामयु क्वचित्‌ क्वचित्‌ अल्पान्तरं 
इयते, तन्नोल्लेखनीयमस्ति । कात्यायनकल्पे प्रभिचारब्रह्यवचेसप्रति- 
` ष्ठाकामानां यजमानानां कते क्रमेण यथासंख्यं कांस्यवानस्पत्यमाति- 
कानि पात्राणि भवन्ति।° अत्र चुपेमैषौीकं भवति, वषेवृद्धा इषीका इति 
लिङ्कात्‌, वेणवं नलमयं चेति भारद्वाजः । शम्या युगाग्रे या क्षिप्यते 
 दषत्पद्िका, उपला पोतिका इति धृतेस्वामी५, कपालानि भिन्नस्य 
` षटादेर््रह्यानि रौहिणवद्रा ्रभिन्नानि । तथा च अक्षमात्रं सर वस्योदरं 
भवति, प्रारित्रहरणं गोकर्णाक्रिति चमसाकृति वा, स्फ्यः शम्या च 
बाहुमाच्यौ, व्रिशदङ्गुला च सम्या भवति| एतानि पात्राणि श्रपण- 
देशस्य (गाहपत्याद्‌ आहव नीयाद्‌ वा) उत्तरदेशे श्रासा्न्ते । 

वाग्यमनस्‌- तत उभयोः कल्पयोरध्वर्युः संप्रेष्यति ब्रह्मन्नपः 
प्रणेष्यामि यजमानं वाचं यच्छेति, श्रणीयमानासु यजमानश्चाष्व््‌- 
रचोभौ वाचं यच्छतः, अत्राध्वय्‌;, शूपंमग्निहोत्रहवेणि चादत्ते । प्राप- 
स्तम्बमते चाहुविष्करृतो वाग्यमनं भवति ।5 

प्रतितनादि-ततोऽध्वय्‌ : प्रत्युष्टं रक्षः प्रयुष्टा अरातय" इत्या- 
 हवनीये ग,हृपत्ये वा ॒दचूर्पादीन्‌ प्रतितप्य "यजमानो हविनिवेप्स्यामीतिः 
ग्रामन्त्रयते । श्रापस्तम्बकल्पे प्रवसति यजमाने श्रग्ने हविनि वंप्स्यामीतिः 
` श्रामत्त्रणम्‌ । 9 
दाकटाभिगमनादि--उभयोः कल्पयो रध्वयंहूविनिवेपणार्थं शकटा- 
-याभिप्रत्रजति } मन्त्र्चात्र समानः-उवंन्तरिक्षमिति"।' ततः "धूरसीति 


` 1. का० श्रौ° (२।३।८), आ० श्रौ (१।५।१५।७) । 
2. का० श्रौ° (२।३।५) । 
तुलनीयं-अपस्तम्बेन-'कंसेन प्रणयदुतब्रह्मवचंसकामस्य, मृण्मयेन प्रतिष्ठा- 
कामस्य, गोदोहनेन पशुकामस्य' (आ० श्रौ ° १।५।१६।२) । 

. भार० श्रौ° (१।२२।१) 

~ आ० श्रौ° भा० (प° १०७) । 

~ आ० श्रौ° १।५।१६।४-५), काऽ प्रौ° (२३१०) ` 

. का० ध्रौ° (२।३।११), आ० श्रौ° (१५।१७१-२) ` 

, का० श्रौ° (२।३।१२्‌), आ० धरौ° (१।५।१७।३) 
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युगधुरमभिमृशति, उत्तरामीषामालम्य चाध्वर्यजंपति ^त्वं-देवानामि- 
त्यादि, ततः स हविर्घनिशकटेः चारोहति -“विष्णृस्त्वेति' मन्त्रेण ।‡ 
हविनिर्वापः- ततः आ० क० अध्वय्‌; शकटमारुह्य तस्य परीणा- 
हमाच्छादयति, ततः स त्रीहित्‌ यवान्‌ वा पुरोडारीयान्‌ प्रेक्षते । 
त्रीह्यादिषु यत्किचित्‌ वृणादिकं भवति तन्निरस्य दशहोतारं जपति । 
रपं पवित्रे च निधाय तस्मिन श्रग्निहोत्रहवण्या हवींषि च निवपति । 
तदा स चतुरो मृष्टीन्‌ गृह्णति, च्रिकृत्वो यजुषा चतुर्थं च तुष्णीं 
निवेपति । हविनिवेपणं तु यथादेवतमग्नीसोमाम्यामिति पौणेमास्याम्‌, 
द्राग्निम्यामिति अ्आमावस्यायाम्‌ | रेन्द्रागनङच संनमतः भवति, पून 
चतुरो मुष्टीन्‌ निरूप्य तानभिमृशति । हविरभिमन्त्य, निष्क्रम्य 
चाध्वय्‌ : प्राङ्पक्षते, शकटाच्चावरुह्य तानि हूर्वींषि गाहुपत्यस्य पाइव 
परस्मिन्‌ वा देशे निदधाति । श्रपणकाले तु आ्राहुवनीयस्य पाशवं निद- 
धाति ।2 कात्यायनीये कल्ये हविनिवेपणे प्रायेण चेवं विधानं वतंते 
किन्तु सारेण कथितम्‌ 1 अत्र कल्पे च दशहोतृजपस्य विधानं न श्यते ।४ 
हविःप्रोक्षणस्‌-का० क० श्रग्निहोत्रहुवण्यामपः कृत्वा पवित्राभ्यां 
ताः प्रोक्षणीः (आपः) उत्पूयोत्पुय ताभिः हवीषि प्रोक्षत्यध्वय्‌;, श्रत 
ऊध्वं ते पवित्रे ग्रग्निहोत्रहवण्यां स्थितासु पोक्षणीषु (मरायु) स्थाप्येते । 
सजलामग्निहोत्रहवणीं उत्तरहस्ते धृत्वा दक्षिणहस्तेन अध्वयु रपङ्चा- 
लयति ।* आ० कर च० कात्यायनकल्पवदेव पोक्षणविधानम्‌, परन्तु 
केचिदेकव प्रोक्षणमिच्चन्ति, केचिच्च पृथक्‌ प्रोक्षणमाहुः । श्रापस्तस्ब- 
मते अध्वयुं रुत्तानानि पात्राण्यपि प्रोक्षति, तत्त्‌ प्रोक्षणं तविकृत्वो 
भवति ।® उ० क° मन्त्रा श्रपि समानाः (त्वा सवितुः प्रसव" इत्यादि । 
का० क० यस्मिन्‌ स्थाने कोऽपि न गच्छति (ग्रसंचरे) तत्ाध्वयु : प्रोक्ष- 
` णीनिदधाति ।” श्रा° क° प्रोक्षणीशेषमग्रेण गाहेषत्यं निधाय मन्ता 
जप्यन्ते ।8 
. का० श्रौ° (२।३।१३-१५), आ ० श्रौ ° ( १।५।१७।३-५) 
. आ ० श्रौ ° (१।५।१७-१८ कण्डिके) 
. का० श्रौ (२।३।१६-१७) 
. कां० श्रौ° (२।३।३२-३९) 
, आ० श्रौ° (१।६।१९।३) 
का० श्रौ (२।३।३३), आ० श्रौ° (१।६।१।३) 
. का० श्रौ० (२।३।४०) 
, आ० श्रौ° (१।६।१६।३) 
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हवि रषहननम्‌--उ० क० अध्वर्य्‌हुविषामाहूननाथं कृष्णाजिनमादत्ते, 
तस्मिन्नुल्‌खलमादधाति, उलृखले च हविरावपति, मुसलं चादाया- 
ध्वथ्‌: (हविष्करदेहीति' चिरवहन्ति । श्रत्र॒यजमानोऽध्वयु ₹च वाचं 
` विपृजेते। भाष्यकाराणां मतेनाहवानं चात्र देवतारूपस्य हविष्कृतो 
: वेदितव्यम्‌, न तु मानुषस्य हविष्कृतः ।" का० क० श्रध्वयुं रवध्ननहवि 
खण्डनार्थं यजमानपत्नीमागनीध्रं वा चधरिरवहुन्ति । प्रथममध्वयु रवहन्ति, 
ततः पत्नी चावहंति ततोऽन्यो वावहुन्ति । आग्नीध्रो विहारस्यौत्तरत 
उपविष्टः चरिः शम्यया द्वि षदे कवारमुपलामाहन्ति ।° श्रा° क० तु 
चतुर्णा वर्णानिामाह्वाने चातुविध्यमस्ति, "हविष्कृदेहीति ब्राह्यणस्य, 
हविष्कृदागहीति" राजन्यस्य, हविष्करृदाद्रवेति", वेश्यस्य, हविष्कृदाधा- 
वेति" शूद्रस्य ।* म्रनेन च निश्चीयते यत्पुराकल्पेषु यज्ञानुष्ठानेषु शद्रा 
अपि श्रधिकृता श्रासन्तिति। यद्यपि भाष्यकारेण धृतेस्वामिना चात्र 


शुद्रस्य निषादस्थपतीत्यर्थो गृहीतः, सान प्रामाणिकी सरणिः, यत्तु 
` शातपथीधुतिष्वपि चैवं विधीयते (द्रष्टव्यम्‌--र० ब्रा० १।१।४।१४} । | 


कात्यायनेन नतद्‌ विधानं कृतम्‌, कात्यायनस्य काले द्राणां यज्ञेषु 
प्रधिकारोऽहीयत, इति प्रतीयते, यद्यपि वाजसनेयित्राह्मणं (रतपथ- 
ब्राहमणं) कात्यायनश्रौतसूत्रस्य मुलमस्ति, तथापि तयोः कालयो 
शतार्नाः वर्षषणणामन्तरमासीदिति निङ्चीयते, भ्रापस्तम्बस्तु कात्यायना- 
तपु वेकालिक एवेति मन्तव्यः । 


ततः उ° क० अध्वयु स्तुषेषु विभक्तेषु हस्तेन शुषमास्ते, सं मन्त- 
 पूवेकमूलूखलाद्रहिमिकाष्य हवींषि दप च निवंपति ।* आपस्तम्बेनात्र 
 बह्वृचत्राह्यणमूदाहूतम्‌, तन्मतेनाध्वयु हृस्तेनोपवपति । तत॒ उ० क° 
ग्रध्वयु श्रद्धः कपालं प्रक्षाल्य, प्रज्ञातं निधाय, उपस्पृश्य तान्‌ पुरो- 
डक्ञीयान्‌ विविनक्ति "वायुर्वो विविनक्तु' इति । तान्‌ विविच्य पात्र्यां 
 चासादयति । 


1, का० श्रौ° (२।४।१२), आर श्रौ< (१।६ १६।५-७) 
2. का० श्रौ° (२।४।१३-१४) १ 
3. आ० श्रौ ° (१।६।१६।८) 
4. का० श्रौ° (२।४।१६), आ० शौ° १।६।२०।६) 
5. आ० श्नौ ° (१।६।२०।९०) न 
6. का० श्रौ० (२।४।१६।२०), आ० श्चौ० (१।६।२०।११) 
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त्रिःफलीकरणस्‌- तत उभयोः कल्पयोरध्वयु: त्रिःफलीकक्त्‌ संप्र- ` 
ष्यति । यजमानपत्नी पृथक्करणार्थं तण्डलान्‌ प्रवहन्ति । पल्याम- 
विद्यमानायामन्यः करिचदपि अवहन्ति । तान्‌ सुफलीकृतान्‌ तण्डलान्‌ 
च्रीत्‌ मन्त्रानुक्त्वा अध्वयु; फलीकरणं करोति । स तुषयुक्तान्‌ तण्ड्ला- 
नुत्करे क्षिपति । न्यङ्काः खण्डितारच तण्डला “रक्षसां भागोसीति 
कः । तण्डलात्‌ सुफलीकृत्वा अध्वयु : कणांरच सुगुप्ते देशे निद- 
धाति | 


` पेषरणोपधाने--कात्यायनस्य मतेन तण्डलानां पेषणं कपालानां 
चोपधानं युगपद्‌ भवतः ।४ किन्त्वापस्तम्बेन पूर्वं पेषणं विधीयते परचा- 
च्चोपधानम्‌ कथितम्‌ । वयं त्वच्र कात्यायनीयक्रममनुसरामः । तदनु- 
सारेणाध्वयु स्तण्डलानां पेषणं करोति, अग्नीच्च कपालान्युपदधाति । 
अग्नीत्‌ प्रथमं कपालानि प्रक्षालयति, तत उपवेषम्‌ हस्ते गृहीत्वा, तेन 
खरस्थानपरभागाव्‌ गाहुपत्याङ्कारान्‌ खरस्य प्राग्भागे करोति, पश्चा- 
दुभागं च कपालोपधानार्थं रिक्तीकरोति । तत सोऽगनीत्‌ सनग्याङ्गुल्या- 
गुन्येऽङ्खारं “घ्रुवमसीति' मध्यमे कपाले निदधाति, मध्यमकपालस्य 
पश्चात्‌ धरुणमसीति पुरस्तादुदधाति, “विक्ष्वाम्य' इति मन्त्रेण दक्षि- 
णतो द्र कपाले चोपदधाति, एवं समं विभज्य द्वे दक्षिणत एवमुत्तर- 
तो दवे कपाले उपदधाति, एवम्‌ एकादशकपालान्युपधीयन्ते ।ऽ आपस्तम्बीयं 
विधानमपि प्रायेण कात्यायनविधानेन समानम्‌ ८ एतानि सर्वाणि 
कपालानि संरिलष्टानि समानि चोपषेयानि, यथान्तयाभूमिनं इस्यते 
रत्र कपालचितिक्षे्ं मध्यमाइवशफप्रमाणं षडङ्गुलं वृत्तं कत्वा 
सम्पू्यते ।9 | 


ततः का० क० अ्रगनीद्गाहुप्त्ये पिष्टसंयवनार्था श्रपोऽधिश्चयति, 
ताहचाप उपसजंनीसंज्ञकाः भवन्ति, यदा तप्ताभिरद्भिः पिष्टात्‌ संयौति 
तदा मादवं च भवति । एतत्कमं संयवनमूच्यते। यदा आहवनीये हवि 
पणं क्रियेत तदोपसजंन्यधिश्रपणं कपोलोपधानं चाहूवनीय एव 








- का० श्रौ० (२।४५।२२।२४), आ० श्रौ° (१।६।८१,१-२) 
. काण श्रौ० (२।४।२४) 

. का० श्रौ° (२।४।२६-३६) 

~ आ० श्रौ ° (१।७।२२।३-४), (१।७।२३।१-३) 

च्ा9 श्रौ० भा (प° २००] 
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कत्तव्ये । ततः पेषणार्थं का० क° पुवं वत्कृष्णाजिनादीनामादानं भवति । 
भ्रतराध्वयु : कृष्णाजिने रषदमधिवतेयति । स दृषदि चोपलां स्थापयति । 
तत्र सतण्डलानोप्य मन्वपू्वंकं पेषणं करोति । भ्रापस्तम्बमते तु दासी 
पत्ती वा पिनष्टि, श्रपि वा पटन्यवहन्ति, सुद्र पिनष्टि!" प्रत्र विषये 
कात्यायनीयं मतंतुनप्रज्ञायते। 


का० क० भ्रध्वयुं : कृष्णाजिने धृतानि पिष्टानि दहर्वींषि चक्षुषा 
समीक्षते। ग्रस्य समीक्षणकमेणः प्रयोजनम।सीत्‌ न तस्य कर्मणो 
वेपरित्यमिति मन्तव्यम्‌, विना परीक्षणेन शुद्धान्यदुद्धानि वेति न 
ज्ञायन्ते, तेन समीक्षणं परीक्षणं चावश्यकै शअ्रभवताम्‌ । ततोऽध्वयु 
सपविघ्रायां महत्यां पाश्या पिष्टतण्डलानावपति, तदनन्तरं सोऽध्वयु 
गरहिपत्यस्य पड्चाहेशे चोपविशति । तत श्राग्नीध्र उपसज नीरप श्रान- 
यति, तार्चाध्वयु: सपवित्राभ्यां कुशाभ्यां प्रतिगृह्लयति । भ्रतः परं 
पवक्तिं संयवनं भवति । संयवनान्तरमध्वयु: द्धौ पिण्डौ समौ कृत्वा 
पुनरमिश्रयन्‌ दक्षिणमाग्नेयमृत्तरमग्नीषौोमीयमादत्ते, एवं यथादेवततम- 
स्यानि हवीषि चादत्ते । ततो मन्त्रपुवेकं गाहपत्ये अग्नीत्‌ पुरोडाश्चान- 
धिश्रयति । काल्यायनस्य मते त्वपत्नीकस्य यजमानस्य श्राहवनीये 
श्रपणं भवंति ।० श्रध्वयुं रेव पुरोडाशान्‌ कपालेषु अ्रधिश्वयति ।3 


ग्रा कण तु पूर्वं पेषणमूक्तं ततः कपालोपधानस्य विधानम्‌ । 
प्रापस्तम्बेनात्र पेषणे शद्राविधानं कृतम्‌, शेषं तु कात्यायनविधानेन 
तुल्यम्‌ तत्तु पूवंभेवोल्लिखितम्‌ । 


पुरोडारश्रपरम्‌-संयवनानन्तरमध्वयु : पुरोडाशान्‌ कपालेष्व- 
धिश्वयति, स पूराडाशपिण्डानि यावन्ति यत्परिमाणप्रथूनि कपालानि 
तावन्ति प्रथूनि करोति स यत्रतत्र विदीर्ण पृथुं कपालमुदकेन संयो 
जयति । ततोऽध्वथु : परोडाशमुल्मुके पयरंग्नि करोति । पक्वानन्तर 
1. आ० श्रौ (१।६।२१।८-६) 
2. का० श्रौ° (२।५।१८), तथा च--भृतायामपि भार्यायां वैदिकारनीन्न 
तु व्यजेतु । उपाधिनापि तत्कमं यावज्जीवं समापयेत्‌ ।' 
(कमं प्रदीपे ३।१।६) 
3. का० श्रौ° (२।५।८-१८) | 
4. आ० श्रौ ° (१।६।२१) 
5. आ० श्रौ° (१।८।२५।६) 
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पूरोडाज्ं स आलभते, तदनन्तरमाप्त्येभ्यो जलेभ्यः पात्यङ्गुलिप्रक्षालनं 
रोति। उ० क० श्रध्वयुं राहवनीये गाहपत्ये का हवींषि श्रपयति 
(का० श्रौ ), (अ।° श्रौ° १।७२२।१) भ्रा° क० अध्वयुं राग्नेयं 
पूराडाशमष्टासु कपालेष्वधिश्रयति 1" पुराडाशं च भ्रतुङ्गमनपुपाकृति 
कूमस्येव प्रतिकरतिमश्वशफमात्रं भवति । (ग्रा श्रौ १८२५४) । 


का० क० श्रध्वयुःरन्वाहार्थ॑संज्ञकं दक्षिणार्थं तण्डुलरूपमोदनं दक्षि- 
णागनौ पचति । भ्रत्रावसरे च यजमनेन व्रतोपायनं कर्तव्यमिति च 
शाखान्तरे विधानम्‌ (का० श्रौ° २।५।.७-२८) । भ्रापस्तम्बेन प्रक्षाल- 
तानन्तरं तिसृलेखाविधानमपि कृतम, तच्च का० कणन श्रूयते (आ० 
श्रौऽ १।८।२५। १४ 


वेदिकररम्‌ - ्रापस्तम्बस्तु प्रायेण मन्त्रपुरस्सरं सूत्रेषु विधानं 
करोति, यदा कात्यायनस्तु सूत्राणि प्रायेण मन्त्रहीनानि रचयति । रत्र 
प्रकरणे आपस्तम्बेन मन्त्रविनियोगपुवेक सूत्राणि रचितानि, कात्यायन- 
सूत्रेष्वेत्र न मन्त्राः । 

का० क° अ्रध्वयु रथकवा करिचत्‌ कर्मकरः म्राहवनीयसमीपे व्यङ्गु- 
लखातां वेदि खनति, सा तु पश्चात्तियंक्‌ व्याममात्री चतुररल्निमात्रा 
भवति । पूवपाहवं त्यरत्निमात्रा च भवति ।* अथवा विकल्पेन भ्रनि- 
रिचतप्रमाणा प्रमाणाद्‌ भूयसी वा भवेत्‌। सा वेदिः प्रच्यामुदीच्यां 
वा निम्ना च भवेत्‌, वेदिमध्ये संग्रहौ च कर्तव्यौ, तदुक्तं परिशिष्टे 
कात्यायनेन- 

प्रानीय रज्जुं पूर्वाधर्त्पक्चार्धं यावदेव तु । 

द्विगुणीकृत्य तां रज्जुमन्ते तस्यास्तु रङ्कुकौ ॥ 

भ्रामयेत्तेन मानेन तया रज्जृवाष्टभागया । 

वा पृथुत्वतुरीयेण भागेनालिख्य सग्रहौ ॥ 


वेदेराग्नेयशानकोणौ ्राह्वनीयमुभयतो भवतः । वेदेः खातं च भूमि- 
मध्ये यावन्ति मूलानि च दूरमपि याकवत्प्रसरन्ति तावत्पयन्तम्‌ । तथा 





1. श्रा० श्रौ° (१।८।२४।६) 

2. का० श्रौ (२।६।१।४), तथा हि--शतपथे-पुरस्तात्तियेक्‌ श्यरल्न 
मिमते ।' (१।२।५।१६) | 

3. का० श्रौ° (२।५।५), (अपरिमित--अनमेनंड') 
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ह्याचार्यो ब्रवीति, पशुकामस्य ्राहार्यपुरीषा वेदिः खन्यते ।" श्रग्नीद 
वेदि परिसमुह्य वितृत्तीये देशे उत्करं च करोति, श्रध्वुःङ्च सम्ये हस्ते 
सतृणं स्फ्यमादाय दक्षिणेनालभ्य मन्त्रं जपन्‌ स्तम्बयजुह रति । स्तम्ब- 
यजु रिति तृणस्य छिन्नस्य पांसूनां च नामधेयम्‌ । स पांसून्‌ हस्तेन 
उत्करे च करोति ।2 | 


श्रा क° तु° वेदिः हचङ्गुलखाता, व्यङ्गुलखाता, चतु रडगुल- 

खाता यावत्पाष्ण्याः शुक्लभागस्तावती पृयमाघ्री रथवत्मंमात्री सीता- 
मात्र प्रादेशमात्र पुरीषवतीं च क्रियते । प्रापस्तम्बेन त्वतिखननं 
प्रतिषिध्यते ।* आ० क० प्राञ्चौ च वेदंसौ उन्नतौ, प्रतीच्यां श्रोखिः, 
पुरस्तात्तन्वी, पश्चात्‌ पृथृला मध्ये सन्नता च भवेत्‌ ४ 

भरा क० श्रध्वयु: स्तम्बहरणात्प्राग्‌ वेदेन वेदि त्रिस्सम्माष्टि 
अनेन मन्त्रेण-- 

वेदेन वेदि विविदुः पृथिवीं सा परप्रये पृथिवी पाथिवानि। 

गर्भं विभत्ति भुवनेष्वन्तस्ततो यज्ञो जायते विश्वदानिः ।॥ 


उभयोः कल्पयो स्तम्बहरणविधानं समानं वतंते । मन्त्रपाठा अपि 
समानाः, यथा दभेनिधाने--पृथिव्ये वर्मासि" इत्यादि ।? एवमूभयोः 
कल्पयो श्रपारुरुम देवयजने पृथिव्या इत्यादि, द्वितीये प्रहरणे 
जप्यते ।8 . चतुर्थं प्रहरणं तृष्णीं कात्यायनकल्पे, भ० कंल्पे त्विदं 
न्वपुवेकं भवति शग्रववाढा यातुधाना" इति ७ ततो 'बधान' इत्यादि 
मन्त्रेण उ° क° पुरीषनिवपनं भवति 1 “अररुस्ते दिवं मास्कानितिः 





- का० श्रौ° (२।५।८।११), श्राहारयैपुरीषां--यत्पुरीषभग्रत आद्हियते" 
- का० श्रौ° (२।५।१२-१४) 

- आ० श्रौ° (२।२१२७) 

- नैत्तामात्रा अतिखनति' (आ० श्रौ° २।२।२।८) 

. आ० भौ० (२।२।३।१) 

, भाण श्रौ० (२।१।१।२) 

- का० श्रौ° (२।६।१४), आ० श्रौ° (२।१।१।५) 

` का० श्रौ° (२।६।२१), भा० श्रौ° (२।१।२।१) 

- का० श्रौ° (२।६।२४), आ० श्रौ° (२।१।२।२) 

- का० भौ° (३।६।१९), आ० श्रौ° (२।१।१।६) 
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मन्त्रेण उत्करस्य हस्ताभ्यां पिधानं विहित ।" तत उ० क ° गायत्रेणः 
इत्यादि मन्त्रेण वेदेः परिग्रहणं भवति । प्रत्र विधानं प्रायेण समानं 
केवलं शब्दानुपूर्वी भिद्यते, अत्र आग्नीध्रः स्पयेन वेदेरुपरितनीं मद 
मुद्धत्य उत्करे त्रिनिवेपति । श्रत्र का० क० निरेखाकरणस्य विधानं 
ददयते, श्रा ° क० च० तन्नास्ति । भ्रा० क० त्वध्वगर : सप्रेष्यति- 

इमां नराः कुणुत वेदिमेतां वेदेभ्यो जुष्टामदित्या उपस्थे । 

इमां देवा अजुषन्त विषवे रायस्पोषा यजमानं विशन्तु ॥ 

(जआ० श्रौ° २।१।२।६) 
` का० क० भ्रध्वय्‌रुत्तरं परिग्रहु--्योनोजंस्वतीति' मन्त्रेण परि- 
गृह्णाति", पुरा क्रूरस्येति', वेदि समीकरोति, (का० श्रौ° २।६।३१) 
ग्रा०कण्तु स ब्रह्मन्नुत्तरं परेश्राहुं परिप्रहीष्यामिति ब्रह्माणमामन्ब्य 
"वेदेन वेदि परिगृह्यति तत्र स वेदि समीकरोति- 

'ऋतमसीति' दक्षिणतः 
ऋतसदनमसीति" परचात्‌, 

'ऋतश्रीरसीत्युत्तरतः, | 

"धा अ्रसि, स्वधा अ्रसीति' प्रतीचीम्‌ ।5 


` प्रषवचने मतभेदाः--उ० क०  प्रध्वयः स्प्यमुद्यम्य सम्प्रेष्यति-- 
श्रोक्षणी रासादय, इध्माबरहिरूपमासादय घ्र वं च स्र वर्च समृड्धि, पत्नीं 
सन्नद्याज्येनोदेहीति' श्रा० कण विकल्पोऽप्युक्तः, म्रपिवासम्प्रेषं त 
न्रयादिति'?, एवं च कात्यायनस्य मतं पराधिकारात्‌ प्रषमन्योऽपि 
वक्तुमहति' इति ! तन्मते च अध्वर्युरेव म्राग्नीधरं सम्प्रेष्यति, तथा च 
सम्प्रेषित अ्राग्नीघ्र ्रासादनादिं कमं करोति 


. का० श्रौ० (२।६।२२), भ० श्रौ° (२।१ १।९) 

. काण श्रौ० (२।६।२५), श्रा° श्रौ० (२।१।२।१३) 

. का० श्रौ° (२।६।२७), आ० श्रौ° (२।१।२।१५) 

. वेधां विखलिख्याह हर त्रिरिति" का० भ्रौ° (२।६।२६) 
. आ० श्रौ° (२।१।३।६-०) । 

- का० श्रौ (२।६।३४), आ० श्रौ° (२।१।२३।१०) 

„ आ० श्रौ° (२।१।३।११) 

का० श्रौ (२।६।३५) 

. काण श्रौ° (२।६।३७) 
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ग्रासादनम्‌-एवं सम्प्रेषित अआ्राग्नीध्रः, प्रषाभावे स्वयमध्वय्‌रेव 
“द्विषतो बध' इति सप्यमूदञ्चं प्रहत्य, प्रवनिज्य पाणी, प्रणीतानां 
समीपे स्फ्यं निदधाति, तत इध्मं पूर्वं निधाय, परचात्‌ बहिः संसाद- 
यति, भ्राग्नीध्रः स्रवम्‌ प्रतप्य, श्रप उपस्पुर्य तं अ्रध्वयेवे ददाति, एवं 
स जुहम्‌, स्‌ चः, प्रारित्रहरणम्‌, शुतावदानम्‌, पाची च तस्म प्रय- 
च्छति ॥1 


स्‌ कसम्माजेनम्‌--कात्यायनेन तु पूर्वं सख क्सम्माजंनं विहितम्‌, 

श्रा° क० विकल्पेन पूर्वं संहननं वा भवति । तथापि उभाभ्यामाचा- 
भ्यां पूवं लर क्सम्माजंनमेवोपवणितम्‌ । उ० क० 'अनिरितेति' (शु 
१।२९) मन्त्रेण सम्माजेनं क्रियते ।* श्रा० क० सम्माजंनविधानं किञ्चित्‌ 
विस्तरेण प्रोक्तम्‌ । उ० क० अ्रग्नीध्ः सम्माजेनानन्तरं सम्माजंनसाध- 
नानि वेदाग्रमूलादीनि उत्करे प्रक्षिपति, श्रपिवा ्राहवनीये प्रक्षिपति ।? 


पत्नीसन्नहनम्‌-- आग्नीध्रो यजमानस्य पत्नीं त्रिगुणेन मुञ्जमयेन 
बध्नाति तदेव सन्नहनमूच्यते । तच्चेतत्संहननं नाभेरधः कटिप्रदेशे 
भवति । का० क० यजमानपत्नी गाहूपव्यस्य प्रत्यदक्षिणतो नेत्या 
 दिद्येशानदिङ्मुलली उपविशति, तामूपविष्टामाग्नीघ्रो श्रदित्ये रास्ता- 
सीति मन्त्रेण वाससो बहिः परितो परिवेष्ट्य संहननं करोति । का० 
क० आग्नीध्रो योक्त्रे पां कृत्वा प्रत्थि न करोति ॥ श्रा° क० ्र(ग्नीध्र 
श्राशासाना सौमनसामिति' मन्त्रेण उध्वंज्ञमासीनां पत्नीं तिष्ठन्तीं 
वा संनह्यति । संनहनविधानं त्वत्रापि कात्यायनविधनिन समानम्‌ ।7 
आ० क° पत्नी चोत्थाय--श्रमने गृह्यते' इति गार्हुपत्यमूपतिष्ठते, ततो 
देवानां पत्नीरूपमाहुयध्वमिति देवपत्नीरूपतिष्ठते, ततोऽपाक्रम्य 'सुप्र- 
जस्त्वा वयमिति उदीच्यामुपविशति, तथा च जपति- 


1. का० श्रौ° (२।६।४२-४६), आ० श्रौ० (२।२।४) 

2. का० श्रौ° (२।६।४६), आ० श्रौ° (२।२।४।१) 

3. का० श्रौ° (२।६।४६) | 

4. आ० ्रौ° (२।२।४।२) 

5 काण ध्ौ० (२।६।५०-५१), जा० भौ° (२।२।५।१) 
6. का० श्रौ ° (२।७।१-३) 

7. ० श्रौ° (२।२।४।४-६) 
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 इन्द्राणीवाविधवा भूयासमदितिरिव सुपूत्रा। 

ग्रस्थूरि त्वा गाहपत्योपनिषदेसुप्रनाः ।" 

श्राज्यग्रहणम्‌-सा यजमानपत्नी वेदं हस्ते गृहीत्वा आज्यं पश्यति । 
का० क भ्रग्नीत्तदाज्यं नीत्वा आसादितानां प्रोक्षणीनां परचादुद्रेधां 
करोति ।० उ० के ° आज्यस्य!धिश्रयणं गाहंपल्ये श्राहुवनीये वा विकल्पेन 
भवति । पल्न्यभावे गाहेपत्याधिश्रयणं विधीयते ।* श्रा० कण चं 
ग्रारनीध्रः "पषा ते विलं विष्यत्विति मन्त्रेण सपिधानस्य भाण्डस्य मुखं 
विवृत्य दक्षिणमागाज्यं विलाप्य अदित्तिरस्याच्छदपृत्रे' इत्याज्यस्थाली- 
मादाय एवं निवेपत्ति-'महीनां . पयोऽस्योषधीनां रसस्तस्य तेऽक्षीय- 
माणस्य निवेपामि देवयज्यया' इति (श्रा० श्रौ° २।२।६।१) ततो गाह्‌- 
पत्ये आहवनीये वा श्रधिश्रयणम, तदनन्तरं सा तदाज्यं स्पयस्य वत्मेना 
ग्रासादयति, ततोध्वयु यजमानश्च नेते निमील्य वीक्ष्यानुरवसन्तौ 
आज्यमवेक्षेते--श्राज्यमसि' सत्यमसीति" ।? ततः, क।/° क० अध्वयु यं- 
जमानो वा वेदमूपगुह्य वेद्यामासादितमाज्यमृत्पुनाति-^सवितस्त्वेति' 
मन्त्रेण ॥ श्रा० कर तु श्रध्वयु: पूनराहूतमाज्यं युक्रमसीति' प्रथममु- 
त्पुनाति, “ज्योतिरसीति', द्वितीय, तेजोऽसीति" त्रतीयमूत्पूनाति । 
का० क० अध्वयु ° "तेजोऽसीति" अ्राज्यमवेक्षते, ्र(° क० स° महीनां 
पयोऽसीति" मन्त्रेण प्रेक्षते ।9 का० क० अध्वय्‌यंजमानो वा मन्रपुवेकं 
चतुरः सवान्‌ जुह्वा गृह्णति, भ्रष्टौ सवान्‌ उपभृति गृह्भाति। ययनु- 
याज्यभवेयुयेदि न भवेयुस्ताहि चतुरः स्‌वान्‌ गृह््यति, ध्रुवायां च 
चतुरः सवान्‌ गृह्णाति” एवं च विधानं श्रा० क० चास्ति।"" परन्तु 
तन्मते पशुकामस्य यजमानस्य पञ्चगृहीतमाज्यं ध्रुवायां भवेदिति ।"2 
„ आ० श्रौ° (२।२।५।६) 
. का० श्रौ (२।७।५) 
 का० श्रोऽ (२।७।६), आ० श्रौ° (२।२।६।१०) 
आ० श्रौ ० (२।२।६।४) 
. आ० श्रौ० (२।२।६।२-६) 
, का० श्रौ (२।७।७) 
, आआ० श्रौ° (२।२।७।६) 
. का० श्रौ (२।७।६। 
. आ० श्रौ° (२।२।६।२) 
10. काण श्रो० (२।७।१२-१४) 
11. आ० श्रौ° (२।२।७।४) 
12. आ० श्रौ° (२।२।७।१५) 
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बह्रहरणसम्‌- का० कण श्राग्रीध्रः इध्मं, वेदि, बहिङ्च प्रोक्षति ।" 
भ्रा० क० इध्मवहिर्षौः वेदेरच प्रत्येकं त्रिः कृत्वः प्रोक्षण विधीयते ।° 
 तत्रोभयोः कल्पयो: समानो मन्त्रपाठः--"कृष्णोऽस्याखरेष्ठट' इति' (भ्रा ० 
श्रौ ० २।३।८।१, का० श्रौ° २।७।१६) । उ० क० प्रोक्षणीशेषं तु बहिमू- 
लान्युपपादयति ।ऽ श्रा क° तु° प्रोक्षणीशेषं वेदेदेक्षिणस्यां श्रोणो- 
त रस्या च सततं निनीयते--स्वधा पितुभ्य' इति । पत्न्या ग्रन्थि च 
विस्र सयति ।* का० क० प्रणीतासु पवित्रे निधाय अध्वथु गैल्थि विस्त स- 
यत्ति, तस्य बहिषः पुवभागातपरस्तरहरणं (निष्कासनं) करोति ।5 तच्रो- 
भयोः श्रौतसूत्रयोः प्रस्तरस्य पृथक्करणे मन्त्रः समानः-- 

“विष्णोः स्तूपोऽसीति” 

्रा० कण श्रध्वयू; प्रस्तरं क्षन्‌ उत्क्षेपणादि कमं न करोति ॥' 
ततो मन्तरं पठत्ि- 

दयं प्राणाश्चापानदस्च यजमानमपि गच्छताम्‌ । 

ह्यभूतां पोतारौ पवित्रे हव्यशोधने ।।' 


यजमाने प्राणापानौ दधामीति" प्रस्तरे पवित्रे निधाय तं यजमा- 

नाय प्रयच्छति, तं यजमानो ब्रह्मणे ददाति, ब्रहयाच तं धारयति \ 

एवं च का० क० विधानम्‌ ।9 तत उ० क० “उणेम्रदसं त्वा स्तृणामीति' 

ग्रध्वयुं वंदि बहिषा स्तृणाति (ग्राच्छादयति) तत्स्तरणं त्रिवृत्‌ भवति ।"“ 

आ० क० विकल्पेन चिवत्‌ पञ्चवृत्‌ वा स्तरणं भवति ।"" कात्यायनो- 
ऽप्येवं विकल्पते । 12 


. का० श्रौ० (२।७।१६) 

आ० श्रौ० (२।२।८।१) 

क?० श्रौ° (२.७।२), भ्रा° धरौ ° (२।३।८।२) । 

आ० श्रौ° (२।२।०८।३) 

. का० श्रौ० (२।७।२१) 

- का० श्रौ° (२।७।२१), आ० श्रौ° (२।२।८।५) 
'नौद्योतिन-प्रयोतिन-प्रतियौतिन-विक्षिपतिन-पमाष्टिनि-प्रतिमाष्टिनानुमा- 
ष्टि" (२।२।८।५) । 

8. आ० श्र}° (२।२।८।६) 

9. का० श्रौ° (२।७।२१-२२) 
10. का० श्रो° (२।७।२२) 
1. आ० श्नौ° (२।३।९।२) 
12. कां श्नौ° (२।७२२) | 
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परिधिपरिधानम्‌- तत ० उ० कण श्रध्वयु ब्रह्मणः सकाशात्प्रस्तरं 
चादाय संयृष्टान्‌ परिधीन्‌ परिदधाति--"गन्धर्वोऽसि विरवावसुरित्येत- 
मेन्त्रराहवनीयं कल्पयति । का० क० चैषां परिधीनां वृक्षाः कथ्यन्ते-- 
'पलाशविकङ्कुकतकाष्मयेबिल्वखदिरौदुम्बराः ।1 श्रा क० चात्र 
वाजसनेयिनां मतमुद्धतम्‌ ।2 श्रत उदूहने प्रज्वलितकाष्ठाण्नि प्राग्भागे 
करोति वाजसनेयिमतात्‌, दशेपूणंमासयोस्तु प्रनुयाजा नित्यं भवन्त्येव, 
प्रनुयाजानामभावे उदृहनाभाकोऽपि भवेदिति । उ० क० अ्रध्वयु : वीति- 
होत्रामिति' मन्तरेण प्रथमं परिधिमादधाति, द्वितीयां समिधं (समिद- 
सीति" आ० क तूत्तरां समिधं विकल्पेन तूष्णीं वा दधाति^, तथा 
च मध्यमं (प्रथमं) परिधि ग्राधारससिदिति' कृत्वा आदधाति ।8 


विधृती-उ० क० अध्वयुं वंदि प्रत्यागत्य विस्तृतस्य बहिषो दे 
तृणे श्रादाय भ्राहवनीयस्य पश्चात्‌ प्रदेो तिरश्ची निदधाति तेच 
विधृतीति उच्येते ।५ 

या्ञिकेषु जुह्वादयो यज्ञायुधानीति प्रसिद्धानि। उ० क० अत्रैव 
अध्वयु : प्रस्तरे जुहूख्‌ वधघ्रूवादीनासादयति ॥ एतेषामासादनान्तरम- 
ध्वयुर्ो पूरोडाशावभिधारयति। तौ पुरोडालौ पात्रे निधाय सर्पिषा 
चानक्ति सैव अध्वयु; । श्रत्र पुरोडाशस्याञ्जने उ° कर समानो मन्वः- 
(स्वल्पपाठान्तरेण) 


1. का० श्रौ (२।८१) 
2- अनुयाजार्थे प्राची उल्मुके उदरहुतीति वाजसनेयकम्‌ ॥ (आ० श्रौ° 


२।३।६।०) । तत्तलनीयं--का० सूत्रेण--'उट्मुके उदूहत्यन्‌याजाश्चेत्‌ 
(का० श्रौ° २।७।३०) 


~ का० श्रौ° (२।८२-३) 

~ आ० श्रौ° २।३।९।१०) 

. आ० श्रौ° {२।३।६।१०) 

. का० श्रौर (२।८।५), आ० श्रौ०-- समावनन्तगभौँं दभौ विधृती 
कुरते" (२।३।६।११) 


7. का० श्रौ° (२।८।१२-१२), आ० श्रौ° (२।२।६।१४, २।२।१०।१-२), 
का० श्रौ० २।८।१४) | 


8. आ० श्रौ ० (२।३।१०)-पारान्तरम्‌- यस्त आत्मा पदयुषु प्रविष्टो देवानां 
विष्ठामन्‌ यो वितस्थे ।! आत्मभ्वान्‌ सोमधुतवान्‌ हि भूत्वा देवान्‌ गच्छ 
सुवविन्द यजमानाय मह्यम्‌ ॥ 
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"यस्ते प्राणः पशुषु प्रविष्टो देवानां विष्ठामनु यो वितस्थे । 
ग्रात्मत्वान्त्सोमधृतवाहिभूत्वाग्नि गच्छं स्वयंजम।नाय विन्द ॥ 


ग्रत मन्वविनियोगस्य कात्पनिकत्वमपि द्रष्टव्यम्‌ । प्राणहीने 
पदाथ (पुरोडाशे) प्रणस्यात्मनो वा कः प्रदनः। याज्ञिकेष्वेते काल्प- 
निका मन्त्रविनियोगाः कात्यायनापस्तम्बाम्यां बहुकालात्पूकेमेव प्रच- 
लिता श्रासन्‌ इति च मन्तव्यम्‌ | 


पुरोडाशाञ्जनःनन्तरं कपालानमञ्जनं भवति । का० कण त्वनेन 
मन्त्रेण कपालाञ्जनम्‌- 

“यानि धमं कपालानि उपचिन्वन्ति वेधसः । 

पुष्णस्तान्यपि व्रत इन्द्रवायू विमुञ्चताम्‌ ॥ (२।८।१६) 

अथवा तुष्णीं कपालाञ्जनं भवति) श्रा० कण० तु कपालाञ्जने 
मन्त्रपाठः-इरा भूतिः पृथिव्ये रसो मोत्तरमीत्‌' इत्ति सवेण तद्धवति 
ग्रज्जनानन्तरमध्वयु रेव वेदेमंध्ये सन्तापकुम्म्यौ संदधाति, तत्र एक- 
कुम्स्यां श्यृतं पयो भवति, अपरायां च दधि। 


सामिषेनीवाचनसम्‌--उ० क० श्रध्वयुहोतुरुपवेरनाथं होतरुषदन- 
मासनं कृत्वा एहि होतरित्येवं होतारमामन््रयते । ततो होततरि 
तत्रागते सति अध्वयुं रिध्मादेकां समिधं हस्ते गृहीत्वाऽनये समिध्य 
मानायानुब्रहीत्येवं होतारं सम्प्रेष्यति । काट्यायनेनात्र मन्त्रस्वराणा- 
मुच्चारणविधानमपि कृतम्‌, तदनुसारेण प्राकिस्वष्टकरतो मन्त्रा उच्च- 
स्व्रेणेव प्रयोक्तव्याः, स्विष्टकृतमारभ्थ आ इडाया मध्यमस्वरेण, 
इडातः प्रारभ्य यज्ञसमाप्तिपयेन्तं सवं मन्वा उत्तमस्वरेणेव--उर्पांलु- 
प्रयोगेणेव प्रयोक्तव्याः ।‹ अ्रापस्तम्बेन तु स्वरोच्चारणविधानं परि- 
भाषासूत्रेषु कृतम्‌ । एतच्च पूवेमेवाभिदहितम्‌, तत्रैवं द्रष्टव्यम्‌ । 


का०क° ततो यजमानो होतारं सम्बोधयति संतन्वन्तिव मेऽनु- 
नरूहीति, यजमानो भूमि पादाङ्गुष्ठाम्यामाक्रम्य प्रपीड्य च द्वेष्यं प्रति- 





1. आ० श्रौ° {२।३।११।३) 
2. एतद्‌ होतुरामन्त्रणं शांखाथनश्चौतसूत्राच्च ज्ञायते (शा० श्रौ १।४।४) 
~ 3. का० श्रौ° (३।१), ञआ० श्रौ° (२।२।१२।१) 
¢ का० श्रो° (३ १३-५) 
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ब्रूते । वेदेदमहममुमवबाधे' यावत्सामिधीवाचनं" होत्रा क्रियते, ताव- 
तिथं यजमानो द्वेष्यमव बाधे" इति नामधेयपूवंकमुच्चारयति 1४ उ० क० 
ग्रत्र होता पञ्चदशसामिषेनीरन्वाह, तथा हि प्रतिप्रणवममध्वयु; 
समिधमादधाति ।* आपस्तम्बमते तु सम्मिधेनीविवृद्धौ काष्ठानि 
विवधंन्ते प्रतिहसमानासु प्रकृतिवत्‌ ।'“ तथा चोभयोः कल्पयोरेकव्ज, 
सवंमिध्मशेषमादधाति 'समिद्ध श्रग्ने" इति । 


ग्राघारः--उ० क० सामिधेन्यनुवाचनान्ते म्रध्वयुं वं देनाहवनीय- 
तरिर्वाजयित्वा, श्राज्यं च गृहीत्वा श्राहवनीये ऋन्‌ दीघं सततं तूष्णीमेव 
पूवैमाघारमाघारयति । ततोऽघ्वयु : राग्नीधं प्रतिप्रेषमाह--श्रगनीम- 
ग्नीत्संमृट्डीति" । श्रत्र चाहवनीयस्य विकरृत्वः सम्माजंने उ० कल्पयोः 
समानो मन्त्रः--“ग्रग्ने वाजजिदिति' (का० श्रौ० ३।१।१३; भ्रा° श्रौर 
२।३।१३।१) । ततोऽध्वयु णा जुह्वादीनां ग्रहणं क्रियते, श्रापस्तम्ब्रमते 
ग्राघारादन्यत्र जुह्वादीनां ग्रहणं तुष्णीकेणाध्वयुं णा कत्तेव्यमन्यत्त्‌ मन्व- 
पूवेकमेव हि ।' | 


उत्तराघारम्‌-यज्ञायुधेग्रहणानन्तरमध्वयु रुत्तरमाघारमाघारयति 
तत्र का० कृ० “इत इन्दु" इति (शु° व २।८-&) मन्त राहुति जुहोत्य- 
ध्वयुं : ।७ श्रः० क, तु० विस्तरेण हि उत्तराघारविधानं इयते । तत्र 
"समारभ्योर्ध्वो अध्वर' इति मन्त्रेण भ्राघारो भवति । तेनाचायेण 
देष्यादीनामाधारणे च बहुलविधानं प्रपञ्चितम्‌ (द्रष्टव्यम्‌ श्रा० श्रौ 
२४५१४), यथा द्रेष्यस्याघारणमष्वयु मध्ये विच्छिन्द्यात्‌, एवमादीनि 
विधानानि तत्र परिलश्षितानि। कास्यायनेन तु नेत्‌ विस्तीयते। 


1. सामिधेनीयन्याख्यानं होत्रकल्पे द्रष्टव्यम्‌ (लेखकः) । 
2. का० श्रौ० (३।१।६) 

3. का० श्रौ° (३।१।१०)ः अआ० श्रौ° (२।४५।१२।४) 
4. आ० श्रौ° (२।५।१२।५) 

5. का० श्रौ° (३।१।११), आ० श्रौ° (२।४।१२।६) 
6. का० श्रौ° (३।१।१२), आ० श्रौ° (२।४।१२।७) 
7. का० श्नौ० (३।१।१२), आ० श्रौ० (२।४।१२।१०) 
8. का० श्रौ° (३।१।१६), आ० श्रौ° (२।४,१३।२-३) 
9. का० श्रौ° (३।२।१) | 
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श्राघारान्ते उ० क० जुह्वादीनां समजञ्जनकमं विधीयते । तत्र का० 


०. मन्तः - सं० ज्योतिषेति" (शु० ० २६), भ्रा क० मन्व: मखस्य 
शिरोऽसीति" 1" 


होवरवररणस्‌- प्रवरवरणात्प्राग्‌ श्राश्रवणादि क्म भवति । ऋर्वि- 
जामरुमवेशनानन्तरमध्वयुः --प्रवरमाश्रावयति, तदेवाश्रावणमुच्यते, तत 
प्राग्नी श्नः प्रेषस्योत्तरं ददाति--*अस्तु श्चौषडिति', तदेव प्रत्याश्रावण- 
मुच्यते । भ्रत्र श्रौषडिति पदस्यांथः--“सर्वं सुष्टु भविष्यति इति श्रतो 
पज्ञमारभताम्र्‌', “यज यजः चाध्वयुः; कथयति, ततौ ये यजामह 
टति वाक्येन सहमति प्रदर्शयति, एषा चाभिगूतिरुच्यते ।“ यज्ञात्पूवं 
राज्या पुरोऽनूवाक्यामनस्त्रा होत्रा उच्चार्यन्ते, एष सर्वो विषयो होत्रकल्पे 
चोच्यते । तस्मिन्नेव प्रकरणे सर्व व्याख्यातम्‌ । तत्रैव द्रष्टव्यम्‌ । 


उ० क० यजमानोऽनेन मन्त्रेण ऊषध्वंज्लुमासीनं होतारं प्रवणीते- 
श्रग्निदेवो होता देवानु यक्षदविदवंदिचकित्वानु मनुष्वद्‌ भरतवदमुवद- 
मुवदितति अ्रच यजमानः प्रवरकाण्डोक्तान्‌ स्ववंश्यान्‌ ऋषीन्‌ श्नमुवद- 
मूवदिति नामभिः कीतंयति। एतदेव प्रवरवरणमुच्यते। यस्य यज- 
मानस्यये ऋषयो गोत्रप्रवतंका मन्तरकृतश्व तानेव स कथयति नान्यान्‌ | 
उ० क° यजमानः त्रीन्‌ प्रवरान प्रवृणीते ।* का०क० तु यजमानस्य 
यावन्तो वंशघ्रवतेका मन्त्रकृत ऋषयः, तानू सवनिव कथयति न 
त्रीण्येव, इति । ्रथवा राजायजमानः पुरोहितस्यार्षेयाणि वृणीते विक- 
ल्पेन, क्षत्रिय वक्ययोस्तु पुरोहिताषेयवरणं नित्यं समामनन्ति कात्या- 
यनाचार्याः । अथवा स्वेषां वर्णानां “मनुवदिति' वा भवति आ० 
क०्रपि वेकंद्रे तीन्‌ पञ्च वा मन्त्रकृत ऋषीन्‌ वृणीते यजमानः, 
किन्तु तन्मते न चतुरो वृणीते न पञ्चातिवृणीते ॥ कात्यायनविधानवत्‌ 


1. का० श्रौ० (३।२।२), आ० धरौ (२४ १४।११) 

2. का० श्वौ ० (३।२।३-४), आ० श्रौ० (२।४।१५।३-४)--“उतो तेषाम- 
भिगूतिनं इन्वतु" (ऋष्वेदे १।१६२।६) ` 

का० श्रौ ० (२।२।७), आ० श्रौ ° (२।५।१६।५) 

. का० श्रौ ० (३।२।७), आ० श्चौ° (२।५।१६।६) 

का० श्नौ ० (३।२।६-११) 

आ० श्रौ० (२।५।१६।७-८) 


9 ५ +> 





हविर्यागाः १३१ 


पुरोहिताषेयवरणं मनुवरणं च श्रापस्तम्बेनापि विहितम्‌ ।" अत्र यज्ञेषु 
ग्रार्षेयवरणस्य कारणं सारेण विचारणीयम्‌ । प्रस्येतिहये विच्ायंमाणे 
वयं निदिचनुमो यत्पुराकाले त्रेतादिषु युगेषुष्ये मन्त्रकृत ऋषय श्रासंस्त 
एव गोत्रप्रवतंका अपि श्रभूवन्‌, वंशपरम्परया त एव प्रवरा यज्ञं 
कुवन्ति कारयन्ति स्म च। उत्तरेषु युगेषु मन्त्रकृतामृषी्णां परम्परा 
प्रायेण विच्छिन्ना अभवत्‌ तथापि परम्पस्या मू्रकारेस्तेषां प्रवराणां 
मन्त्रकृतां नाम्नामृुच्चारणस्य नियमः पूववत्‌ परिपालितः । प्रायेण 
पुराकाले पुरोहिता अपि वंशेस्सह्‌ निरचिता एव सम्बध्यन्ते स्म, यथा 
वासिष्ठाः पुरोहिता इक्ष्वाकुवंशजानां प्रसिद्धाश्चेतिद्ये, एवं भागंवाः 
पुरोहिता दैत्यानां दानवानां च निरिचिता ग्रासनू । इदानीमपि भारते 
वर्षे वंशपरम्परया पुरोहिता भवन्ति, एभिः कारणेयंजञेषु निर्चितस्य 
पुरोहितस्य तस्याषंयस्य च प्रवरणं भवति। 


ततो यजमान उ० क ० अनेन मन्त्रेण होतुनमि गृह्भाति-श्रह्माण्वदा 
च वक्षदब्राह्मणा श्रस्य यज्ञस्य प्रावितारोऽसौ मानुष" इति । अ्रस्मिन्‌ 
मन्त्रे अ्रग्निदेवो हि होतृरूपेण व्रियते, तथापि मानुषो होता श्रपि 
नामधेयेन चात्र कीत्यंते । श्रतस्तयोमुषदेव्ययोः संहत्यकारित्वेन यज्ञः 
सम्पुयंते, इति ज्ञेयम्‌ । उ० कण देव्यस्य होतुरपांयु नामग्रहणम, मानु- 
षस्य तूच्चैर्नामग्रहणं विधीयते" होतृवरणानन्तरं सवे ऋत्विजो यथा- 
स्थानमुपविशन्ति ।: 


प्रयाजाः--दशेपूणेमासयोरारम्भे या पञ्चाहूतयो हूयन्ते ताः 
प्रयाजा? उच्यन्ते। यज्ञान्तेया तिस्र श्राहुतयो भवन्ति ते अनुयाजा 





1. भा० श्रौ° (२।५।१६।१०.,१२) 

2. (तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा 
सन्ततानि" मू०उ० १।२।१) 

. का० श्रौ° (३।२।१२), आ० श्रौ ° (२।५।१६।२१) 


. का० भरौ० (३।२।१३), आ० श्रौ ° (२।५।१६।१४) 
. का० श्रौ (३।२।१४) 
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- आण श्रौ०--ङतपथे चैषां प्रयाजानां नामघेयानि--समित्तनूनपातुबह- 
रिडास्वाहाकाराश्च । 


भा० श्रौ (२।५।१७।२), श० ब्रा० (१।५।३।१-१३) । 
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इति परिभाष्यन्ते, तौ चोभौ (ग्ननुयाजप्रयाजौ) यज्ञाङ्गे कथ्येते । 
 का० क० ग्रध्वयुं : पञ्चप्रयाजेषु प्रथमं (समिधम्‌) समिद्धतमे वभि 
प्रदेशे जुहोति । शेषान्‌ चतुरो "यज यज' इति प्रेषानन्तरं यजति । 
श्रा° के० च अघ्वयुं घु तवति शब्दे तूक्ते जुहूपभृतावादाय पञ्च प्रयाजान्‌ 
यजति, तत्र प्रतिदिशं वा समिधः पुरस्तात्तन्‌नपातं दक्षिणत इडं 
 पदचादुबहिरुतरतः स्वाहाकारं मध्ये च यजति । अथवा एकस्मिन्‌ 
प्रज्व लिततमे स्थाने जुहोति ।* उ० कण अध्वयुं स्तिष्ठन्‌ ध्रुव इव 
 श्रविचलितः प्रयाजान्‌ जुहोत्यथवा विकल्पे, भ्रभिक्रम्याभिक्रम्य वा 
जुहोति 14 | 


श्राज्यभागौ--उ० क० श्रत: सरमध्वयुं राज्यभागाभ्यां चरति- 
प्राग्नेयेन सौम्येन च ॥ का० क० सवषट्कारास्वाहुतिषु चतुरवत्तं 
भवतिऽ, किन्त्वापस्तम्बसम्प्रदाये जमदग्नीनामन्येषां च पञ्चावत्तं 
सवत्र सवषटकारप्रदानेषु 1” तत उ० कण पुरोडारमवद्याघ्वयु राप्यायनं 
करोति ।५ ततो याज्याया: पक्ष्चात्‌ यागः प्रारभ्यते | 


प्रधानभागः-उ० कल्पयो राग्नेयमाज्यभागमाहवनीयस्योत्तरपूर्वाधि 
ईशानकोणे जुहोत्यध्वय्‌:° तथा च स सौम्यभागमाहुवनीयस्याग्नेयकोणे 
जुहोति ।" तावुभौ भागौ समिदढतमे अग्नौ च ह्येते (ग्रा° श्रौ 
 २।६।१८।८, का० श्रौ° ३।३।२२) । उ० कण अध्वयु : प्रघानयागं तुपाश्ु 
ग्रनीषोमाभ्यां यजति। आ० क० उपाशुयागः पौणमास्यां वेष्णवो- 
ऽग्नीषोमीय: प्राजापत्यो वा भवन्ति (आ० श्रौ° २।६।१०।२३), यजमानो 


००७०५००५ 





1. श्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे (ग्रष्टा० ७।३।६२), त्रयोऽनुयाजाइचत्वारः 
पत्नीसंयाजाः (श० त्रा० ११।४।१) 

. का० श्रौ° (३।२।१७-१६). 

. भ्रा० शरोर (२।५।१७।१-३) 

. का० श्रौ° (३।२।२०।२१), आ० श्रौ° (२।५।१७।५) 

 का० श्रौ° (३।३।१०), आ० श्रौ° (२।६।१०।१) 

. का० श्रौ° (३।३।११), आ० भ्ौ° (२।६।१८२) 

. आ० श्रौ° (२।६।१०।१) 

- का० श्रौ (३।३।१२), भा० श्री° (२।६।१८।४) 

. का० श्रौ° (३।३।२०।२१) 

+ जआ० श्रौ (२।६।१८।६-७) 
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विभरतिमिच्छन्‌ विष्णुं यजेत (ग्राण श्रौ? २।६।८।२५), का० क० च 
विष्णुवमिावस्यायामुपांश्ुयागस्य देवता भव्रति (का० श्रौ° ३।३।२५) 
 आ्आ० कण ्रध्वयुं ातरिव्यवतो यजमानस्य त्वग्नीषोमौ यजेत, ततोऽध्वथुं: 
स वेण पावेणौ होमौ जुहोति-'ऋषमं वाजिनं वयमित्यादि", (ग्रा०श्रौ° 
२।६।१६।१,५) । तत आपस्तम्बो नाररिष्ठहोमादीन्‌ प्रपञ्चयति, कात्या- 
यनश्चौतसूत्रे नतान्‌ पश्यामः 11 

स्विष्टकृद्यागः-उ० क» ततोऽध्वयु हूविष(मूत्तराधदिकवारं स्विष्ट- 
करतेऽव यति, तत्र जमदग्नीनां द अवदाने, इतरेषां त्वकेम्‌, ततो होमो 
भवति ° श्रापस्तम्बानुसारेण देवतसौविष्टक्ृतेऽचतुरघकारिणकानामु- 
तरमृत्तरं ज्यायो श्रवदानं भवति । आपस्तम्बस्य मते 'इडामेके पूर्वं 
समामनन्ति प्रारित्रमेके“ इति । तथाप्युभयोः कल्पयोः पुवं प्राशित्र- 
विधानं कृतम्‌ । अध्वयुं: संचरमद्धिरभ्युक्ष्य प्रारित्रहरणे प्रारितरं 
ब्रह्मणो भागं यवमात्रं पिप्पलमात्रंवा दिरवद्यति । 

इडा--्रध्वयु : प्रालित्रं ब्रह्मणे दत्त्वा इडापात्रमुपस्तीयं सर्वेभ्यो 
ह विभ्यश्चतुरवत्तां पञ्चावत्ता वा इडां समवद्यति । तां यथाभागं 
कृत्वा सोऽध्वयु : सवंप्रथमं होत्रे तदधं प्रयच्छति, ततो होता ग्रङ्गु- 
लपवेणी अनक्ति ।7 ततोऽध्वयुं रवान्तरेडं होतुस्ते आदधाति । ततः 
सवं ऋत्विग्यजमाना उपहूयमानामिडामन्वारभन्ते ।* श्रा° क० त्वध्व- 
यु यजमानश्चोभौ एव श्नन्वारभेते ।* का० क० यजमान इडोपहूतेत्युच्य- 
मान आग्नेय पुराडाशं चतुर्धा कृत्वा मन्वान्ते बह्षिदं करोति, तांङ्च- 
तुरो भागान्‌ चतुम्ये ऋत्विग्भ्यः प्रयच्छति, ततो श्यावाप्रथिन्योरूपा- 
ह्वाने' यजमानो श्रग्नीध्रे षडवत्तं ददाति, तत्षडवत्तमग्नीत्प्राश्न ति, 
ततः सवे उपहूतामिडां भक्षयन्ति ।"° एवं च प्रायेण आ० क° विधीयते । 





1. आ० श्रौी° (२।६।१६९।६, इत्यादि) 

2. का० श्रौ० (३।३ २६-२७)> आ० श्रौ° (२।६।२०।३) 
3. श्रा० श्रौ० (२।६।२०।४) 

4. आ० श्रौ° (३।१।१।१) 

5. का० श्रौ० (३।४।१), भ्रा० श्रौ° (२३।१।१।२) 

6. का० श्रौ० (३।४।६., आ० श्रौ° (३।१।१।६) 

7. का० श्रौ° (३।४।८-६), भा ० श्रौ ° (३।१।२।१.३) 
६. का० श्रौ० (३।५।१०-१२) 

9. आ० श्रौ° (३।१।२।५,८) 

0 


10. का० श्रौर (३।४।१३-२२) 
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तत्र इडां प्रार्य सव ऋटिवग्यजमाना वाग्यता भ्रासत आमाजेनात्‌। 
चतुर्धकरणादिकं च तत्र कल्पे पूववत्‌ भवति।' ततोऽस्मिन्‌ कल्पे 
इडाभक्षणानन्तरं दक्षिणाग्नावन्वाहायेपचनं महान्तमपरिमितमोदनं 
भवति, विकल्पेन क्षीरो विधीयते ।° का० क० तु भक्षणानन्तरमुप- 
विष्टा ऋत्विजः पवित्रयोरेव स्थिताभिरद्धिरात्मानं शोधयन्ति मन्त्रै 
णानेन--सुमित्रिया न आप' इति (चयु° य० ६।२२) । ततोऽत्र कल्पे 
अन्वाहायपचनं पच्यते, तं वेद्यां निधायाध्वयु रालभते-'प्रजापते भागो 
ऽस्युजंस्वानिति' (का० श्रौ° ३।४५३०}) एषोऽन्वाहार्यो हि ऋत्विजां 
दक्षिणा च भवति ।8 

प्रनुयाजाः--उ० क० प्रषानन्तरमाग्नीध्ो प्रनुयाजार्थं पुनः समिध 
आदधाति, ब्रह्मणा अनूज्ञातोऽध्वयु रौपभतमाज्यं जुह्वां समानीय त्रिभि- 
रनुयाजंश्चरति ।* का० क० त्वध्वयु स्त्रीननुयाजान्‌ समिधि प्रतीच्या 
जुहोतिः, श्रा० क० स पूर्वं प्रथमं समिधि जुहोत्ति, मध्ये द्वितीयं 
प्राञ्चमुत्तमम्‌ ।७ आ० कण त्वध्वयु : प्रत्याक्रम्यायतेन स चौ सादयित्वा 
वाजवतीभ्यामृग्भ्यां सर्‌. चौ व्यूहति, उद्ग्राभं चेति जुहूमुद्यच्छति उपमभृतं 
नियच्छति । 


सुक्तवाकः--उभयोराचाययोमतेनाध्वयु राश्राव्य प्रत्याश्रावितः 
सम्प्रेष्यति--"इषिता द॑व्या होतारा मद्रवाचाय मानुषस्सुक्तवाकाय 
सूक्ता ब्रूहीति" उ० क० भ्रध्वयूं विधृतीस्थने धृत्वा प्रस्तरमग्रमध्यमू्‌- 
लेष्वनक्ति, उपभृतं च मध्ये, जुहुमभ्रे, घ्रुवायाङ्चं मूले ग्रनक्ति।° तथा 
चाध्वयु : "मरुतामिति" मन्त्रेण प्रस्तरमाहवनीये प्रहरति ।10 का० क° 


. आ० श्रौ° (३.१।३) 

. आ० श्रौ° (३।१।३।१२-१३) 

. का० श्रौ° (३।४।३१) | 

. का० धरी° (३।५।५-६), आ० श्रौ° (३। १।५।१) 

. का० श्रौ° (३।५।१०) 

- आ० श्रौ° (३।१।५।२) 

. भा० श्रौ° (३।१।३१५) 

. का० श्रौ° (३।६।१), आ० भरौ (३।१।६।५) 

„ का० श्रौ (३।६।४-७) जाऽ श्रौ ° (३।१।६।१-४) 
, का० श्रौ० (३।६।८), आ० श्रौ ० (३।१।६।६) 
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कृतप्रवासे यजमाने तस्य भागं च जुहोति, श्रनेन मन्वेण चस्वाहा- 
करोति--“अहं त्वभ्यसिमि मदसि त्वय्येत्तन्मम त्वं योनिस्तव योनिरस्मि 
ममेव सन्दिवि । देवेष्वरधिपुत्रः पिये लोककृज्जातवेदः स्वाहेति 11 आ० 
कृ° त्वत्र स्वाहाकार न भवति 

कंयुवाकः--उ० क० श्माग्नीघ्रो श्रध्वयु प्रेष्यति-स्वगा देव्या 
होत्रभ्यः स्वस्ति्मानुषेभ्यः शंयो ब्रूहीति, तथा हि सोऽध्वयु : शंयुवाक 
प्रोच्य परिधीन्‌ श्राहवनीये क्षिपति । तदनन्तरमुभयो राचा्येयो्मते 
संस्ावहोमो भवति ।« श्रा० क० त्वत्रैव ऋत्विजो हविदशेषान्‌ भक्च- 
परन्ति ।8 का० क० त्वत्र यजमानो यज्ञं नमश्चेति" मन्त्रेण वेदिमा- 
नभते" । 


पत्नीसंयाजाः--उ० कण अध्वयु इवान्ये पत्नीसंयाजा्थं गाहंपत्यं 
गच्छन्ति । प्रध्वयुस्तु पूवेदक्षिणेन पूर्वेणवा मागण तत्र गच्छति ॥ 
तथा चोभयोः कल्पयोरुध्वंज्ञव अ्रासीना ऋत्विजः पत्नीसंयाजान्‌ 
उपांशु चरन्ति! श्रा० क० उच्चेरुपाशुर्वा चरणं विधीयते । अत्र 
कमणि चतस्रो देवता इज्यन्ते- सोमः, त्वष्टा, देवपत्न्यः, गाहुपत्या- 
ग्निङ्च ।“" स्रा° क० सोमत्वष्टारौ श्राज्येन, देवपल्यो जाघन्यात्र (षञु- 
गच्छेन) इज्यन्ते, श्रापस्तम्बेन विकल्पोऽप्युक्तः यथागृहीतेनाज्येन वा 
त्नीस्संयाजयन्ति" आपस्तम्बसम्प्रदाये इमास्तिस्रो देवपलन्यद्चेज्यन्ते, 





. का० श्रौ° (३।६।१०) 
. आ० श्रौ° (३।१।६।७) 
. का० श्रौ° (३।६।१०), भा० श्रौ° (३।२।७।१०) 
, का० श्रौ° (३।६।१८), आ० श्रौ° (३।२।७।१३) 
श्रौ ° (३।२।७।१४) 
का० श्रौ (३।६-२१) 
. का० श्रौ° (३।७।१-३), मा ० श्रौ ° (३।३।८।२) 
श्रौ ° (३।७।६) 
शौ ० (३।३।८।८) 
+ यजति सोमं त्वष्टारं देवानां पत्नीरग्नि गृहपतिमिति 
 (का० श्रौ° ३।७।१०) 
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राका सिनीवाली कुह्च \" 


पिष्टलेपफलीकरण्होमौो-- तत उ० कण श्रद्गुट्यादीनां प्रक्षाल- 
नार्थं पिष्टलेपफलीकरणहोमौ वि धीयेते । अ्रनयोर्होमयोविश्वेदेवाः2 
इज्यन्ते, उ० क० भ्र्न सरस्वती देवता विशेषेण इज्यते । (कार श्रौ 
३।७।१८, भ्रा० श्रौ ° ३।३।१०।२) 


 वेदभोक्षः-का० कण होमान्ते पत्नी वेदं प्रमुञ्चति त्रेदोऽसीति' 
उक्त्वा (का० श्रौ° ३।८।१), श्रा० क० वेदोऽसीति" वेदं होता पल्न्या 
उपस्थे त्रिः प्रास्यति, तस्या योक्त्रपाशं च विमुञ्जते (श्रा० श्रौ 
३।३।१०।३,६) । उ० क° होता वेदं गाहूपव्यस्योत्तरदेशादारभ्य वेदि- 
पयन्तं स्तृणाति । 


समिष्टयज्ञुः-प्रा° क० योक्व्रपाशविमोचनानन्तरं सवंप्रायशिचत्ता- 
हुतयो हुयन्ते।* तासां प्रायशिचत्ताहुतीनां देवाः- तरह, यज्ञः, मरुत 
ऋमव इत्यादयो भवन्ति । (भ्रा ग्रौर ३।४।१) उ० क० श्रध्वयुं रन्त- 
वदयां तिष्ठन्‌ प्रवया समिष्टयजुजु होति ।ऽ एता नव समिष्टयजुषामा- 
हुतयो भवन्ति, (द्रष्टव्यम्‌ ० ब्रा० ४।४।४१} । का० कण त्वत्राध्वयु- 
यजमानस्य मुखप्रक्षालानार्थं पुणंपात्र निनयति । यजमानोऽञ्जलिना 
'स वचसेति" (शु° यजु° २।२४) मन्त्रेण प्रतिगृह्यति, मुखं च विमृष्टे । 
(का० श्रौ° ३।८८।१०) भ्रापस्तम्बेन तु पत्नीमूखप्रक्षालनमेव चोक्तं 
न यजमानस्य ।“ 


विष्एक्रेमाः--उ० क० यजमानो विष्णृक्रमसंज्ञकांस्तरीन्‌ क्रमान्‌ 
क्रमते |? आ० क० त्वत्र विष्णृक्रमात्‌ पूर्वं कपालविमोचनं कमं विहि- 
1. "राकां पुत्रकामो यजेत, सिनीवालीं पशुकामः, कुहू पुष्टिकामः 
(आ० श्रौ० ३।३।६।४} 
. भविहवेदेवा सवं देवाः' (निर₹्‌० १२।३९) 
 का० श्रौ° (३।८।३), आ० श्रौ ° (३।३।१०।५) 
आ० श्रौ० (३।३।१०।१) 
. का० श्रौ० (३।८।४), आण श्रौ° (३।४।१३।२) 
„ आ० श्रौऽ (३।३।१०।६) 
+ का० श्रौ° (३।८।११), आ० श्रौ° (४।४।१४।६) 
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तम्‌|" का०क° त्रीन्‌ क्रमानेव यजमानः प्रतिमन्त्रं क्रामति--. 

दिवि विष्णुरिति! प्रथमं क्रमम्‌, 

श्रस्तरिक्षे विष्ण्‌रिति' द्वितीयं क्रमम्‌ 

शर थिव्यां विष्णुरिति! तृतीयं क्रमम्‌ 

अथवा स व्युक्तमेण (पृथिव्याम्‌, अन्तरिक्षे, दिवीति), भ्रव रोह- 
क्रमेण जपति ।> आ० क० तु यजमानो "विष्णोः क्रमोऽसीति' चतुरो 
विष्णुक्रमानु प्राचः क्रामति ।ऽ किन्तु स्वेषां शास्त्राणां मते विष्णोस्त्रय 
एव पादाः (क्रमाः) भवन्ति, एष चतुथे: पादः कृत आगतः, ततः 
कथमाचायंण एतद्विहितम्‌ । तत्र विष्णक्रमान्यत्र विशिष्टा मन्त्राः 
समाम्नाताः । धूतंस्वामिनो मते (तुष्णीमवस्थाय चतुर्थं मन्तरं यजमानो 
जपेत्‌, श्रथवास तृतीयं क्रमं क्रान्त्वा तत्रैव श्रवस्थाप्य चतुर्थं मत्र 
जपति, न तेन क्राम्यतीत्यथेः 4 

का० क यजमानस्तु सूयंपरदक्षिणं करोति, दातं हिमा इति 
गाहंपत्यमूपस्थाय पन" सूर्य॑स्य प्रदशिक्षणां करोति ।? ततो यजमानः 
प्राद्धच्छन्‌ जपति-'उर्‌ विष्णोः इति (शु° य ० ५।३ ८} । ततो यजमानः 
पूत्रनामग्रहणमन्त्रं जपति--"ततोऽसि तन्तुरसीति' तुष्णीमाहवनीयमुप- 
स्थाय सत्रतं च विसृजते, ततो यजमानो ब्राह्मणतपंणं करोति १ 


ग्रा० क० यजमानः क्रमेण विष्णक्रमान्‌ विष्णवतिक्रमान्‌ च क्रामति, 
अतिमोक्षमन्त्रांरच जपति, क(व्यायनविधानकवदत्रापि यजमानः सूयेप्रद- ` 
किणं करोति गाहुपत्यं चाहवनीयं चोपतिष्ठते, तथा हि पूवंकवच्च 
मन्त्रपुवेकं पुत्रस्य नाम गृह्लयति-'ज्योतिषे तन्तवे व्वाऽसावनु मा इति' 
मन्वपाठटस्त्वत्न भिन्नः ।1 


1. शानि घमं कपालानि" इति चतुष्पदयर्चा कपालानि विमुक्तसंख्ययो- 
दासयति (आ० आ० ३।४।१४।४) 
. का० श्रौ° (२।८।११-१२) 
. भआा० श्रौ० (४।४।१४।७) 5 
. आ० श्रौ ° (४।४।१४।९), भाष्यम्‌, पृ० ४२२. 
. श० ब्रा० चतत्‌ पुनः प्रदक्षिणस्य विधानमस्ति (१।६।३।२०), 
(का० श्रौ ° (३।८।२१-२४) 


छे ~> ६3 ६ 


+= १ । 


. का० श्रौ° (३।८।२५-३१) 
„ 7; आ० नौ (४।४।१४।९,१०; ४।४।११।५; ४८।४।१६।४) 





४) 


पिण्डपितयज्ञ 
पिण्डपितुयज्ञपदाथेः- समासे भ्रतच्र पदत्रयं विद्यते-पिण्डः, पितु, 
यज्ञदेच । पिण्डेस्साध्यः पितृयज्ञः पिण्डपितृयज्ञः । यज्ञशब्दस्त्वन्यत्र 
व्याख्यातः । श्रत्र पिण्डास्तु तण्डलानां भवन्ति| पितृपितामहप्रपिता- 
महादचात्र "पितर' इत्युच्यन्ते । पिण्डपितृयज्ञे त्वेषां त्रयाणां प्रतिरूप- 
कास्त्रयः पिण्डाः क्रियन्ते, तस्मात्‌ त एव पितरो भवन्ति । 
इतिहासपुराणेषु पिण्डपित्रयज्ञस्येततिह्यम्‌- इतिहासपुराणेषु च 
पिण्डपितुयज्ञस्येतिवृत्तमुपलभ्यते तेनेतिवृत्तेन वयं पिण्डपितृयज्ञस्य 
प्रारम्भं प्राचीनां चावगच्छामः, तस्मात्‌तटवृत्तमत्र सारेण संगृह्यते । 
तत्र महाभारते शान्तिपवेणि नारायणास्ये महत्युपाख्याने नारदनारा- 
यणयोः संचादे कथितम्‌- 
इमां हि धरणीं पूर्वं नष्टां सागरमेखलाम्‌ । 
गोविन्द उज्जहाराशु वाराहं रूपमास्थितः ॥ 
(म° शा० ३४५।१२) 
पराणमतेन तेन वाराहुमूतिधरेण भगवता उर्वी समुद्धृत्य तस्यां 
पिण्डपितृयज्ञः प्रवतितः-- 
प्राप्ते चाद्धिककाले तु मध्यदेशंगते रवौ । 
 --दष्टाक्रिलगनस्तरीन्‌ पिण्डान्‌ विधाय सहसा प्रभुः ॥ 
` स्थापयामास. व - पृथ्व्यां कुशानास्तीयं नारद । 
स तेष्वात्मानमृदिय पितयं चक्रे यथाविधि ॥ 
 सकत्पयित्वा त्रीन्‌ पिण्डाय स्वेनेव विधिना प्रः । 
प्रात्मगात्रोष्मसम्भतेः स्नेहगर्भस्तिलेरपि ॥ 
प्रोकष्यापसन्यं देवेशः प्राङ्मुखः कृतवान्‌ प्रभुः । 
दष्टराम्यां प्रविनिर्धृता ममते दक्षिणां दिशम्‌ ॥ 
आधिता धरणीं पिण्डास्तस्मात्‌ पितर एव ते । 
तरयो मूतिविहीना वे पिण्डमूतिधरास्त्विमे ॥ 
पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः । 
प्रहमेवा्न विज्ञेयस्तरिषु पिण्डेषु संस्थितः ॥ 
(महा० शा० भ्रघ्याये ३४५।२१) 


हरिवंशे चेतद्‌ वृत्तमुल्लिखितम्‌, कदयपेन प्रजापतिनोत्प्रादिता 
इन्द्राय पितरं तिरस्च्रुः । ततः कर ढः प्रजापरतिस्तानु. शाप~ूयं मुढा 


नष्टसनज्ञा भविष्यथः इति तथ। चोक्तम्‌- 
देवानसृजत ब्रह्मा मां यक्ष्यन्तीति भागव । 
तमूत्सृज्य तथात्मानमयजंस्ते फलाथिनः ॥ 
ते शप्ता ब्रह्मणा मूढा नष्टसंज्ञा दिवौकसः । 
(हरिवंश पु १।१०।२२-२३) 
पूत्रार्च पररिपृच्छध्वं ततो ज्ञानमवाप्स्यथ ॥ 
(हरिवंश पु १।१०।२१) 
तथा हि वरुणादीनामादित्यानां पूत्रा भृगुवसिष्ठविक्वामित्रादयी 
वेदषयस्तान्‌ देवानध्यापयामास"--यद्ध वा अ्रसुरमहासंग्रामं संयते तद्धं 
वेदान्‌ निराचकार, तान्‌ ह विश्वामित्राद्‌ अ्रधिजगे। ततो हैव कौरिंकं 
ऊचे" (जे° ब्रा० २।७९) । एवं पुराणेभ्यो ज्ञायते यहूवानां पुत्रा ऋषयं 
कालान्तरे मूढान्‌ इन्द्रादीन्‌ देवानध्याययामासुः तस्मात्ते पुत्रा देवानां 
पितरश्चाभवन्‌- 
"ततस्ते मन्त्रदाः पत्राः पितृव्वमुपपेदिरे। 
पुत्रारचं पितरश्चव परस्परमपुजयत्‌ । 
एते सप्तषयंः पितर उच्यन्ते-- 
क्रतुवं सिंष्ठंः पुलहः पृलस्त्योऽतिस्तथाङ्किराः। 
मरीचिस्तु तथा धीमान्‌ देवगन्धवेसेविताः ॥ 
पितूपुजा भराद्धश्च- केषांचिद्‌ विदुषां मते पिण्डपितुयक्नो हिं 
श्राद्धस्यापरविधिरस्ति । यथा गोभिलगृह्यसूत्रे एवं वशितम्‌ 1५ श्राद्धरचं 
वेवस्वतेन मनुना प्रवतितः, तेन स श्राद्धदेव उच्यते--श्रथेतन्मनुः श्राद्ध 
शब्दं कमं प्रोवाच प्रजानिर्श्रेयसाय ।5 





1. 'अध्यापयामासर पित्रञ्शिश्युराङ््खिरसः कविः। 
पुत्रका इति हौवाच ज्ञानेन परिग्रह्य तान्‌ ॥ (मनुस्मृतौ २।१५१) 
2. म० दान्ति (अ० ३४५।६) 
3. हरि० पु० (१७।१५) 
4. ^00्] ऽत्5 10 [006 पन 6 एत सि72 एधा ]४2 18 
{15 2 20112." (1. २२. 1 10012, 0. 105}. 
5. आप० धर्मं ° (२।७।१।१)-श्रवतेयति श्राद्धानि नष्टे धर्मं प्रजापतिः । 
तस्मादेवं स्वधर्मेण श्राद्धदेवं वर्दन्ति वं ॥ 
(हरि ° पु १।१८।७०८७१) 


१४९ | वैदिकी यज्ञविधा 


पिण्डपितुयज्ञस्य कालः--प्रापस्तम्बेन तु प्रथमे भ्रध्याये पिण्डपितृ- 
यज्ञो दशेप्रकरणमध्ये हि निरूप्यते, यदा कात्यायनस्तं चतुथेऽध्याये 
 दशत्परिङ्‌ निरूपितवाद्‌ । कात्यायनस्य भाष्यकाराणां मते च पिण्डयपितू- 
यज्ञो दशेस्य प्राक्कालीनं कमं भवति, तथा चाह--श्रघुना दशैस्यानु- 
विधानं करिष्यस्ततः प्राक्कालीन पिण्डपितुयज्ञमनुविदधाति ।" उभयो- 
राचायंयोमते यदहश्चन्द्रो न इश्यते तदा तस्मिन्नहनि अ्रामावस्यायाम- 
पराहणे पिण्डपितुयज्ञोऽनुष्ठीयते। तथा हि श्रुयते च--ूर्वाह्ले वे 
देवानां मध्यदिनो मनुष्याणापराह्लूः पितृणामिति (श० ब्रा० २।४।२।८) । 
श्रा० क° यदा सूर्यस्य तापो वृक्षाणामूपर्येव न पृथिव्याम्‌, तस्मिन्‌ दिनस्य 
परिचमे भागे चायं यज्ञः कतंव्यः४, तथा चास्मिन्‌ यज्ञे पाकादयो 
दक्षिणाग्नौ एव सम्पच्यन्ते, होमोऽपि दक्षिणाग्नौ भवति । 


यज्ञस्य सम्भाराः-उ० क° श्रत्रापि पौणेमासवत्‌ दर्भाणां परि- 
स्तरणं पाचासादनं च भवतः। उभयोमंते चेतानि पात्राणि एकैकशो 
भवन्ति-स्फयं मेक्षणं कष्णाजिनमुलूखलं मुसलं शूप॑माज्यस्थाली, 
चरस्थाली, अन्यानि च भ्रथेवन्ति पात्राणि। उ० क० चात्र पुवैवत्‌ 
सकृत्फलीकरणादिकं कमं भवति, अध्वयुं स्तान्‌ तण्डलान्‌ भ्रन्वाहायै- 
पचनार्थ दक्षिणाग्नौ पचति । श्रापस्तम्बेनात्र बर्हिषा वेदिस्तरणादिकं 
चोक्तम्‌ 1* का० क० भ्रध्वय्‌; सारतण्डलमपूर्णं श्रपयित्वाभिधयोद्रास्य 
मेक्षणेन जुहोति--श्रगनये' इति", “सोमाय इति (शु २।२९) । ततो 
स मेक्षणं दक्षिणाग्नौ प्रास्य स्फ्येन लेखां करोति श्रपहता असुरा" इति । 
उल्मुकं च रेखाया दक्षिणप्रदेशे निदधाति--ये रूपाणीति” श्र।° क० 
श्रध्वयुं रुपवीती उत्पुतेन नवनीतेनानुत्पूतेन वा सर्पिषा स्थालीपाकम- 
भिधाय मेक्षणमासाय स्थालीपाकम।सादयति, तत ऊर्ध्वं भूत्वा स 
दक्षिणग्नौ जुहोति--सोमाय पितृपीताय स्वधा नम' इति प्रथमाहृतिः, 
यमापाङ्ज्िरस्वते पित्ुमते स्वधा नम" इति द्ितीयाहुतिः, “अग्नये 
कव्यवाहनाय नम" इति तुतीयाहृतिः । अापस्तम्बस्त्वत्र परमतेनाह-- 





. का० श्रौ० भाग (पृ रन) 

. भा० श्रौ° भाष्ये, पृ० ५६ 

. का० श्रौ० (४।१।७), भ्रा० श्रौ° (१।३।७।१) 
. आ० श्रौ° (१।३।७।१) | 

. का० श्रौ० (*।१।७-६) 
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न यमाय जुहोतीव्येके' ।" एतत्तु अत्रेतिह्यपद्रत्या विचारणीयम्‌ तदुक्त- . 
मितिहासे-"यमो वेवस्वतो राजेत्याह तस्य पितरो विशः (श० न्ना 
१३।४।३।६) “वेवस्वतं पितणां च यमं राज्येऽभ्यषेचयत्‌ (वायुपु० 
७०।८) । प° भगवदहृत्तमहोदयानां मते यमो वंवस्वतः पारस्य (ईरान) 
देशस्य राजा अ्रासीत्‌ " एेतिहासिक-खष्टचा यमोऽस्माकं पित्रस्थानी- 
यो नास्ति-स वाव विवस्वानादित्यो यस्य मनुश्च वैवस्वतो यमश्च ! 
मनुरेवास्मिल्लोके यमोऽमुस्मिन्‌ (मै° सं° १।६।३२) । तस्यादुचितमे- 
वापस्तम्बमतम । भारते वषे यमः पित्रस्थानीयो न भवितुमहति । 
वेवस्वतो मनुरेव भारते वषं श्राद्धकल्पं प्रवतंयामास, तेन स श्राद्ध 


देव" उच्यते। पित्रुपूजा त्वसुरेषु श।कद्रीपीयत्राह्यणेष्वधिका प्रचलिता 
्रासीत्‌। 


अतः प्रकृतमनुसरामः । आ० कण उस्मुकनिधानानन्तरं यजमानो 
प्राचीनावीती भूत्वा कर्माणि करोति, अनेन मन्त्रेण चस वेद्यां त्रीनुद- 
काञ्जलीन्‌ निवेपति--"माजेयन्तां मम पितरो माजंयन्तां मम पितामहा 
माजेयन्तां मम प्रपितमहाः' 15 इति ्रत्रैवापस्तम्बेन उदकाञ्जलि- 
सम्बन्धि वाजसनेयिनां मतमुदाहूतम ।५ तेत्तरीयारणां विधाने तरय 
उदकाञ्जलयो भवन्ति, वाजसनेयिनां सम्प्रदाये त्रीणि पात्राणि विधी- 
यन्ते । वाजसनेयिनामन्यतमेनाचा्यण कात्यायनेन चेवं विहितम्‌ £ 
कात्यायनमतेन यजमानो श्रपसव्येन पिण्डानादायावनेजयति ।* ततः 
उ० क० पिण्डदानमभिहितम्‌। का० क° मुलसमीपे छिन्नानि दभतुणानि 
रेखायास्तीये यथावन्निक्तं पिण्डान्‌ ददाति यजमानः .अमुकोऽहूमिति'- 
“पितृभ्यः पृथिवीसदृभ्य' इति प्रथमं पिण्डं ददाति, (स्वधा पितृभ्यो- 


~ आ० श्रौ ० (१।३।७।७-१०) 
. जा०व्‌० इति०, प्र° भा०, पुऽ २२६-२३० 
. आ० श्रौ° (१।३।८।१३) 
. श्रसम्यं वा त्रिः परिषिञ्चति चीनुदयाान्‌ वाजसनेयिनस्समामनन्ति' 

| (आ० श्रौ° १।३।८।१३) 
'उदयात्रेणावनेजयत्यपसव्यं सव्येन वोद्धरणसामर््यादिसाववनेनिक्षवेति 
यजमानस्य पितृप्रभृतीन्‌ वन्‌ (काण श्रौ ० ४।१।१०) | 
6. तत्राङ्गष्ठमूले पितृतीर्थं स्मयेते, तेन पितृतीर्थेन पितृणामुद्धरणं कतंग्यम्‌- 
कायंमङ्गुलिमूलेऽगरे द॑वं पिश्यं तयोरधः (म० स्मृ° २।५९) । 
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ऽन्तरिक्षसद्भ्य' इति द्ितीयं पिण्डम्‌" स्वधा पितृभ्यो दिविसद्भ्यः,ः 
इति तृतीयपिण्डं ददाति ।" पिण्डदाने यजमानः पित्रादीनां नाम च 
गृ ह्ाति, गोताज्ञाने काश्यप इति प्रयोज्यः ।! श्रापस्तम्बमते शौनकमते 
च यदि यजमानो द्विपिता स्यादेकस्मिन्‌ पिण्डे द्रौ दवावृपलक्चयेत्‌ ।2 उ° 
क० अच्र पितर! इत्युक्त्वा उद्द्मुखो यजमानस्तिष्ठते, ततः प्रद- 
क्षिणं कृत्वा पिण्डाभिसरुलो जपति--श्रमीमदन्त पितरस्सोम्या' इति, 
(ग्रा० श्रौ° १३।६।५, का० श्रौ° ४।१। १४) । का० क० यजमानो नीषि 
विस्तस्य नमो वः' इति षडभिर्मन्व्ैः षडजञ्जलीत्‌ करोति । (काण श्रौ° 
४।१।१५) । ततो यजमानः प्रतिपिण्डं त्रीणि सूत्राणि मेषरोमाणि ऊर्णाः 
वस्त्रं वा पिण्डानामुपरि निदधाति । यदि यजमानः पञ्चाशत्‌ वषेभ्य 
ऊर्ध्वं भवेत्तहि तस्य ॒वक्षरोमाणि सूत्राणां स्थाने प्रतिपिण्डं प्रास्यति । 
ततः पिण्डानामुंपरि उदकमेचनम्‌ । ततौ यजमानस्तानु पिण्डानवनि- 
घरति । (का० श्रौ ४।१।१६-२०), एवं च प्रायेण शब्दान्तरेण श्राप- 
स्तम्बोऽपि विदधाति (अा० श्रौ° १।३।९, १।३।१० च) । तत्रापस्तंम्बीयो 
मन्त्रपाठस्तु नमस्कारादिषु भिद्यते, यथा-- नमो व पितरो रसयिति", 
तथा च अत्र यजमानः वरीनुदकाञ्जलीनुपनिनीय पिण्डानामञ्जनाभ्य- 
ज्जने करोति ।* तत उ० क० पूत्रकामा यजमानपत्नी मध्यमंपिण्डं 
प्ररिनाति ।५ भ्रापस्तम्बकल्पे अ्रवशिष्टानां पिण्डानमिकं यजमानः 
परादैनाति न वा प्राहनात्ति)ऽ का क० यजमानः प्रेतेभ्यो दानं च 
ददातिं ।५ श्रा० क० यजमानः प्रवाहण्या पितुन्‌ प्रवाहुवति 
का० क० जीवपितृको यजमानोऽपि पिण्डपितृयज्ञे अ्रधिक्रियते।8 
एवञ्चापस्तम्बकल्पेऽप्यस्ति, परन्तु तत्र यजमानौ होमं कृत्वा निवतेते 
. का० श्रौ° (८।१।११). आ० श्रौ° (१।३।६।२) 


का० श्रौ० (४।११।११), आ० श्रौ १।३।९।२) 
 का० श्रौ० (१।३।६।७) 
- का० श्रौ° (४।१।२२्‌), आ० श्रौ° (१।३।१०७) 
+ आ० भ्रौ° (१।३।१०।९) 
. का० श्रौ (४।१।२३) 
. आ० श्रौ० (१।३।१०।१५) 
अधत्त पितरो गर्म कुमारं पष्करस्रजम्‌ । यथेह पुरुषोऽसदिति' पत्नी 
| जपति । 
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का श्रौ (४।१।२४) 
9. आ० श्रौ° (१।३।६।३) 


© 
॥ 


यगाः | ४३ 
॥ कै र श्रै # ॥ 


नि 
| (२) दश्ञष्टिः 
 श्रनुष्ठानकालः--उभयो राचयेयोविधानमत्र समानं वतंते । अष्ट 
चन्द्रमसि चतुदंश्याम्‌ भ्रामावस्यायां वा राखाह्रणं च कृत्वा दशष्टे- 
रनुष्ठानं विधीयते ।" काऽ क० तस्मिन काले यजमानः शामीलीं पणं- 
शाखां वा छिनत्ति-“इष त्वेव्यूज त्वेति", अथवा (ऊजं त्वेति" यजमान 
खखां संनमयति (ऋज्‌करोति), साच शाखा बहुपर्णा, अ्रशुष्काम्रा 
प्रागुदीचीं प्राचीं उदीचीं वा प्रसृता भवेत्‌ ।* आ० क° सान्तायं कत्त 
मिच्छन्‌ यजमानः पलाशशाखां रामीशाखां वा हरति, सा बहुपर्णा 
प्रप्रतिशुष्काभ्रा, अ्रलिद्रा (म्रसुषिरा) च मवेत्‌। तां यजमानः पुकव॑वत्‌ 
“इषे त्वोज त्वेति" मन्त्रेण चाच्छिनत्ति, अपिवा इषे त्वेत्याच्छिनत्यूज 
त्वेति" सन्नमयत्यनुमाष्टि वा । एवमुभौ कल्पौ समानौ स्तः । श्रापस्त- 
म्बश्चौतसूत्रे चात्र मन्त्रवणं उदाहूतः-- 
इमां प्राचीमुदीचीमिषमूजंमभिसंस्कताम्‌ । 
बहुपर्णामशुष्काग्रां हरामि पशुपागहम्‌ ।।*4 
वत्सापाकररम्‌-का० क० यजमानः शाखाहरणकाले वेकल्पिकं 
व्रतमुपंति । श्रथवा यथाकालं व्रतग्रहणं भवति ।5 तत उ० क० यजमानो 
वत्समपाकरोति । का०क०स वत्सं शाखयोपस्पृशति, "वायवः स्थेति 
न्त्रेण ॥* भ्रा० क° तु यजमानो भ्रनेनव मन्त्रेण शाखयाः देः, दमु 
ञ्जीवेर्वा वत्सानपाकरोति मातृभिः संसृष्टान्‌ वत्सान्‌ पृथक्करोति. । 
ततः का० क° यजमानो देवो वस्सवितेति' मन्त्रेण शाखया गामेकामू- 
पस्पृदाति, ्रा० कण शाखया गाः गोचराय प्रस्थापयति ।” तत उ० क 
एन्द्र माहेन्द्र वा सान्नायं भवति।8 का० क० भ्रध्वयुं यजमानो वा 





. इवोनोदित्येयर्ष्टे वा" (का० श्रौ ५५२।१), प्रागुदयादमावस्याया 
(आ० श्रौ० १।४।१४। १) 

. का० श्रौ° (४।२।१-४) 

. आ० श्रौ (१।१।१।७,१०,११) 

. आ० श्रौ° (१।१।२।१) 

. का० श्रौ° (४५।२।५-६) 

. का० श्रौ° (५।२।७) 

. का० श्रौ० (४।२।६), आ० श्रौ ° (१।१।२।४) 

. का० श्रौ० (४५२।१०), आ० श्रौ° (१।१।२।७)-- “इन्द्रो वं वृत्रमह्‌- 
नत्सोऽन्यान्‌ देवानत्यमन्यत स महेन्द्रोऽभवत्‌ (मै ० सं ० ४।६।८), “यत्महानू 
इनद्रो$भवत्‌ तन्महेन््रस्य महेन््रत्वम्‌' (एे° ्रा° १२।१०) 
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श्रण्त्यागारे, श्रा० कण श्रग्न्यागारे अग्निष्ठे भ्रजसि वा शाखामुपगू- 
हति ।1 


बहिराहरणादि-- ग्रतः परम्‌ आपस्तम्बश्रौतसूरतरे श्रसिदस्याहव- 
पर्शोऽनुड्त्पर्शोर्वा प्रतपनमृक्तम्‌ ततोऽध्वयु बेहिराह रणाय प्राचीमुदीचीं 
वा दिशमभिप्रत्रजति। तथा स बरहिषि मन्त्रोच्चारणपूवेकं लुनाति, 
तत्र सनं मुष्टि लुनाति स प्रस्तरः उच्यते । तानि लूनानि बर्हींषि 
प्राच्छेत्ता भूमौ न निदधाति, काहुनादेरुपरि एव निदधाति, भ्रत्रापस्त- 
म्बेन वाजसनेयिनां मतमुदाहूतम्‌-- प्रस्तरमेव मन्त्रेण दःति तृष्णीमित- 
रदिति वाजसनेयकम्‌ ।' (आ्रा° श्रौ° १।२।४।५) । श्रत ऊध्वंमापस्तम्बेन 
शुल्वकरणम्‌, इध्माह्रणम्‌, वेदकरणम्‌, उपवेषकरणम्‌, पविन्रकरणम, 
च विस्तारेण प्रोच्यन्ते । का० क० त्वेते पदार्थाः प्रेण सारेण उच्यन्ते 
एषां वेदकरणविधिस्तु परिभाषासृक्तः, भ्रत्र सारेण श्ुल्वकरणादीनां 
रेषविधानानि वक्ष्यन्ते । 


शयुल्वकरणम्‌-बर्हिषां बन्धनार्थानि संहननानि श्युल्वानि (रज्जवः) 
उच्यन्ते । का० क० तानि अयुग्मधातूनि भवन्तिः, प्रा० क० तु त्रिधातु 
पञ्चधातु वा शुल्व भवति । ्राच्छेत्ता मन्त्रपुवेकं बर्हीषि बद्ध्वा 
तान्यादाय प्रतिनिवतते गमनकालमन्त्रानेष तहि जपति--श्रेयमगादि 
त्यादीन्‌ ।“ तानि बर्हीषि स वेदिसकाशे निदधाति--"या जाता प्रोषधयो 
देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा" (्रा० श्रौ° १।२।५।४) 


इध्माहूररम्‌--इध्मपरिधीनां संख्यादयस्तु परभाषाप्रकरणं 
चोक्ताः अत्रानुक्तं किञ्चिद वक्ष्यते। इध्मकाष्ठानि त्रिभिः शुल्वं 
घनीयानि भवन्ति ।5 इध्मकाष्ठान्यपि बाहूनादौ निधीयन्ते न भूमौ ५ 








1. का० श्रौ° (४।२।११).आ ० श्रौ ° (१।१।२।१०) 
2. श्रापस्तम्बेनात्र प्रस्तरस्य प्रमाणान्युक्तानि--कुल्पिमात्रो अरत्निः प्रादेशः 
उवस्थ जान्वस्थि स्न ग्दण्ड इति वा तिर्यकप्रमाणानिः 
(आ० श्रौ° १।२।३।१३) 
. का० श्रौ° (१।३।१४) 
. आ० श्रौ (१।२,५।१) 
. का० श्रौ° (१।३।२१) 
. भ्रा० श्रौ० (१ ।२।६.२) ` 
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उपवेषकररएस्‌-श्रध्वयु : यया शाखया वत्सानपाकरोति तस्या 
पलाशानाभेकदे शं प्रलात्य मूलतः शाखां परिवास्य उपवेषं करोति 1" 
ग्रङ्गारप्रेषणार्थं काष्ठमुपवेष इति समाख्यायते, सान्नायके कमणि 
चोपवेषेण कपालोपधानादि कमं क्रियते । ग्रसान्नायके कर्मण्यपि केचित्‌ 
एवं विदधते । उपवेषर्चारत्निमात्रः प्रादेशमात्रौ वा भक्ति । 
 पविन्रकररस्‌-उ० क० तरिशलाकं हस्त प्रादेशमात्रं तु चिवृत्करत्वा 
पवित्रतिर्माणार्थं दभैमादाय शाखायां शिथिलं संश्लेषयति, एतौ द्रौ कृशौ 
पवित्रे उच्येते तयोरेवं करणं पवित्रकरणमृच्यते ।2 नवभिस्त्िगुणेः 
त्रिगुरमिति केचित्‌ वेण्याकारमिति केचिदाहुः । 
 यवागहोमः सान्नावश्च--उ० क० संनयन्‌ यनमनो श्रमावस्यायां 
रात्र्यां स्वयं यवार्वाऽग्निहोचहोमं जुहोति ।५ आपस्तम्बेन दध्ना श्रात- 
ञ्चनानन्तरं यवगृशेषस्य दोहुमध्ये प्रक्षेप उक्तः, तन्मते चास्यां रात्रौ 
कुमारा श्रपि पयो न लभन्ते ।5 तत उ० क० सायमग्निहोत्रे हृते प्रध्वथु 
रग्नि परिस्तीयं गां दोग्धि ।6 श्रापस्तस्बकल्पेन तु गाहेपत्यस्योत्तरेदेश 
दर्भान्‌ संस्तीयं अ्रध्वयु दन्द्रराः--सान्नायपात्राणि संस्थापयति कुम्भीं 
राखापविच्रमभिधानीं निदानं दारुपात्रं दोहुनमयस्पात्रं दार्पात्रं वापि- 
धानार्थं होत्रहपरणीमूपवेषं च ।7 तत उ० क० ्रध्वयु : कुम्भीं गाहपत्ये- 
1. आ० श्रौ° {१।२।६।६), का० श्रौ०--मलाद्पवेषं करोति वेषोऽसि 
(४।२।८), ० क ° पूणंमन्तपाठः- 
“उपवेषोऽसि यज्ञाय त्वां परिवेषमधारयन्‌ । 
इन्द्राय हविः कृण्वन्तः शिवक्ष्शाग्मो भवासि नः ॥ (आ० श्रौ ° १।२।६।६) 
2. का० श्रौ° (४।२।१५,१६), आ० श्रौ° (१।२।६।८,६) 
आ० भ्रौ० च पवित्रस्य स्तुतिः त्रिवृत्‌ पलाशे दभः इयान्‌ प्रदेशसंमितः । 
यज्ञे पवित्रं पोतुतमं पयो हव्यं करोतु मे ॥ इमौ प्राणापानौ यज्ञस्या- 
द्खानि सर्वेशः आप्यायन्तौ संचरतां पवित्रे हव्यशोधने ।।' 
(आ० श्रौ° १।२।६।६। 
3. का० श्रौ० भा० (पृ० ३०२) 
4. का० श्रौ° (४।२।१७), आ० श्रौ° (१।४।११।१) 
यवागूः-- "तण्डुलैः शिशिलपमयवा यवागूरित्युच्यते" (कः) । 
5. नास्येतां राति कुमाराइ्च न पयसो लभन्ते (आ० श्रौ ° १।४।११।२) 
6. का० श्रौ° (५५२।१८), आ० श्रौ ० {१।४।११।३,४} 
7. भा० श्रौ° (१।४।११।५,६) ॥ 
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ऽधिश्रयति ।" श्रापस्तम्बेन त्वत्र सान्नायपात्राणां प्रतितपनस्य विधानं 
विस्तरेण प्रोक्तम्‌ । तेन मन्त्रा रपि नाहल्येनोदाहूताः । तथा चोदा- 
हरणम्‌-- ` | | | 
श्र प्रसर साय यज्ञस्योखे उपदधाम्यहम्‌ । 
पशुभिस्संनीतं विभृतमिन्द्राय शृतं दधि ॥* 


 श्रत्र एकायामुखायां सत्यां मन्त्रे द्िकचनमसिति | तत आ० क 
अध्व : 'भृगुणामङ्किरसां तपसा तपस्वेति' अङ्गारान्‌ इतस्ततः कृत्वा 
वसोः पवित्रमसीति वाग्यतो दोहयति ।« का० क ग्र्वयु: "वसोः 
पवित्रमिति (शुय० १ ३) मन्त्रेण श्रूद्रेण दोहयति ।5 श्रा० कर 
दारुपात्रे त्वेध्वथुदोरग्धि, अदारूपातर रद्र दोग्धि ।५ उ०क० दोग्धा 
दीहपात्रेणैव पयः कुभ्यामासिञ्चिति । कात्यायनस्तु कुम्भीं स्थाली 
इत्याख्यायते ।” श्रापस्तम्बेनात्र म्रनुमन्तरणदोहनादीनां मन्त्रा बाहुल्ये- 
नोदाहूताः, कात्यायनेन तु क्वचित्‌ क्वचित्‌ प्रतीकमात्रेण मन्त्राः 
पदशिताः। का०क० यजमानस्य यावत्यः; स्वस्य गावो भवन्ति ता 
सव दोहयति अथवा तिस्रो दोहयति ।» आर क० चैवम्‌ एकस्या 
दयोस्तिसृणां वैकाहे दरयहे च्य वा परस्तादुपवसथदिनात्‌ आतञ्चनार्थं 
दोहयति ।' तदनन्तरं ` कृताग्निहोच्रहोमशेषेण दध्ना पय श्रातनक्िति । 
अयमेव सान्नाय इत्युच्यते । तत्र सोभेन त्वातनन्मीन्द्राय दधीति" 
मन्त्रेण श्रा० क० आतञ्चनमु०, का० क० इन्द्रस्य त्वेति" (शु° १।४) 
मन्त्रेणातञ्चनं भवतति । ५" प्रत्र आ० क०, श्रोषध्यः पतीकाः क्लवा- 


` का० श्रौ° (४।९।२०), आ० श्रौ° (१।४।१२।१) 
- आ० भौ ° (१।४।११ कण्डिका) 

` आ० श्रौ° (१।४।१२।२) 

- आ० श्रौ ° (१।४।१२३) 

. का० श्रौ (४।२।२२) 

. आ० श्रौ° (१।४।१२।७) 

 का० श्रौ° (४।२।२३), ० श्रौ° (१।५।१२।३) 
- का० श्रो° (४।२।९०-२९) | 

- आ० श्रौ (१।५।१२।६) 

- आ० श्रौ ° {१।४५।१३।७) 

" का० श्रौ° (४।२।३३) 


क 


=. © < ॐ -) © ५ +~ ८ & *=~ 
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स्तण्डलाः पणेवत्काङ्च आतञ्चनविकल्पाः प्रोक्ता ।" तत उभयोराचा- 
ययोः कल्पयोरयस्पातरे दारुपात्रे वोदकमानीय, तेन पात्रेण दोहस्थालीं 
(कुम्भीं) इकयति ‹ (म्रपिदधाति)ः तयोः कल्पयोमेन््रोऽपि समानः 
“विष्णो हव्यं रक्षस्वेति" । | 

प्रातर्दोहिः-- अत्रापि सायंदोहवत्‌ सवं वत्सापाकरणादिकं कमं 
क्रियते । अवर का० कण प्रातराग्नेयोऽष्टाकपालः पुरोडाशः, श्रसंनयतो 
यजमानस्य द्रादशकपाल दन्द्राग्नो पुरोडाशो द्वितीयं हविः । श्रत्रान्य- 
स्मिन्‌ पात्रे प्रातर्दोही भवति ।४ आतञ्चनादिकं च पुवंवत्‌ भवति। 
उ० क० सोमयाजी संनयेत्‌, श्र्थात्‌ सान्नायनेन्द्रं महेन्द्रं वा यजेत, 
किन्तु नागतश्रीः महेन्द्रं यजेत । त्रयो वें गतिश्चिय इति तु पूवमेव 
व्याख्यातम्‌ । का० क ° 'कामादितररच संनयेत्‌, इन्द्रं च यजेत इति ।“ 
प्रोवेगौतमभारद्वाजगोत्रीयास्तु सोमेनेष्ट्वा हि महेन्धं यजेरन्‌, इत्या- 
पस्तम्नमतिः । दशष्टौ उक्तादन्यत्सवंसग्न्यान्वाधानादिकर्मापिवर्गान्तिं 
पौणेमासवत्‌ भवति ।“ 


दाक्षायरणयज्ञः- रत्र दाक्षायणयज्ञे सर्वाणि दशेपूणमासवत्‌ हवीं 
ष्यादीनि प्रत्यभिज्ञायन्ते केवलम्‌ अरग्नीषोमीयेन्द्राग्न सांनायानां क्वचित्‌ 
विकारः । श्रतः कात्यायनेन नामगुणयोगात्कर्मान्तिरमुक्तम्‌ ।? प्रस्य 
यज्ञस्यापरनामानि चापस्तम्बेनाष्यायन्ते-एेडादधयज्ञः, सावंसेनियज्ञः 
वसिष्ठयज्ञः, गौनकयज्ञशव ।8 स वंप्रथमो अनेन यज्ञेन दक्षः प्रजापतिरीजे 
तेन एष दाक्षायणयज्ञ इति उच्यते । 


. आ० श्रौ ° (१।४।१४।१) 

. का० श्रौ° (४।२।३४), आ० श्रौ ° ( १।४५।१८५३) 

, का० श्रौ० (४।२।३५-२७) 

. आ० श्रौ ° (१।४।१८०८-६), का० श्रौ° (४।२।४५-४६) 

. आ० श्रौ ° (१।४।१४१०) 

. का० श्रौ० (४।२।४४) 

„ का० श्रौ9 (४।४।२) । 

. एेडादधस्सावेसेनियज्ञो वसिष्ठयज्ञः शौनकयज्ञरच व्याख्याताः (० श्रौ° 
३।५।१७।१२), शतपथश्राह्यणो चास्य यज्ञस्य परम्परा एवं प्रकारेणोप- 
विता---श्रजापतिहं वा एतेनाग्रे यस्चेनेजेˆ“ `“ “*"स वै दक्षो नाम। 
तद्यदनेन सोऽगप्रेऽयजत तस्मादाक्षायणयज्ञो नाम, तमेनमेके वसिष्ठयज्ञ 


०2 चन्दे @ (= रि {ॐ हैके 
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1० कण प्रजाकामः पशुकामो अन्तकामो यशस्कामो वा पुरुषो- 
ऽनेन यज्ञेन यजते ।" श्रापस्तम्बस्त्विमं यञ्च स्वगंकामाय विदधाति ।" 
उ० क० यजमानो दाक्षायणयज्ञं पञ्चदश वर्षाणि यजेत ।$ उ० क° 
दाक्षायणयज्ञे पौणंमास्याम अग्नीषोमीय एकादरपाल पुरोडाशः, 
ग्रमावस्यायां चन्द्राग्नदच एकादशकपालः पुरोडाशः । ततः प्रातः पौणे- 
मासी प्रतिपदि सान्नायवत्कमं भवति, तेन तच्राग्नेयः पुरोडाशो दधि- 
पयसी च हवींषि इन्द्ररच देव्ता, तथा च प्रप्त: प्रतिपदि भ्रमावस्यायां 
मेत्रावरुणीपयस्या ।* भ्रा० क° पूर्वस्यां पौणेमास्यामाम्नेयो अ्रष्टाकपालो- 
ऽग्नीषोमीय एकादशकपाल प्रोडाः, तथा हि आग्नेयोऽष्टाकपालः; 
एन्द्रं च दधि उत्तरस्यां पौर्णमास्याम्‌, एवं च आग्नेयोऽष्टाकपालः, 

द्राग्न एकादशकपालः पुरोडाशः पूवंस्याममावास्यायाम्‌, श्रागनेयो- 
ऽष्टाकपालो मेत्रावरुण्यामिक्षा दटितीयं हविरूतरस्याममावास्यायाम्‌ ।5 
आपस्तम्बेन त्वतिसंक्लिप्तरीत्याऽयं यज्ञो उप्वणितः, यहि कःव्यायने- 
नास्य विध।(नं किञ्चिद विस्तीयेते । तदनुसारेण दाक्षायणयनज्ञे लौकिक- 
दधिन्येवाज्यनिर्वापानन्तरं पयस्यार्थं दोहनं कृत्वा पयसि श्युते तप्ते 
सति पर्चाहध्यानयति, न प्रथमम्‌, श्यते पयसि दधि मिश्रयित्वा 
पयस्या च निर्मीयते, तस्याः पयस्यायाः उदक पृथक्कृत्वा वाजिनं 
सम्पाद्यते, श्रनेन वाजिनेन वाजिनयागं क्रियते! यज्ञान्ते शेषं वाजिनं 
होता, म्रध्वयु :, ब्रहया, ्राग्नीध्रो यजमानाश्च भक्षयन्ति! दाक्षायण- 
यज्ञस्य दाक्षायणं (सुवर्ण) दक्षिणा विधीयते कात्यायनेन विकल्पेन 
संवत्सरपयेन्तोऽपि दाक्षायणयज्ञस्य निदिष्टः। अस्मिन्‌ यज्ञेऽपि मांस- 
भक्षणं मैथुनमनुतवचनादीनि वजितानि कृतानि सूत्रकारः 1५ 


[वा 1 पै 


तमाजगाम सुप्ला साञ्जेयः- सवं सहदेवः साञ्जेयः'' "ˆ" तेनो ह 
तत ईजे देवभागः श्रौतषि स उभयेषां कुरूणां च सुञ्जयोनां च 
पुरोहित जस ! तेनो ह तत ईजे दक्षः पावंति;। (शण ब्रा० २।४।१) 

. का० श्रौ० (४।४।१) 

. आ० श्रौ° (३।५।१७।४) 

. का० श्रौ° (४।२।२८), आ० श्रौऽ (३,५।१७ १०) 

„ का० श्रौ° (४४५४-७), आ ० श्रौ ° (३।५ १७।१५) 

.आ०श्रौ° (३।५।१७६) | 

- का० श्रौ° (४।४ कण्डिका द्रष्टव्या) 


हविरयोगाः | 





वेमृधेष्टिः- कात्यायनेन त्वकेस्मिन्‌ सूत्रे हि वैमृषेष्टिनिरुप्यते, 
यदाऽऽपस्तम्बः तां विस्तरेण वक्ति | अस्येष्टेरामावस्यं तन्त्रं, समान- 
 तंन्त्रेऽपि भवत्यूहा विकरत्याश्रयणात्‌ । श्रापस्तम्बमते अयं यागः सप्तदश- 
सामिधेनीको यथा श्रदधदक्षिणो भवति ।" श्रत्रेष्टौ यजमानः पौणेमास्या- 
मग्नीषोमीयमेका दशकपालं पुरोडाशं भ्रदित्ये घृतेन चरुम्‌ अमावस्यायां 
सारस्वतं चारं पौष्णं चेन्द्रमेकादरपालं पुरोडाशं पौणेमास्थाममावा- 
स्यायां च, भरातृव्यटतोऽभिचरतो वा यजमानस्य चेवं विधीयते| 
तन्मते च भ्रातृव्यादात्मानं रिरल्िमुस्तं वा नि्घासुरिमे द्वे इष्टी दयोः 
पवेणोरनुनि व॑पति ।9 अत्रैवापस्तम्बेन अन्या इष्टय इद्रार्थ च निरू- 
पिताः ।५ 

साकप्रस्थीयः- म्रापस्तम्बेन भत्र (३।५।१६ कण्डिकायाम्‌) साक- 
परस्थीयाश्यो यज्ञदच निरूितः । श्रयं का० क° न इयते । 


श्राग्रयणस्‌*--इयं नवसस्येष्टि रासीत्‌, यस्मिन्नृतौ यानि यानि 
प्रल्नानि भवन्ति तराग्रयणे इष्ट्वा जनाः तदन्नानि भुञ्जते स्म 5 
पुराकाले ग्रायषु केचित्‌ भषजयन्ञाः प्रचलिता श्रासन्‌, अतंवानां रोगाणां 
निवारणाथमेते यज्ञाश्चानुष्टीयन्ते स्म, अन्यत्र वक्ष्यमाणानि चतुर्मा- 
स्यानि च एवंविधा भषज्ययज्ञा” श्रभूवन्‌, पण्डितप्रवराणां रघूनंदन- 
रमेणां मते चाभ्रायणमेवंविधो भेषज्ययज्ञो श्रस्ति | 
1. "इन्द्राय विमृध एकादशपालः पौ्णमासमनु' (का० श्रौ० ४।५।२ ४) 
2. आ० श्रौ ° (३।५।१५।४) 
3. आ० श्रौ ° (३।५।१५।६) 
4. श्रा० श्रौ° (३।५।१५।७,८,१ १ इत्यादिषु सूत्रेषु) । 
5. नानिष्ट्वाग्रयणेनाहिताजििनवारनीयाव्‌' (आ० श्रौ ० ।६।०।२६।२) 
6. भंषजयज्ञा वा एते । ऋतुसन्धिषु व्याधिर्जायते, तस्माहतुसन्धिषु प्रयुज्यन्ते" 
(श० ब्रा °)--^भषज्यङ्ृतो ह वा एष यज्ञो यत्रैवंविद्‌ ब्रह्मा भवति 
(छा० उ० ४।१७। १८) 
7: होली एेसा ही सावेजनिक भेषज्ययज्ञ है, जो संवत्सर के अन्त में 
क्रियां जाता है । यह्‌ नवसस्येष्टि भी कहुलाती है । नवसस्य का नाम 
होतादहै। इसलिये होलीमें हरे मुने चने को होला कहते हँ । यह्‌ 
होली एक प्रकार का भषज्य यज्ञ है ।* `“ "वै° समान्ति (प° ३५९) 
* उक्तं च--श्वग्रे अयनं भक्षणं येन कमणा तदाग्रयणम्‌' | 
(आद्वलायनश्रौतटीकायाम्‌ २।९।१) 
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ग्रत्रापि उभयोराचायययोविषयवणेनक्रमे चान्तरं वतेते, यदा 
कात्यायनेन तु दज्ञेपुणंमासप्रकरणस्यान्ते आग्रयणेष्टि्निरूपिता, श्राप- 
स्तम्बेन तु पुवंमग््याधेयम्‌, ततः पूनराधेयमग्तिहोत्रं च वणितानि 
तेषामनन्तरमाग्रयणमुपवणितम्‌, कात्यायनेनाग्न्याघेयादीनि स्वाग्रयण- 
मुक्त्वा प्रतिपादितानि । 


यज्ञनकालः- प्रा° क० वर्षासु स्यामकंयेजेत, शरदि त्रीहिभिवं- 
सन्ते यवंयथत्‌ वेणुयवेरिति सिडढान्तः ।* कात्यायनेन चान्यतोक्तम्‌- 


शरद्सन्तयोः केचिन्नवयज्ञे-प्रचक्षते। धान्यपाकवश्ञादन्ये दयामको 
वनिनः स्मृतः। उभयो राचाययोमेतयोराग्रयणं पौणेमास्याममावास्यायां 
वाभवति। का० कण प्रथमं हरिरेन्धराग्नम्‌ तत्र “देन्द्राग्न एकादशक- 
पालः पुरोडाशो भवति । शरदि ब्रीह्याग्रयणं वसन्ते च यवाग्रयणमित्ि 
केचित्‌ वदन्ति ।» आ० के० तु यजमानो निवंपणकाले म्राग्नेयमष्टा- 
कपालं पुराणानां व्रीहीणां निवपति ।“ अ्रत्राचायंण कस्माच्चित्‌ ब्राह्मण- 
प्रवचनात्‌ प्रामाण्यमुदाहूतम्‌ यथा कृषको दान्तेन बलीवदन सहादन्तं 
योजयति तारोव नवानां हविषां पुराणेन सह निवंपणमाहू राचार्याः ।४ 


का० क० वेङ्वेदेवइचरुष्टितीयं ह विरुपांशु भवति ।° तथा हि तन्मते 
दयावापृथिवीय एककपालः पुरोडाश उपांशु निरुप्यते ।" श्रथवा तं 
पुरोडाशमाज्येन छादयित्वा होमश्च कत्तव्य, ग्रथवा वशवेदेवश्चस 
णनि ब्रीह्णां च भवति ।° तथा च का7° क० सौम्यः इ्यामकदचस- 


1. जा० श्रौ° (६।८।३१।१४) 
2. कर्म॑प्रदीपे (३।७।९) 
3. का० श्रौ° (४।५।१) 
4. आ० श्रौ ० (६।८।२६।६) 
5. "यथा दान्तेनादान्तं संयुनक्ति ताङ्तदिति विज्ञायते" 
(आ० श्रौ< ६।५।२। ) 
6. "वेश्वदेवस्वर पयसि दुग्धे वा श्रप्यते उदके वा, तत्र पयःपक्षे मन्तः- 
स पय ओषधीभिः समोषधेयौ रसेन संरवेज्जगतीभिः पृच्यतां सं ० 
 भधुमन्मधुमतीभिः पृच्यतामिति' (का० श्रौ० भाष्ये, पृ" ३४३) । 
7, का० श्रौ (४।६।४) | 
8. का० श्रौ० (४।६।५-७) 


हवियगिः ` ` १५१ 


रारण्यस्य धान्यस्य च वर्षयु शरदि वा भवति, ग्रीष्मे च वंशमयः 
सौम्यशचरुभंवति, संवत्सरोपसुट्यादौ यज्ञे आग्रयणकाले प्रवग्यं नवान्नेन 
रौहिणौ पुरोडाशौ कर्तव्यौ भवतः, सुत्यासु च सवनीयान्‌ पुरोडाशान्‌ 
कुवेन्ति ]1 .. । | 

आ० क० नवानामन्तानामेन्द्राग्नो दादशकपाल श्राग्नेन्द्रो वा पुरो- 
डाशो भवति, का० कल्पवच्च वैवदेवश्चरु पयसि क्तव्यः, तथा हि 
सौम्यश्चरुः इया माको द्यावापुथिकीय एककप।ल निरुप्यते च, परमतेना- 
चायः सौम्याच्चरोः पूर्वं च्ावापुधिवीयं एककपालं विदधाति ।° ततो- 
ऽस्मिन्‌ कत्पेऽपि पञ्चाज्यानि जुहोति यजमानः । आ० क० हुरितय- 
वानु, हरितचणकान्‌ गोधूमान्‌ चानिष्ट्वापि वा यथेच्छं भक्षयति ।* 
ततोऽत्र कल्पे श्राचायण वेणुयवानामिष्टिः समाम्नाता । वेणृतण्डला 
वेणुभवा उच्यन्ते !5 श्रा० क० आसु इष्टिषु सप्तसामिधेन्यो भवन्ति, 
सद्रन्तावाज्यभागौ, विराजौ च संयाज्ये भवतः ।* उ० क० यजमानेन 
स्वगोष्ठे प्रथमजो वत्सो दक्षिणायां दीयते ।7 

का० क० दशंपौणेमासानीजानो दक्षिणाग्नौ पक्वमन्नं चतुरो 
ब्राहमाणान्‌ भोजयेत्‌ किचित्‌ दानं च दद्यात्‌, अव्रःग्निहोत्रकर्ता तु नवान्नः 
प्रातः सायं चाग्तिहोमं कुर्यात्‌, अथवा नवान्नखादिताया गोः पयसा 
होतव्यम्‌, श्रत्राचा्यैः पूनदंक्षिणाविधानं करोति--ुनः संस्कृतो रथो 
दक्षिणा क्षौमं मधुपर्को वर्षक्रितं वा वासः।'8 श्रा० कण वासः, दधि- 
मन्थः, मधुमन्थः, मधुपकः, मधूलुन्थः, पिङ्गलाक्षो गौर्वा दक्षिणायाम्‌ 
विधीयते। | 


 का० श्रौ० (४।६।१४-१७) 

. आ० श्रौ° ६।८।२६।६) 

. आ० श्रौ० (६।८।२६।१०) 

, आआ० श्रौ ° (६।८।३१।७) 

. आ० श्रौ० (६।८।३१८) 

. आ० श्रौ° (६।८।३१।४) 

, श्रयमजो गौदंक्षिणा (का० श्रौ ० ४५५६-८), धे प्राचीनमेकाष्टकाया 
वत्सा जायन्ते तेषां प्रथमजं ददाति ।' (आ० श्रौ० ६।८।३०।७) । 

. का० श्रौ० (४।६।१०-१२,१८) 

9. आऽ श्रौ° (६।८।३१।५) 


ये 
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आपस्तम्बेनात्र बहुचत्राह्मणस्य प्रामाण्येन प्राग्रयणे ब्रीहिभियेजनं 


विहितम्‌ ।" 


(३) अग्न्याधेयम्‌ 
कात्यायनापस्तम्बश्चौतसूत्रयोरग्न्याधेये विषयानूक्रमयोरस्तरमवलो 


कनीयम्‌- 

का० श्रौ० 
. अ्रगन्याधानकालः 
. श्ररन्यंगारनिर्माणम्‌ 
. वपनादि 
. दक्षिणाग्नेसहरणम्‌ 
. भ्ररणीप्रदानम्‌ 
. अजवन्धनं तहानं च 
, समिदाधानम्‌ 
. ब्रह्मौदनम्‌ 
. रात्रिजागरणम्‌ 
१०. दाकंरानिवपनम्‌ 
११. अग्तिमन्थनम्‌ 
१२. वरदानम्‌ ` 
१३.. अग्न्याधानम्‌ 
१४. अ्राहुवनीयौद्धरणम्‌ 
१५. सम्भारनिधानम्‌ 
१६. अ्रदवपदे अग्निनिधानम्‌ 
१७. दकषिणग्निनिधानम्‌ 
१८. चूतम्‌ 
१९. सामगानम्‌ 
२०. पूर्णाहुतिः 
२१. तनृहवींषि 
२२. इष्टयः रादित्य चर्व्णद्या० 
२३. दक्षिणा 
२४. यजमानत्रतानि 


ॐ 4 @ ८0 +< ० ९८ ८) ~ 


ग्रा० भौ 

ग्ररण्यो राहरणम्‌ 
सम्भारसम्भरणस 
ग्राधानकालः 
अग्न्यागारनिर्माणम 
वपनादि 
ब्रह्मौदनम्‌ 
ग्रगन्याधानम्‌ 
वरदानम्‌ 
ग्रजबन्धनम्‌ 
सिकतानिवपनादि 
्रग्निमस्थनम्‌ 


 -सामगानम्‌ 
 प्राहवनीयाधानम्‌ 


दक्षिणाग्नेराहरणम्‌ 
ग्ररवपदे अरग्तिनिधानम्‌ 
होमः 

सामगानम्‌ 
सम्यावसथयोराधानम्‌ 
पूर्णाहुतिः 

यूतम्‌ 

पावमानहवींषि 
हिरण्यदक्षिणा 
द्रष्टव्यः--आदित्यचर्व्षदयाः 


यजमानत्रतानि 


श्रीहिभिरेवोभयमते ह वं सूुपचारतया भवन्तीति बह्वृचब्राह्मणम्‌ 


(जा० श्रौ° ६।६।३१।१३) 


हविर्यागाः | १५३. 


कात्यायनस्तु सवंमेतद्‌विषयनातं समासेनेव उक्तवान्‌, य्यापिस्त- 
म्बस्तु विस्तीयतत्कमकाण्डमाह्‌ 

ग्रन्याधेयकालः--अरन्याधेयमिति अग्न्यागारादीनां समुच्चयेन 
संज्ञा, मन्थनमात्रस्य स्थापनमपि वा तद्च्यते। सवंश्रौतकमंकाण्डोप- 
कारके सवेप्रथमभावि चाग्न्याधेयं भवति, किन्तु मन्त्रसंहितासु दशे- 
पुणेमासयोरनन्त रमेवाग्न्याधेयमन्त्राः पट्यन्ते, तैन श्रौतस्‌ त्रादिष्वपि 
चायं क्रम उपलम्यते। का० क० श्रमावस्यायामेवाग्न्याघेयं विधीयतेः, 
श्रा० क० तु पौणेमास्याममावास्यायां वाऽग्निराधेय इति विकल्पो 
दरयते ।° तत्रोमाभ्यामाच(यभ्यां नक्षत्रविकल्पा श्रपि उच्यन्ते, अमा- 
वास्याया पौणेमास्याः सह नक्षत्राणि न सङ्खच्छन्ते, तस्मादयं विकल्पो 
भवति, न समूच्चयः। का० क० यजमानः कृत्तिकारोहिणीमृगशिरः- 
फाल्गुनीषु च विकल्पेन श्रग्निमाददयात्‌, ल(भकामो ब्राह्यणो हस्तनक्षत्रे 
प्रग्निमादधीत, क्षत्रियश्च लाभकामर्चि्रायामादधीत । तत्रापस्त- 
म्बोऽपि ब्राह्मणार्थं कृत्तिकारोहिणीमृगशीषफल्गुनीपुनवंसुहस्तनक्षत्रेषु 
प्रगन्याधेयं विहितवान्‌, स ब्राह्मणप्रवचनान्युदाहूत्योदाहूत्य अ्रग्न्या- 
पेयस्य नक्षत्राणि विदधाति ।« तत्रकल्पे हि चित्रायां राजन्यो भ्रातृव्य 
वानु वाग्निमादधीत। स भ्राचार्यो विशाखयोः प्रजाकामाय, श्रनुराघे- 
षवृद्धिकमिाय, श्रवणे नक्षत्रे पुष्टिकामाय, उत्तरेषु प्रोष्ठपदेषु प्रतिष्ठा- 
कामाय चाग्न्याघेयं विहितवान्‌, श्रथवा सर्वाणि नक्षत्राणि नित्यानि 
भवन्तीत्येकेषां मतम्‌ ।% 

का० क° वसन्त आधघानकालो ब्राहमणस्य निष्कामस्य ब्रह्मवचंस- 
कामस्य च, ग्रीष्म म्राधानकालः क्षत्रियस्य निष्कामस्य श्रीकामस्य च, 


1. का० श्रौ० (४५५१) 

2. आ० भरौ ° (५।१।३।७) 

3. का० श्रौ० (४।७।२-४) 

4. कृत्तिकासु ब्राह्मण आदधीत मूख्यो ब्रह्मयवच॑ंसी भवति, 'रोहण्यामाधाय 
सर्वान्‌ रोहान्‌ रोहति", ममृगशीषं ब्रह्यवचंसकामो यज्ञकामो वा, धयः 
पुरा भद्रस्सन्‌ पापीयान्‌ स्यात्स पुनवेस्वोः", शूवेयोः फल्गुन्योयंः काम- 
येत दानकामा मे प्रजास्स्थुरिति", हस्ते यः कामयेत प्रमे दीयेतेति", 

| (आ० श्रौ० ५।१।२३।३,३५,६,७,८,१२) । 
5. आ० श्रौऽ (५।१।३। १४) 
6, आ० श्रौ° (५।१।३।१५। 
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वषद्वाधानकालः प्रजाकामपशुकामवेरयस्य रथकारस्य च ।" श्रा० क° 
चे वंविधमेव विधानमस्ति, तन्मते च शिशिरः सावेवार्णीक म्राधान- 
कलो भवति, तथा हि सोमेन यक्ष्यमाणस्तु ऋतू नक्षत्रं चानारत्यापि 
ग्रग्निमादधीत। न हि सोमस्य किञ्विन्नक्षत्रमुपदिष्टं तेनाचायंण । 


आपस्तम्बेन तु शालादीनां निवासिनां शालीनानां* यायावरार्णाः 
च कृतेऽपि ब्रग्न्याघेयविधानं विहितं कृतम्‌, तन्मते देशान्तरगमनाय 
शालीनो अग्निमादधीत, एवं यायावरोऽपि एकाहप्रयाणेन गमनाय 
(उदवासाय) अग्निमादधीत १ 


` अ्रगन्यागाराः--उ० क० अ्रग्न्याधेये चत्वा्यगाराणि भवन्ति- 
गाहपत्यागारम्‌, ्राहवनीयगृहम्‌, सम्यागारमू, प्रावसथ्यागारं च । तथा 
च सभ्यागार (चूतशाला) पृथग्भवति । प्रतिगृहमेकः खरोऽपि क्रियते । 
ग्राः० क० गाहुंपत्यात्प्राचीनमष्ट प्रक्रमेषु ब्राह्मणस्याहवनीयागारम्‌, एका- 
दशप्रक्रमेषु क्षत्रियस्य, द्वादशप्रक्रमेषु च वेश्यस्य भवेत्‌ ।” दक्षिणाग्ने- 
रायतनं तु गाहुपत्यागारे आहवनीयगारे वा तयोः सक्रागे वा भवति ।8 

1. कार श्रौ० (४।७।५-७) 

2. आ० श्रौ (५।१।३।१८) 

3, (आ० श्रौ १।१।३।१८.२०,२१) । अग्न्याधानस्य सविस्तरं वर्णनं 
तैत्तिरीयब्राह्यणे (१।१।२-१०), हतपथत्राह्मणे (२।१, तथा २।२) 
चोपलभ्यते-श्रह्यं व वसन्तः क्षत्रं ग्रीष्मः । विडेव वर्षस्तिस्माद्‌ ब्राह्मणो 
वसन्ते भआदधोत, ब्रह्म हि वसन्तस्तस्माद्‌ क्षत्रियो ग्रीष्मे आदधीत क्षत्र 
हि ग्रीष्मस्तस्माद्‌ वैश्यो व्षस्वादधीत विडिढ वर्षः । 

(श० प्रा० २।१।३।४) 

4, शलालायां--ग्रहे नित्यवासी शालीन उच्यते । 

5. नित्ययाता---यायावरः-तदुक्तं बौधायनेन-- तत्रोदाहरन्ति यायावरा 
` ह व नामषैय श्रासंस्तेऽष्वन्थाशंयस्तेः बौ श्रौ० ३।१।३), महाभारते 

च जरत्कारुवचनमु-- यायावरा नाम वयमृषयः संरितव्रता 

[ (१।४१।१६) । 

6. आ० श्रौ° (५।१।३।२२), भा० श्रौ ° (५।१।४।३) 

1° श्रौ० (५।१।४।३) 
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यजमानस्य वपनादि--का० क० यजमानस्य पौणंमासवत्‌ केशक्म- 
श्रुवपनं विहितम्‌ }' एवं च श्रा० क० नखनिङृन्तनसहितं वपनं विहितम्‌ 
पल्न्या श्रपि केशवर्जं सर्वं भवति। उ० क० जायापती क्षौमे वाससी 
परिधत्तः ।2 

व्रतग्रहणम्‌--यजमानो व्रतग्रहणानन्तरं न मांसमरनाति, न स्त्रिय- 
मुपेति, नास्य गृहात्‌ कोपि अग्निमृद्धरति, एवं वीणया तुणवेन वा रात्रौ 
जागरयन्ति, श्रपिवा न जागरयन्ति, स वाचं च नियच्छति।3 श्रा० 
क ° यजमानः शत्करेतां रातरिमिन्धान भ्रास्ते।4 का० कण त्वत्राध्वयु - 
येजमानाय द्वे अरणी (ग्रइ्वत्थशमीगभेस्यारणी) प्रयच्छति ।5 अच्रा- 
पस्तम्बेन शमीगभंसम्बन्धि वाजसनेयकं मतमुदाहूत म्‌--“लमीगभंस्या- 
देवत्थस्यारणी भ्राहरति', ्रशमीग मस्येति वाजसनेयकम्‌ (अ्रा० श्रौ° 
५।१।१।२-३), तथा ह्या चार्यो मण्ड्कप्लुत्या द्वितीयसू्रमरीरचत्‌ नन 
सम्भारान्‌ संभरेदिति वाजसनेयकम्‌! (श्रा श्रौ ° ५।१।१,६), वस्तुतः 
कात्यायनेन स्वस्मिन्‌ श्रौतसूत्र सम्भारसम्भरणं नोक्तम्‌ । प्रापस्तम्ब- 
विधाने यजमानः सप्तपाथिवान्‌ सम्भारानाहरति--भूयांसो अष्टौ वा 
हरति । पञ्च सप्त वा वानस्पत्याः सम्भारा भवन्त । तथा हि 
पाथिवाः--सिकताः, उषाः (उषो भवा मृत्तिका), आखुकरीषं वल्मी- 
कवपाः, सूदः (चिक्कणमृत्‌), वाराह्‌विहताः मृत्‌, पञ्च सौवर्णानि 
शकलानि, पञ्चराजतानि, त्रीणि त्रीणि वा, यदि पञ्चौदुम्बराणि 
(ताम्रमयानि) भवेयुस्तदा पञ्चमो लौहृशकलानि सम्भारो भवेत्‌ 
ग्रथ पञ्च वानस्पत्याः--श्रहवत्थम्‌, उदुम्बरम्‌, एनयोः पणे, विकङ्कत- 
स्तथा च पुष्करपूणम्‌ ।“ 

ग्रजबन्धनम्‌--का० क० यजमानो ब्रह्मौदनात्प्राग्‌ गौहंपत्यागारे 
ग्रजं बध्नाति न वा बध्नाति, तमजं स प्रातरग्नीधे संस्थितयज्ञे ददाति । 
ग्रा० कण ग्रजबन्धनस्य विघानमपि द्यते । 


[री 


, का० भ्रौ० (४।७।११) 

. का० श्रौ० (४।७।१२,१३.१४), आ० श्रौ ° (५।१।४।१०-११) 
, आ० श्रौऽ (‰।२।८।२-४) 

. आ० श्रौ० (५।२।८।४) 

„ का०श्रौ° (४।७।२२ 

. आ० श्रौ° (५।२।७।१७) 
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ब्रह्मौदनभ्‌--उ० कऽ यजमानस्चतुर्शरावं ब्रह्मौदनं पचति, तें 
प्रभूतेन सपिषा चासिच्य ऋत्विग्भ्यो दद।(ति। तत उ० क० यजमानो- 
ऽध्वयुंव¶॑तिखर समिधारिचत्रियस्याश्वत्थस्य घृताक्ता आदधाति, 
तास्समिधा श्राद्र सपलाशाः प्रादेशमात्यो भवन्ति। श्रा० कण त्वत्र 
विकल्पेन क्षीरौदनं वा पच्यते। तत उ० क० वरदानविधानं विहितम्‌ । 
उभयो राचार्ययोमते यजमानः संवत्सरपयेन्तं करदानान्तमोदनं प्रत्यहं 
कुर्यात्‌ ततः सर्वानिग्नीनादधीत ।" उभयोमेते समिधश्ोषनाशे सति 
प्रायश्चित्ताधानमापदि एकाहे चतुदेश्यां कत्तेव्यम्‌ । उ० क० यजमानः 
पुन राधास्यमानः पुनत्रह्यौदनं पचति पुवंवत्‌ व्रतग्रहणादिकं कमे च 
भक्ति ।" भ्रा० क० यजमानो ब्रतग्रहणे वाचं यच्छन्नाह--'अनुत।त्स- 
त्यमुपेमि मानुषाहैव्यमूपेमि देवीं वाचं यच्छामि इति (ग्रा० श्रौ 
 ५।२।८।१), तत उ० क० वीणादिभिङ्च रात्रिजागरणं भवति, तथा 
रात्रौ काष्ठकलेरग्निः प्रदीप्यते च । 


शाकं रानिवपनम्‌-का० क० व्युष्टायां रात्रौ तं प्रज्वलितमग्नि 
यजमान उपशमयेत्‌, श्रथव। दक्षिणस्यां दिशि तं संहूत्य तस्मिन अन्वा- 
हायेपचनं क्यात्‌, उपशमितस्याग्नेः स्थानं स्प्येनोल्लिस्य अभ्युक्ष्य च 
तत्र भूमौ हिरण्यशकलं निधाय तत्रेषामाखूत्करं च निवपति, प्रान्तेषु 
च राकरा निदधाति । आ०्कण०्तु व्गृष्टायां रात्रौ यजमानः तस्मि- 
न्नग्नौ श्ररणी निष्टपति, ततोऽद्धिरवोक्ष्य तत्स्थानं, गाहैपत्यदक्षिणा- 
ग्याहवनीयसम्यावसथ्यानां स्थानानि करोति, ततः सिकतानामर्धं 
दषं विभज्याधं गाहेपत्यायतने निवपत्यर्धं दक्षिणाग्नेरायतने च, भ्र्धं च 
त्रैधं विभज्य प्राहवनीयसम्यावसथ्यादीनां भ्रायतनेषु निवपति । स्त्र 
कल्पे सवेषां सम्भाराणां एव विभागो निवपनमुक्तम्‌ अ्राचा्येण 
र । तत्राचायंण हिरण्यश्शकलप्रासनं रजतदानं च विधी- 

। 


+ का० श्रौ° (४।८।११), आ० श्रौ ° (५।२।५1७) 

- का० श्रौ° (५।०।१२), आ० श्रौ ° (५।२।७।१५) 

. का० श्रौ० (५०८ १३-१४), आ० श्रौ (५।२।८।३,४) 
- का० श्रौ° (४।८।१५-१६) | 

~ आ० श्रौ° (५।३।८-१० कण्डिकासु) 
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श्रग्निमन्यमनस्‌- तत उ० क° पुरस्तात्‌ स्थितेऽश्वे अ्रग्निमन्थनं 
रमीगर्भाद्‌ भवति ।" गाहेपत्यखरस्य पश्चास्प्रदेशे चाग्तिमन्थनः 
क्रियते । ्रा° कण मथ्यमाने श्रगनौ मन््रजपः साक़रतेस्सामगानं च क्रियेते 
धूमे जातेऽध्वयुं : गाथिनः कौशिकस्य साम गायति--श्ररण्योननिहितो 
जातवेदो" इत्यादि, ततः स चतुर्होत्‌न्‌ यजमानं वाचयति ।8 उ०क° 
जातेऽग्नौ यजमानो अध्वर््वादिभ्यो वेरं ददाति । आपस्तम्बकत्पे गौरवे 
वरो भवतति, श्रनडवान्‌ वे श्रतिवरो भवति।* 


श्रभिप्रारानम्‌- तत उ० क० यजमानः- 

'प्राणममृते दषे" इति, इवासं गृह्णाति | 
श्रमृतं प्राण श्रादघः इति, उच्छवासम्‌र, निष्कासयति (कात्या- 
यनकल्पे) एवं चापस्तम्बकल्पे-- 

“प्रजापतेस्त्वा प्राणेनाभिप्राणिमि, इति इवासं गृह्णति, अजीज- 
ननमृतं मर्त्यासो सोमाणं तरणिमिति उच्छ्वासः 9 


गाहपत्यागन्याधानम्‌-का० के° तं जातमग्निमूद्धृत्य अ्रासीनो 
यजमानो दारुभिज्वंलन्तमादधाति “भूभूव इति मन्त्रेण अमृष्य' त्वेति 
तरेण यथषि स्थापयति 1 श्रापस्तम्बस्त्वेनं श्रधिकं स्पष्टीकरोति 
“भृगणां त्वा देवानामिति" यो भागेवः स्यात्‌, श्रङ्कखिरसां त्वा देवाना- 
मितियो ब्राह्मण प्राद्धिरसः स्यात्‌, श्रादित्यानां त्वा देवानामिति 


1. का० श्रौ० (४।८।२१,२६), आ ० श्रौ° (६।३।९०।७,६)-श्वेतोऽहवो 
विक्ितिनाक्षो भवति रोहितो वा सितज्ञानूरपि वाय एव करिचत्‌ 
साण्डः । 

2. मन्थनप्रकाररच कात्यायनेन कर्म॑प्रदीपे चोक्तः श्चात्रबुध्ने प्रमन्थाग्र 
गाढं कृत्वा विचक्षणः । कृत्वोततराग्रामरण तदुबुघ्नमुपरि न्यसेत्‌ ॥ ` 
चात्रायःकीलकाग्रस्तामेवोवीलीमूदग्रकाम्‌ । विष्टम्भाद्धारयेन्मन्तरं निष्कम्पं 
प्रयतः शुचिः । त्रिरुदेष्ट्‌याथ नेत्रेण चात्र पल्योऽहतांशुकाः । पूवं मन्थन्त्य- 
रण्यन्ते प्राच्यग्नेः स्याद्यथाच्युत्ति; । करमंप्रदीपे (१।०।२-४) 

. आ० श्रौ° (५।३.१०।११, ५।३।११।२) 

, का० श्रौ० (४।८।२७), आ० श्रौ° (५।३।११।४,५) 

. का० श्रौ° (४।८।२६-३०), आ० श्रौ (५।३।११।६-६) ¦ 
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. का० श्रौ° (४।६।१) 
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अन्यासां प्रजानां, 'वरुणस्यत्वा राज्ञो व्रतपते इति राञ्चः, इन्द्रस्य 
त्वे्रियेण व्रतपते इति क्षत्रियस्य, 'मनोष्टवा म्रामण्यो व्रतपते" इति 
वेश्यस्य, ऋभूणां त्वेति" रथकारस्थ यथव्यधानम्‌ । एतस्मिन्‌ कत्पे 
प्रथमया व्याहूत्या दाम्यां व्याहूतिम्यां वा सपंराज्ीभ्यामृगम्यां प्रथमेन 
धमरिरसा मन्त्रेण वाऽऽधानं भवति) सन्त्राणामन्ते रथन्तरयज्नायज्ञिये 
सासनी च गीयते । क?० क० अध्वयु वर ब्रह्मा रथन्तरं गायति) अव्र 
वामदेव्यसाम्नो गानमपि विधीयते ।“ 


प्राहूवनीयाधानम्‌--का० क० उद्धरणे क्रियमाणे अश्वो श्रग्नेः 
पुरस्तादग्रतो युवा तरुणः पुवंवाट्‌ श्रग्रे याति, मन्थनकाले योऽव सोऽ- 
त्रापि भवति ¦! आहवनीयोद्धरणे च यजमानः सम्भारानधिष्ठाय 
प्राङ्मुखेऽदवे भ्रग्रतो नीयमाने भ्राहवनीयखरसमीपे तं स्थापयित्वा श्ररव- 
पद द्विवारं स्पृष्ट्वा तृतीयेनाग्निमादधाति । ततो यजमानोऽनेः 
पुरस्तात्परिक्रम्य इध्मस्याग्रभ।गं हस्तेन गृहीत्वा योरिति" “भूम्नेत्याह' 
(शु० य०३।५) स तिसृभिः सापैराज्ञीभिक्छमभििः तमाहुवनीयं चोप- 
तिष्ठते ऽ भ्रा क० त्वर्धोदिते सूयं यजमान ग्राहवनीयमादधाति, 
विकल्पे चोदिते सूयं ब्रह्मवचंसकाम प्रादधीत । तत्र कल्पे श्राहुवनीये 
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1. अत्र वरुणभुगु्मूवसिष्ठादित्यादयः प्रजानां पतयो (मूलपुरुषाः) भास- 
न्नित्यं तिह्यमपि ध्यातव्यम्‌- तच्च द्रष्टव्यम्‌-- 
"त्रयः प्राजापत्या देवा मनुष्या असुराः" (व° उ० ५।२।१) 
"आदित्या इमाः प्रजाः" (काठकं सं० पृ० १०२) 
आदित्या वा इमाः प्रजाः (ताण्डय्राह्मणे १३।६।५) 
द्रय्योहुवा ददमग्रे प्रजा आमु: आदित्याश्चेवाङ्कखिरसरच' 
(श० ब्रा० ३।५।१।१३) 
"विवस्वानादित्यस्तस्येमाः प्रजाः' (श० त्रा० ३।१।३।१५)} 
एेडीरच वा इमाः प्रजाः' (काठक सं० १।५।१०)} | 
एवमृभुश्च रथकाराणामादिपुवेन आसीत्‌, एतच्च॑ति्यं पूवं मेवोल्लि- 
खितम्‌ । | 
. आं० श्रौ० (५।३।११।८) 
. भ्रा० श्रौ° (५।३।११।७) 
. का० श्रौ (४।६।७-८,१२) 
. काण श्रौ० (*६।१३-१८), आ० श्रौ ° (५।४।१४।४,५,७.१७) 
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उद्धियमाणे वामदेवस्य साम्नो गानं मवति, स्वे ऋत्विग्यजमाना ग्रश्वं 
पुरस्तात्करृत्वा प्राचीं गच्छन्ति, श्राहवनीयस्य दक्षिणतो त्र्या रथं रथ- 
चक्रं वा वतेयति यावच्चक्रं त्रिः परिवतेते, का० कल्पवदघ्रापि यज- 
मानस्तृतीयेनाइ्वपदेनाग्नि हरति, तद्च्चात्र पूवेवाडद्वस्तदभावेऽन- 
वान्‌ वा भवति)" श्रा० कण श्रघेभागे यजमान ऋत्विग्भ्यो वरं दक्षति । 
उध्वेभागे च हिरण्यं निधाय ग्ध्व: नाकोऽसि बुध्न-प्रतिष्ठेति' 
प्राक्रमति । आहवनीयस्य पृरस्तात्प्रत्यङ्मुखो वाऽरवो धायते । 
प्रापस्तम्बेन त्वह्वस्य स्थानेन हि केवलमडवानु विकल्प्यते भ्रपितु 
कमण्डलुपशुरजोऽपि वा विकल्प्यते ।* श्रथ यजमानस्तस्य पशोस्तृतीये- 
नोपस्पशनानन्तरं मन्त्रान्‌ जपति, श्ररण्येऽनुवाक्या भवति, ततो यज- 
मानस्तिष्ठन्‌ आहवनीयमादधाति, पूववत्‌ स्येतवारवत्तीययज्ञायज्ञियं 
सापराज्ञीयधमंशिरसां गानं च भवति । 


 दक्षिखार्याघानम्‌--का० क गाहुपत्यादग्नेरेकदेदामादाय दारु 
भिज्वंलन्तं दक्षिणग्निखरे स्थापयति ।” श्रा० क° प्राग्नीध्रस्तु लौकिक- 
मग्तिमाहूव्य मथित्वा वोध्वज्ञ्‌रासीनो दक्षिणाग्निमादधाति, यज्ञा 
यज्ञीये गीयमाने यथन्यधिनेन पूववत्‌ व्याहूत्यादि च जपति। कार 
क० वक्ष्यमाणाभ्यामरणीभ्यामगिति निमथ्य गाहपत्यागारे खरस्य मध्ये 
वा दक्षिणागिि स्थापयति । अथवा तन्मते हि वेद्य कुलादम्बरीषाद्‌ , 
(्राष्टाद्‌) महानसाद्वाऽखहूत्य गाहूपत्यागारेऽग्निमादधीत ।* अ्रा० क्र० 


जमनम 


. आ० श्रौ ° (५।४।१४।११) 

. आ० श्रौ ° (५।४।१४।१२) 

. आ० श्रौ° (५।४।१४।१५) 

. प्पूवेवाडरवो भवति", 'तदभावेऽनङ्वान्‌ पूवं वाडेतानि कर्माणि करोति 
इति पद्धायनिन्राह्मणं भवतिः । कमण्डलुपद आदधातीति बह्वुच- 
ब्राह्मणम्‌", जस्य पद आदधीतेति वाजसनेयकम्‌ 

(आ० श्रौ० ५।४।१४।२४-२५, १५।१-२) 

. आ० श्रौ (५।४५।११५।२,५,६,७) 

, का० श्रौ० (४।६।१६) 

 का० श्रौ (४।७।१६) 

का० श्रौ ° (४।७।१६) 
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ब्राह्मणराजन्यवेश्यशद्रारां यो श्रसुर इव पुष्टो भवेत्तस्य गृहात्‌ पृष्टि- 
कामो दक्षिणाग्निमाहरेत्‌ ।1 आपस्तम्बवचनाच्च प्रतीयते यत्तस्य काले 
भारते वषं ्रसुरा निवसन्ति स्म, ते विस्मृता नाभूवन्निति। अत्र 
का० क० यजमानो दिवा रात्रौ वाऽनाति। ततो यजमानौ श्रस्तमय- 
कालममीपे श्राहुवनीयगारस्य पुरस्तादुपविष्टो देवात्‌ पितुंक्चाह्वयति- 
देवाः पितरः पितरो देवा योऽहमस्मि स सन्यजे" "` ।' (का० श्रौ 
४।७। १७-१८) । | 


सम्यावसथ्ययोराधानम्‌- का० क० दक्षिणाग्नेराधानान्तरं गाहु- 
पत्यवत्सम्यसंज्ञकमग्ि निमेथ्य यजमानस्तं सभायां स्थापयति, एवं 
चावसथसंज्ञकमग्ति चावसथे स स्थापयति ।° आ० कण्तु यजमानो 
लौकिकाग्निमाहूत्य मथित्वा वाऽऽहवनीयाद्वाहूत्य यथव्यधिनेन पूवं- 
विहितविधानवदेव सम्यावसथ्यौ श्रादधाति ।3 


"` समिदाधानम्‌, पूर्णहितिशष्च- श्रा० क० तततस्त्रष्वग्निषु आहवथ्य- 
स्समिधः प्रत्येकं यजमान श्रादधाति, एवं शमीमय्य। तिखस्समिधः, तथा 
चान्येषां वृक्षाणां च समिध ग्राहुवनीय श्रादघाति।* तत उ० कण 
यजंमानस्तुष्णीमगिनिहोत्रं जुहोति न वा जुहोति पूर्णाहुत्यन्ते।* ततो 
वरदानत्रतविसजंनादीनि च कर्मणि भवन्ति ।6 प्रा० कण तु सप्तवत्या 
ऋचा पूर्णाहुति जुहोति यजमानः ।” तत श्रा० क० यजमानो यथामन्रं 
पञ्चाग्नीनुपतिष्ठते ।® | | 
श्राग्नेयीष्टिः-तनूहबींषि च-का० कण० यजमानो द्वादशेऽहनि 
तनह्वींषि अग्नये पवमानायेत्यादीनि निवपति । सद्यो मासान्तरे, 
षण्मास्ये संवत्सरे वा निर्वेपणविकल्पाः । तत्र कल्ये, श्रग्नये पवमानाय" 


. आ० श्रौ (५।४।१४।१) 

. का० श्रौ° (*६।२०) 

, आ० श्रौ° (५।५।१७।१) 

. आ० श्रौ° (५।५।१७।२-४) 

. का० श्रौ° (४।१०।४) 

. का० श्रौ (४।१०।५-६) 

. समिघधस्तप्तजिदह्वा' इति (आ ० श्रौ ° ५।५।१५४।९) 
, का० श्रौ° (५।५।१८।२) 
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प्रथमा, श्रगनये पावकायाग्नये शुचये च द्वितीया, ब्रदितये चरुस्तृतीया 
दष्टिभवति, ग्रथवा श्रादित्यस्य चरोः पुरस्तादाग्तेय एव केवलो 
भवति ।1 आ० कण तु यजमानः पावमानह्वींषि सद्यो द्वादशाहे द्वयूहे 
त्ये, चतुरहेऽधेमासे मास्य॒तौ संवत्सरे वा निवपेत्‌, तिख श्राज्याहुत- 
यस्तु कात्यायनकल्पवद्‌ हूयन्ते श्रग्नये पनमानायेव्यादि ।' भ्रस्या इष्टेः 
शतमानं हिरण्यं दक्षिणा च विधीयते! प्रतः परमापस्तम्व शन्द्राग्न- 
मेकादशकपालभ्‌, धृते चादित्यचरम्‌, श्रग्नावेष्णवं चेकादरकपालम्‌, 
प्रग्नीषोमीयमेकादशकेपालं विष्णवे शिपिविष्मय च धुते चरुं विद- 
धाति । तत्रापस्तम्बेन ऋत्िग्भोजनम्‌, दक्षिणा, यजसानकतु कमग्नि- 
होत्रं च विधीयन्ते विस्तरेण ।> अत्रैव तेन वाजसनेयिनामादित्यचरस- 
सम्बन्धि मतमृदाहूतम्‌ ।* 


चूतस्‌--कात्यायनेन तु केवलमेकस्मिन्‌ सूत्रे समभ्याग्न्यागारे युत- 
विधानं सङ्केतितम्‌ ।5 श्रा° क० आग्तेयस्याष्टाकपालस्य निरप्ते 
हवीषि, सभाया मध्ये श्रध्वरथुं रधिदेवनमूद्धृत्यावीक्षय क्षान्नोप्य तेषु 
हिरण्यं निधाय "निषसाद धृतव्रत" इति राजन्यस्य कृते जुहौति । प्रनेन 
प्रतीयते पू वेयुगेषु यज्ञेषु क्षत्रियाणां चूतं प्रियं कृत्यमासीत्‌ 1 सभ्यागारे 
ते सम्या चूतं क्रीडन्ति स्म, नात्र संशयः । यज्ञसम्बन्धि द्यूतविषयक 
विस्तृतविवरणं विवेचनम्‌ चान्यतास्ममिरुपस्थापितं तत्रेव द्रष्टव्यम्‌ । 
अथ प्रकृतमनुसरामः । तत आवसथास्ये ग्रतिधिगृहे पाषंदा निषीदन्ति, 
पूवेवच्च हिरण्यहोमो भवति-- 

“पर नूनं ब्रह्मणस्पतिमेन्वं वदत्युक्थ्यम्‌ । यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रौ 
ग्रयेमा देवा ओकांसि चक्रिरे ।' उत नोऽहिबुध्न्यश्शुणोत्वज एकपात्पृ- 
थिवी समुद्रः। विश्वेदेवा ऋतावृधौ हुवान: स्तुता मन्त्राः हविशस्ता 
अवन्तु नः (इत्युक्त्वा श्रध्वथुं रक्षान्‌ यजमानाय प्रयच्छन्नाह-ब्रीहिभ्यो 


मको 
ण क न ५०००७ ७७५ त ११८१७-५८१०५१ 


1. का० श्रौ° (४।१०।७-११) 

2. आ० श्रौ° (५।६।२१।७-८) 

3. आ० श्रौ° (५।७।२२ कण्डिका) 

4. आदित्यं धृते चर सप्तदशसामिधेनीकः धेनुदक्षिणं सवंषामनूनिर्वाप्याणां 
स्थाने वाजसनेयिनस्समामनन्ति (५।७।२२।८) - तुलनीयं--आग्नेय एव 
वा पुरस्तादादित्यस्य धेनूरादित्यस्य' (का० श्रौऽ ४।१०।११,१४) 

5. ((यजमानः)' गां दीव्यध्वमित्याह्‌' (का० श्रौ° ४।६।२१) 
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गा दिव्यताहिसन्तः परूषि विशसत' इति ! ततः कृतसंज्ञकं यताक्षं 
यजमानो जयति । न्युप्तषवक्षेषु चतुष्कणे विभज्यमानेषु यत्र सके भागा- 
स्समा भवन्ति तत्कृतं नाम । ततस्तया गवाविजेता व्रीहीन्‌ क्रीत्वा 
तेरोदनं पक्त्वा स सभासद्भ्य उपाहूरति ।' ततस्ते सवं पाष॑दाः तद्‌- 
भोजनम।वसथे' मज्जते । | 

दक्षिाविधानम्‌-उ० क० आग्नेयीष्टेदक्िणा च विधीयते, तयो- 
रुभयोः कल्पयो: षड़्‌, दादश-चतुश्िशतिर्गाः प्रतिविभज्य दीयन्ते | 
का० क० भूयसीर्व गा यथाश्रद्धं दीयन्ते !2 भ्रा० क० यजमानो अ्रजं 
पुणपात्रमुपवहणं सार्वसूत्रमग्नीधरे, वहिनमद्वं ब्रह्मणेऽध्वयेवे वा, श्रनड- 
वाहुमध्वयेवे, घेन होत्रे, वासो मिथृनौ गावो नवरथ चैतानि साधारणानि 
सव्यो दीयन्ते । 


प्रन्वृरम्भरणीयेष्टिः--अन्वारम्भतेऽनयेत्यान्वारम्भणीया (इष्टि 1 
सा च दशोपुणेमासारम्भविक्ेषः । का० क० यजमानो अन्वारम्भणादीनि 
कुयात्‌ न व कुर्यादिति विधानमस्ति।* भ्तरेष्टौ यजमानः पुर्वं सारस्वत- 
होमं हुत्वाऽन्वा रम्भणीयेष्ट्यामग्नावैष्णवभेकादशकपालं सरस्वत्यै चरं 
सरस्वते द्वादशकपालं च निवपति, भिनी गावौ च दक्षिणां ददाति ।5 


भ्राहिताननननं तानि-का० क० आहिताग्निरनृतातिथ्यपनोदपूतिदार्वा 
धानर्बीसिपक्वनान्युदकानि च वर्ज्ययति। स नित्यं ब्रह्मचारी, नित्या- 
ग्निधारी, क्षीरहोमी श्रग्निसिमीपशायी च भव्ति, स एतान्‌ नियमान्‌ 
प्राधानानन्तरं हादशरात्रं षडत्र त्रिरात्रं वा पालयेत्‌ ९ आपस्तम्बोऽपि 
शब्दान्तरेणेवमेव विदधाति, तथा चाधिकान्‌ नियमान्‌ समाम्नाति, 
` यथा--यजमानो हिङ्कृत्य वाग्यतः स्त्रियं प्रतिगच्छेत्‌, स ॒नैतस्मिन 
संवत्सरे पशयुनाऽनिष्ट्वा मांसं भक्षयेदित्यादीनि ।” इति च! 


- आ० श्रौऽ (५।६।१६।१-४, २०।१-३) । 

- का० श्रौ° (५।१०।१२) 

- आ० श्रौ° (५।६।२०।१-१४) 

 वेहतुनक्षत्रसम्भारसामवपनचातुष्प्रास्यजागरणेष्मपूरवा्षान्वारम्भरासापं- 
राज्ञीनं कुर्यात्‌ ।' (का० श्नौ० ४।१०।३) 

 आ० श्रौ ° (५।७।२३।४-५,२४।५) 

 के° श्रौ० (४।१०।१५-१६) 

भा° श्रौ ° (५।७।२५।३-१९) 
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पुनराधेयम्‌--का० क० प्रतिज्ञातस्य (असिद्धस्य) पुनराधानं 
विधीयते।" तथाच का० क० राज्यकामः क्षत्रियः यदास्कामो वा 
ब्राह्मणः पुन रादधीतेति नियमः ° ्रा० क० च प्रायेणेवमस्ति, तन्मते 
यो यजमानो श्रग्नीताधाय एतस्मित्‌ वषं वृद्धि नाप्नुयात्‌ स पुनराधान- 
स्याधिकारी, प्रजापशुपष्टिकामानामपि पूनराधानं विधीयते, म्रथवा 
हानौ पृत्रमरणे ज्ञातिनिग्रह, श्रद्खवेकल्ये, पत्नीमरणे च यजमानः 
पुनरादधीत । का०कण० च तरिरात्राकराग्नीनुत्मृज्य च यजमानः पुनर- 
ग्निमादधीत, श्रथवा सद्य एवादधीत । 


पुनराधानकालः--का० क० यदि आधानस्य विच्छेदो भवेत्तहि 
यजमानः पुनवेसुनक्षत्रे वर्षासु मध्यदिने वाऽऽदधीत।* प्रा क० रोहिणी, 
पुनवसू भ्रनुराधा च पूनराधानस्य नक्षत्राणि, तत्र कल्पे च वर्षासु 
शरदि वा यजमानो रग्नि पुनरादधीत । 
ग्रा० क० च यजमानोऽग्निमृद्रासनात्‌ पुवेमाग्नेयमष्टाकपालं वेर्वा- 
नरं द्वादशकपालं वारुणं दशकपालमग्नयेऽप्सुमते अष्टाकपालं मेत्रं चर्‌ 
च निकंपति (श्रा श्रौ° ५।८।२६।४), भारद्वाजश्रौतसूत्रे चेवं विधान- 
मस्ति, (द्रष्टव्यम्‌ भार० श्रौ° ५।१७।८) | 
का० क० पुनराधेये कुशेराधानं नेध्मेन, तत्र कल्पे च यजमानो 
व्रीहिमियमपूपमकपत्रयोरग्निना पक्वं गाहूपत्यस्थाने निदधाति, याएवम- 
पुपंतु भ्राहवनीयस्थाने च निदधाति पूववत्‌, तथा चाग्नेयः पञ्च- 





न कनक तन ज 


1. “आधानेन लक्षणेन यस्य प्रतिज्ञातमप्रकश्यमुपजायेत स आधानाप्रतिज्ञात 
इति भतु यज्ञाचार्याः, यस्याधानानन्तरमेवे प्रतिज्ञातमपगतं स॒ आधान 
प्रतिज्ञात" इति कर्कः का० श्रौ० भाष्ये, प° २३८४) 

. का० श्रौ० (४।११।२) 

. आ० श्रौ ° (५।८।२६।३) 

. का०श्रौ° (४।११३-४) 

. का० श्रौ° (४।११।५-६)-- तुलनीयं च--पुनवस्वो रादधीत द्वे पुनरा- 
धेयस्य नक्षत्रे यत्‌ पुनवसू" (त° सं० १।५।१।४) तथा हि तदाहुः 
कस्मिन्नृतौ पुनरादघीतेति वर्षास्विति हैके आहूवैर्षासु वं सवं कामा 

सवेषामेव कामानामाप्त्य मध्या वषे पुनवसू नक्षत्रमुद्रीक्ष्य पुनरादधीत 

(रांखायनब्राह्यणे १।३) 


१ > £> > 


6. आ० श्रौ° (५।८।२७।५-६) 
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कपालं स निवपति, श्रा०कण्तु द्वादशकपालादीनां विधानं इश्यते 
अथवा प्रथम प्राज्यभाग ्राग्नेय एव, द्वितीयस्तु आग्नेय पवमानाय 
इन्दुमते (ग्रा क० अप्घुमते) वा कर्तव्यः । तत्र कल्पे च हिरण्यमन- 
इवानु वा दक्षिणा भवति । म्रन्यत्सवंमग्न्याधेयवत्‌ क्रियते ॥1 | 

ग्रा° क० तु यजमानो उानस्पत्यान्‌ पाथिवान्‌ सम्भारान्‌ च 
सम्भरति, पुरस्तात्‌ त्विष्टकृतः सप्ताहुतीज्‌ होति ।* ततो यजमान म्राय- 
तनेषु पुराणान्‌ दर्भान्‌ संस्तीयं सापंरा्ञीभिक्र गिभिर्गहिपत्यमादधाति, 
मध्यदिने त्वितरानग्नीन्‌ ततः सप्तवत्या ऋचा श्रग्निहोत्रं च स जुहोति, 
ततोऽष्टाकपालं पञ्चकपालं वा पुरोडाज्ञं ति्वेपति । अत्र सवेमाग्नेयं 
भवति । श्रत्र कल्पे का० कण वतु शतमानं हिरण्यं दक्षिणा, अ्रथवा 
पुनस्संस्छृतो रथो वा दीयते । तन्मते च यदीतराणि न विचेरन्नप्यन- 
डवाहम्‌ वा दद्यात्‌ ।* ्रत्राचायंण पेष््कायनित्राह्मणवचनमुदाहूतम्‌ । 

 त्तीयाधानम्‌-तेत्तिरीयसम्प्रदयि तरतीयाधानमपि श्रूयते, आप- 

स्तम्बभारदाजाम्यामच्र प्रसद्गे चालेखनारमरथ्याचायंयोमतान्युद्ध्‌- 
तानि । श्रा° क° यदि यजमानस्तृतीयमादधीत, ततस्य एतान्‌ होमाश्च 
जुहोति-- 

लेकस्सलेकस्पुलेक" इति । 


(५) अग्न्य्‌ पस्थानम्‌ 
प्रश्युपस्थानम्‌--कात्यायनेन पू वंमग्न्युपस्थानं प्रोक्तं ततो भ्रग्नि- 
होत्रमाख्यायते, श्रापस्तम्परस्तु पूवंमग्िहोतं कथयित्वा पर्चाच्चाग्न्यु- 
पस्थानं वणंयति । वयं तु यथाप्रतिन्ञातं कात्यायनीयं क्रममनुसरन्तः 
पुवेमुपस्थानं प्रतिपादयामः । 

1. का० श्रौ० (४।११।७-१३) 

2. अपि वा पञ्च पाथिवान्‌ संभारानाहुरति एवं वानस्पत्मान्‌ ।' 
(आ० श्रौ° ५।४८।२७।०८) 


यमन म त त मनया धभ 


3. आ० श्रौ ° (५।८।२७ कण्डिका) । 

4. आ० श्रौ° (५।०।२९।४) -अनुङहि हु वा एते च कामा अतश्च भूयांस 
इति वैड्धायनिन्नाह्यणं भवति । 

5. आ० श्रौ० (५।८।२६।१४), (भार० श्रौ० ५।२१।१३) 

6. आ> श्रौ (५।८।२६।११)-तुलनीयं भारहाजसूत्रेण-- लेकः सलेकः 
सुलेक.' इति (भार ० श्रौ ° ५।२१।११) । 
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का० क० यजमानः सांयमाहुव्यां हृतायां विकल्पेन वात्सप्रेणानु- 
वाकेन गाहपत्यमाहवनीयं चोपतिष्ठते } तत्र 'प्रयन्तोऽध्वर'मित्यन्तम्‌ 
(रुक्लयचुर्वेदे ३।११) आरभ्य "परिते दूडभ' इत्यन्तं (श्ु° य० ३।३६) 
वात्सप्रोपस्थानं समःम्नायक्रमेणेव कत्तव्य }। 

आ० क० चैवं हि यजमानेन “उपप्रयन्तोऽध्वरमिति' षड्भिक्छ - 
गिः, “इन्द्राग्नी रोचना दिवं टत्यपरपक्षे श्रष्टाभिकच्छं ग्भिरेवोपस्थानस 
कत्तेव्यम्‌ । तथा हि "ममाग्ने वर्चो विष्ट्वेष्वस्त्वितिः चतस ऋचः 
पूरस्तादग्नीषोमीयाः पुवंपक्षे, तथा च इन्द्राग््या ऋचा अपरपक्षे 
आहवनीयोपस्थानम्‌, चरिदिचत्रावसुना ऋचा सायमूपतिष्ठते ग्रजमानः, 
त्रिर्वग्विसुना ऋचा च प्रातरुपतिष्ठते। ततः स “इन्धानस्त्वां शतं 
हिमा' इति जप्त्वा वरिभियेजुभिरेकत्राग्नौ चतस्रस्समिध श्रादधात्ति ।° 


तत उ० क° यजमानो गां प्रति गच्छति । तत्र का०क० सगोः 
स्पशेनादिक कृत्वा गाहपत्यमुपतिष्ठते। तां गां पूनरुपस्प्रस्य 'सोमान- 
मिति' (शु° य० ३।२८-३६) मन्त्रान्‌ जगति, ततः स पृत्रनाम गृह्भाति 19 
प्रा क० यजमानः समिधमाधाय मूखं प्रक्षाल्य गोष्ठमुपतिष्ठते, तत्र स 
गोवत्सं, वत्सां चोपस्पृ्य "उप त्वाग्ने दिव" इति तिसुभिर्गयत्रीभि- 
गहिपत्युमुप तिष्ठते, एवमन्यान्‌ मन्त्रांइच स जपति । गाहुपत्योपस्था- 
नानन्तर यजमानः पृनश्च गृहान्‌ पशून्‌ वा प्रेक्षते, ततः सः प्राजापत्येन 
तुचेन सूक्तेन अ्राहवनीयमूपतिष्टते।* का० कत्पवदत्रापि पृच्रनाम- 
ग्रहुणादिकं च भवति । 

चुल्ल क्रोपस्थानम्‌-कात्यायनस्त्वस्येवोपस्थानस्य स्थाने वेकल्पिक 
कषुल्लकोपस्थानमाह । तन्मते मूभरुवस्वरिति यजमान उभावग्नी उप- 
तिष्ठते! भ्रापस्तम्बेनेदं वाजंसनेयिनां म्तमुदाहूतम्‌ । तन्मते. 


गि ता मलन ता ता नो १ ०अ 


1. का० श्रौ० (४१२।१-२) 

2. आ० श्रौ° (६।५।१६।१-१२) 
3. का० श्रौ° (४।१२।६-१०) 

4. आ० श्रौ° (६।५।१७ कण्डिका) 
5 

6 

7 








शना नतक त ४५५११ ७अ७॥ 


. आ० श्रो० (६।५।१६९।२) 

. का० श्रौ° (४।१२।१२) 

. भुम वस्धुवसुप्रजाः प्रजया भूयासमिति" उपतिष्ठेतेति वाजसनेयकम्‌ ।' 
(आ० श्रौ° ६।५। १६।७) 
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चके वात्सप्रेणेव सायं प्रातरुपस्थानमाहुः । अथवा गोसुक्तेन प्रहवसूक्तेन 
वा विकल्पेनोपस्थेयः, ग्रथवा प्रातरवनकेनोपतिष्ठते ।` 


प्रवासोपस्थानम्‌- पुराकाले श्रग्निहोत्रस्योपस्थानस्य च ईद्री 
महिमा श्रनिवार्यता चास्तां यत्प्रवासेऽपि यजमानो अ्रण्नयुपस्यानादि- 
कानि नैत्यकानि कर्माणि करोतिस्म। भ्रत्र च विचिकित्सार्यां भ्रव 
त्स्यता यजमनिन अनिवायंरूपेण श्रगन्युपस्थानमपि करणीयमासीत्‌ 
तदुक्तं काट्यायनेन क्मेप्रदीपे-- 

“तिक्षिप्याग्नि स्वदारेषु परिकल्प्यऽऽतिविज्यं तथा । 

प्रवासेत्कायेवात्‌ विप्रो मृषेव न चिरं क्वचित्‌) 

मनसा नैत्यकं कमं प्रवसन्नप्यतन्द्रितः | 

उपविद्य शुचिः सर्वं यथाकालमनुवदेदिति ॥' 

ग्रापस्तम्बमते योऽन्यं प्रवत्स्यंन्तं कामयेत यदयमनामयमेव पून रा- 


गच्छेदिति स तं प्रति स्वस्त्ययनं पठेत्‌- मा नश्शंसो अररुषो धूति- 
रित्यादि \ 


का० क प्रवसन्‌ यजमानो यथाकालं याजमान कुर्यात्‌, श्रग्तिहोत्र- 
सम्बन्धि उदकभक्षणादि कुर्यात्‌ । श्रत: प्रवसता तेन निन्यं कमं यथा- 
कालं मनसा चिन्तनीयम्‌, तथा हि मृुण्डनत्रत्यारनाधःदायनव्रतग्रहणा- 
दिकं धमेमात्रत्वात्‌ उपकारक विष्णुक्रमादिक च कत्तेव्यम्‌, एतत्सम्बन्धे 





1. भा० श्रौ० ६।५।१६।७, २०।१) । 
श्रातरवनेकोनाम शाखान्तरीयमुपस्थानम्‌ ।' 


2. अ० क० (६।५।१७।१२), स्वस्त्ययनपाठः पुराकाले प्रयाणस्यावर्यक- 
मङ्कमासीत्‌, यथा रामायणे कौशल्या रामं प्रति स्वस्त्ययनं चकार-- 
'तथा हि रामं वनवासनिशिचितं ददश देवी परमेण चेतसा ॥ 
उवाच रामं शुभलक्षणं वचो बभूव च स्वस्त्ययनामिकारिक्षणी ॥ 
तत सा पपाठ--^स्वस्ति.धाता विधाता च स्वरिति पूषा भगोऽ्यमाः 
इत्यादीन्‌ वैदिकंदेवान्‌ स्तुतवती ्रष्टग्यम्‌ अयोध्याकाण्डे २४, २५ 
सर्गे) । 
एवं च महाभारते विनता गरड प्रति स्वस्त्याङ्काक्षिणी बभूव-- 
इहासीना भविष्यामि स्वस्तिकारे रता सदा। 
अरिष्टं व्रज पन्थानं पुत्र कार्याथंसिद्धये ।।* (आदिपवंणि २।६) 
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रतपथत्राह्मणे (११।३११।१-६) केचन प्राचीनाः श्लोका उदाहुताः, यः 
प्रवासेऽपि प्रग्निहोत्रादिकं विधीयते । कात्यायनेनेदं श्रूतिप्रामाण्यं सूत्र 
चोत्लिखितम्‌ (का० श्चौ° ४।१२।१६) एते इलोकाः प्रामाण्यगौ रवात्‌ 
पादटिप्पण्यामुदाहूताः ।1 | 
प्रा कल्पे च कात्यायनकल्पवद्‌ यजमानो विहाराभिमुखो ग्रग्न्यु- 
पस्थानं जपति, ग्रण्नीन्‌ चोपत्तिष्ठते ।४ उ० क० यजमानो वाग्यतः 
प्रव्रजति ।9 उ० क० प्रवासात्‌ चागत्य समित्पाणियेजमानो श्रग्नीन्‌ 
(अहवनीयगाहृपत्यदक्षिणाग्नीत्‌) चोपस्थाय गृहानुपति, वाचं च 
यच्छति, तथा च यद्येनं राजा पिताऽऽचार्यो वान्तरेणाग्नीन्‌ स्यात्‌, 
नेनमाद्रियते ७ आपस्तम्बमते च यजमानः प्रत्तिनिवत्ये एतानि कर्माणि 
च कुर्यात्‌-समिधादानस्‌, मेत्योपस्थानय्‌, दिगुपस्थानं च ।९ का० क 
प्रवासादेल्य यजमानो मन्त्रपुवेकं तुष्णीं वा सर्वान्‌ पञ्चाग्नीनुपस्थाय 
"गृहा मा विभीतेति' (चु० य० ३।४१) मन्त्रेण गृहानागच्छति, क्षेमाय 
वः" (शु० य० ३।४३) इति च प्रविशति । पारस्करगृह्यसूत्रानुसारेण 
(११०८) चात्र स पृत्रदशंनजपादि च करोति--'अद्धादङ्खात्‌, सम्भवसि 
इत्यादि ।7 श्रा० क० च यजमान एभिरेव मन्त्रेगु हप्रवेशनादि करोति \* 


भ्रा० कल्पे वास्तोष्पतीयहोमभः-- तत्र कल्पे यजमानः सदारः प्रवासं 
गमिष्यन्‌ वास्तोष्पतिदेवत्यहोतरं करोति, केचिदःहुयंदा सोऽत्यन्तं वसति 


श तति य न ११.५७९७७। ०१ ०७१५१७०५ 
+ ५५५५ जा नयत ग  भााा म् ७भ० पा जम ि भ ा १००५१४१००० 


1. किचिद्‌ विदान्‌ प्रवसति अग्निहोत्री ग्रहेभ्यः । कथंस्विदस्य काव्यं कथं 
संततो अग्निभिः ।॥ यो जविष्ठो भुवनेषु विद्वान्‌ प्रवसन्‌ विदे। तस्य 
कार्यं तथा संततोऽग्निभिः। यत्सदूरं परेत्य अथ तत्र प्रमाद्यति । 
कस्मिन्नस्य हुताहृतिगर ह यामस्य जुह्वति । यो जागार भुवनेषु विद्वा 
जातानि योऽबिभः । तस्मिन्‌ यस्य हताहृतिग्र हे यामस्य जुह्वति । 

(रा० प्रा० ११।३।१।५-८) 

. भ्रा० श्रौ° (६।७।२४। १-६, २५।१) 

. काण श्रौ° (४१२१७), आ० श्रौ° (६।७।२४।८) 

. का० श्रौ० (४।१२।१८), ञआा० श्रौ ° (६।७।२५।२) 

. आ० श्रौ० (६।७।२५।६) 

. आ० श्रौ ° (६।७।२५।७) 

. का० श्रौ ° (४।१२।२०-२४) 

+ आ० श्रौ ° (६।७।२७।३-५) 
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१६८ वैदिकी यज्ञविद्या 


चिकीषंति तदेव यायावरधमंण तेन श्नगनयो नेयाः ¦! सयजमानो अनसि 

चाग्नीन्‌ समारोप्य माण्डादिकं चारोप्य मागं होमादिकं करोति स्म) 

भारद्राजोऽप्येवं यायावरध्मेण प्रवासेऽध्वनि च.धेमास।ग्तिहोत्रहोमं 
विदधाति } | 
(६) अग्निहोत्रम्‌ 

ग्रग्निहोत्रसहिमा--आधानसिदधेषु वेतानिकाग्निषु अग्निहोत्रादीनि 
कमण्यिनृष्ठेयानि भवन्ति। तत्राग्तिहोत्रं नाम अग्नयुहैशेन सायं प्रातः 
क्रियमाणो होमविशेषः । सायणस्त्वाह -श्रण्नये होमं होमोऽस्मित्‌ 
कर्मणि इति बहुत्रीहि व्यत्पत्याग्निहोत्रमिति कमनाम, श्रग्नये होममिति 
तत्पुरुषव्यूत्पत्या हविर्नम ।*2 शतपथे चाभिनिहों दीघस त्रमुच्यते यच्च 
मरणपयेन्तं मनुष्येण कत्तंव्यभिति । दीषेसचं हु वा एत उपयन्ति 
येऽग्निहोतरं जह्वत्येतद्वे जरामर्यं स्क्ष्यदगिनिहोत्रं जरया वाव ट्येवास्मा- 
न्मूच्यते मृघ्युना वा!» तत्तिरीयसंहितायामगितिहोतं परमयज्ञः कथितः 
प्रजापतिना परमेष्ठिना (कश्यपेन) चेदमग्निहोत्रं क्म जीवनप्येन्तं कृतं 
तेन स पमरेष्ठी उच्यते । एेतरेथस्य मते सदा उदिते सूये प्रातरग्निहोत्रं 
कत्तव्यम्‌ ।‡ तन्मते 'चतुविकशे ह॒ वे संवत्सरेऽनुदितहोमी गायत्री लोक- 
माप्नोति । शांखायनब्राह्मणे चाभििहोचरं देवातिथ्यमुक्तम्‌ ।" 

होमद्रव्याणि--श्रृतिषु कल्पसूत्रेषु च पय श्रादीनि बहूनि हौम- 

द्रव्याणि प्राम्नातानि। तत्र पयोः मुख्यं द्रव्यं क्रत्वद्खतयाऽऽग्नातम्‌ । 

1. भार० श्रौ° (२।९।२) 

2. तं° ब्रा° भाष्ये (२।१।२) 

3. श० ब्रा० (१२।४।१।१), तथा हि काठके चौक्तम्‌-- "अग्निहोत्रम्‌ ह्‌ वं 
नाम नास्मादन्यस्समानेष्‌ वसीयान्‌ भवति यस्त्वैवमग्निहोतरं | ह्यते 

६।१।१ 

4. तंत्तिरीयसंहितायाम्‌- परमेष्ठिनो वा एष यज्ञोऽप्र भ्रासीत्‌ तेन स 
परमां काष्ठामगच्छृत्‌ ।' 

5. एे० ब्रा° (२५।४) 

6. एे° ब्रा० (२५४) 

7. “उदिते होतव्यमनुदिते इति मीमांसते । सय उदिते जुहोति प्रवसत 
एवेतन्महुते देवातिथ्यं करोत्यथऽनुदिते जुहोति संनिहितयेवेतन्महते 
देवातिथ्यं करोति ॥ 

8. तत्पयो ह्येव ग्रे मनृष्याइच पशवश्चोपजीवन्ति" (श० त्रा ० १४।४।३।४) 
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इतराणि च यवागुतण्डलदधिधृतरूपाणि द्रव्याणि काम्यानि श्रूतावा- 
स्नातानि । तदुक्तं जेमिनीयनब्राह्मणेः च (जनकयाज्ञवत्क्ययोस्संवादे)- 
"तद्‌ ह जनको वेदेहो याज्ञवल्क्यं पप्रच्छ वेत्थाग्निहोतरं याज्ञवल्क्या 
इति वेदेति होवाच । किम्‌ इति । पय इति । यत्‌ पयोन स्यात्‌ केन 
जुहुया इति । यद्‌ अन्य धान्यं तेनेति । यदन्यद्‌ धान्यंन स्यात्‌ केन 
जुहुया इति । प्रारण्याभिरोषधिभिरिति । यद्‌ अ्रारण्या प्रोषधयो न स्थुः 
केन जुहुया इति, अद्धिरिति। यदापोन स्थुः केन जुहुया इति स 
होवाचन व इह तहि किचनासीद अथेतद्‌ उ हूयत इव सत्यं श्रद्धा- 
याम्‌ इति । तं होवाच वेत्थाग्निहोत्र याज्ञवल्क्य नमस्तेऽस्तु ` `" 6 
यदा मांसमया यज्ञाइ्च प्रचलिता भ्रभवन्‌ तहि त्वङ्मांसलोहितादीनि 
ग्रपि हविष्षु सम्मिलितानि कृतानि, तदुक्तं धृतेस्वामिना-- तत्र यज्ञ- 
साधनानि हवींषि परशुप्रभवं दशविधं पयो दध्यामिक्षा बराजिनं वसा 
त्वङ्मांसं लोहितं पुरस इति 1' “ओषधं द्रादशविधं-्रोषधधयस्तण्ड्ला, 
पिष्टानि, फलीकरणा, पुरोडाशः, प्रोदनं, यवागू, परथुकाः, लाजाः 
धानास्सक्तवः सुरेति । श्राकाशो वायुरापो मधुसासि कृष्णलानि किशु- 
कानि समिधः बकलानि बहिः करीराणि खजंराणि स्वाहाकार 
वषट्कारप्रदानानि च) अ्रग्निशरीरं वायुरशरीरी तुषा इत्येतान्यपि 


यन्ञसाधनानि हवींषि देवताधेत्वात्‌ । 5 


1. जै° त्रा० (१।१६), शतपथस्याख्यानेन सहं च तुलनीयम्‌ ( १४।६।३।१३) 
2. पुराणेषु चतुदश श्रोषधयो हवीषि चोक्त्वा- 
ओषध्यो यज्ञियाश्चैव म्राम्याख्याश्चतुदंश । 
व्रीहयः सयवा माषा गाध्रूमा अणवस्तिलाः ॥ 
्रियंगसप्तमा द्यते भ्रष्ट्मी तु कुलल्थिका। 
द्यामाका त्वथ नीवारा जतिसगवेधुका ॥ 
कुरुविन्दा वेणृुयवास्तथा मकंटाङ्च ये। 
ग्रामारण्याः स्मृता ह्येता ओषध्यस्तु चतुदंरा ॥ 
उत्पन्नाः प्रथमा ह्य ता आदौ त्रेता युगस्य तु ॥ 
(वायुपुराणे अध्यायः, ८) 
तथा हि शतपथे च श्रूयते-दश ग्राम्याणि धान्यानि भवन्ति व्रीहियवौ 
तिलमाषा अणृप्रियद्धवो गोधरूमाङ्च मसुराइ्व खल्वादच खलकुलाश्च 
तान्‌ पिष्टान्‌ दध्नि मधुनि धृतमुपसिञ्चत्याज्यस्य जुहोति । 
(श० त्रा० १४।६।३।१३) 
3. भा० श्रौ० भाष्ये, पुर २-४ 
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तत्राग्निहोत्रकमेरि श्रग्निमुख्या देवता प्रजापतिरङ्खदेवता स्विष्ट 
कतस्थानीया, सायंकाले प्रातदच सूर्यो मुख्यो देवता प्रजापतिरङ्ग- 
देवता । सूत्रकाराणां मते चास्याग्निहोचस्य महत्प्राशस्त्यमकरणे च 
महान्‌ प्रत्यवायो जन्मनो वेय्यं च बहुप्रतिपादितं श्रूतिषु स्मृतिषु च । 
 : इदंच कमं यावत्संभवं यजमानेन स्वयं कन्तैग्यम्‌, तदशक्तौ च 
ऋत्विजापि कारयितुं शक्यते (तस्यैतस्याग्निहोतरस्य यज्ञक्रतोरेक 
ऋत्विक्‌" इति तेत्तिरीयश्रुती । ऋ्विक्कत्तत्वावबोधनात्‌ स ॒च 
कऋत्विगध्वर्यु रेव भवितुमहेति । १ 
र्न्युद्धरणम्‌-उ० क° श्रध्वयु यंजमानमरन्युद्धरणाय सायं प्रातश्च 
प्रेरयति, स्वयं होमपक्षे तु प्रेषाभावः प्रकीतितः।2 यजमान उपवेष- 
मादाय गाहपत्यमभिमन्व्य गाहेपत्यादाहवनीयमुद्धरति, दक्षिणाग्निस्तु 
यजमाने नित्यं धार्मो भवति । नित्यधृत(नामपि प्रादुष्करणमनस्तमिते 
कत्तेव्यम्‌ । तथा च रांखायनोऽप्याह॒--“ुरा छायायां संसर्गात्‌ उद्धर- 
णम्‌ ५। अपस्तम्बेनात्र वाज सनेयकं मतमुदाहूतम्‌, तदनुसारेण दक्षि- 
णाग्निम्‌ उपवसथ एवाहरेयुरथ च नवावसाने एवेनमाह्रेयुरिति # 
पौणेमास्याममावस्यायां वए्न्याधानदिवस उपवसथ उच्यते, तदा हि 
नवगृहे (नवावसाने) एवं दक्षिणाग्निमाहरेत्‌ यजमानः, इत्येवं वाज- 
सनेयकं विधानमस्ति, तथा हि कात्यायनोऽपि सूत्रद्मयोरैतद्‌ विधानं 
चानुवदते ¢ 
भरलङ्कररणम्‌ -कात्यायनसम्मतौ यजमानस्तूष्एीमुपविहय अग्नीन्‌ 
शोधयति (परिसमूहति), तृणादीम्‌ चाग्नौ प्रक्षिपति । एतदेव कमं 
परापस्तम्बेनालङ्करणमुक्तम्‌ ।' तन्मते सायं प्रातश्चैते अल द्धरणे कत्तव्य । 





1. तं० सं० (२।३।६) 
2. का० श्रौ° (४।१३।१), आ० श्रौ ० (६।१।१।३) 
* तेङ्क्तं कात्यायनेन करमप्रदीपे-सूर्ेऽस्तशैलमग्राप्ते षटुतरिर्िशदाङ्गलैः । 
प्रादुष्क रणमग्नीनां प्रातः सायं च दशेनात्‌' (१।६।१) , 
- शां० श्रौ° (२।६।२-४) ि 
- का० श्रौ (६।१।२।११५) 
- 'एकेषामुपवसथे', नवावसिते वा' (का० श्रौ० ५।१३।७-८} 
 परिसमहनेनाग्नीनलङ्कवेन्ति' (प्रा श्रौ° ६।१।३।१), 
(का० श्रौ ° ४।१२।१९) 
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तथा चाग्नीनां द्भस्तृणेर्वा परिस्तरणमपि श्रध्वयुं: करोति ।" उभयोः 
कल्पयोरेतत्कमं मन्त्रजपपू्वंकं भवति । 


दोहुनम्‌--का० क० यजमानो नवावसिते गृहै दक्षिणाग्नौ मांस- 
वजं सवमन्तं पचेत्‌, अ्रध्वयु रेव पयो दक्षिणाग्नौ श्रधिश्चरयति ।* ततो- 
ऽध्वयु : तत्पयः पक्वा यजमानं प्रत्याह-एतत्पयो ब्राह्मणं पायस्व, 
ततः स यजम।नस्तत्‌ पयो ब्राह्मणं पाययति । ततो अग्नीनां पयुंक्षणादि 
कमं भवति ।° एवं परिषिञ्जनादि कमं श्रापस्तम्बोऽपि विदधाति 14 
उ० कण दोहनार्थं यजमानेन प्रसृताकृतिरूध्वेकपाला चक्रावर्ता भ्राये- 
क्रताग्निहोमस्थाली गृह्यते 1» का० क० दोग्धी गौः पुवत्सा भवति ५ 
ग्रा° क० दोग्धा विहारस्य दक्षिणे देशे तिष्ठन्तीमग्निहोत्रीं (षेन्‌) 
दोहात्पूवेमनुमन्त्रयते “इडासि`` त्वाह्वयामीति |" उ० कण तांगां 
शूद्रो न दुह्यात्‌ ।8 आपस्तम्बस्तथापि विकल्पते, तन्मते श्रो दोग्धु- 
महेति, तत्कल्पे शद्रोऽग्निहोत्रस्थाल्यामेव दोग्धि, एतेन कल्पेन ज्ञायते 
यद्‌ अ्रापस्तम्बकाले शूद्राणां कात्यायनकालिको दुरवस्था नासीत्‌, ते 
सवरणनामार्याणां यज्ञहवींष्यादीनि स्पृशन्ति स्म, तेषां स्परोनेन यज्ञीयं 
हविर्नद्ष्यत्‌, इति श्रापस्तम्ब्रकालिकी मान्यता रासीत्‌ इति अवगम्यते। 
ग्रापस्तम्बस्तु पनविदधाति, 'यरच करिचदपि श्रोऽशद्रो वादोग्धास 
होमधेनोः पूर्वो स्तनौ ज्येष्ठस्य ज्यष्ठिनेियस्य यो वा गतश्रीस्स्यात्तस्यार्थं 
दुह्यात्‌, श्रपरौ स्तनौ कनिष्ठस्य कानिष्ठनेयस्य यो वानुजावरो यो 
वानुजावरो बुभूषति तस्याथ स दुह्यात्‌ ॥ 


, का० श्रौ० (४।१३।१५), भा० श्रौ° (६।१।३।६) 

, का० श्रौ० (४।१३।६) 

, काण श्रौ (४।१३।१४-१६), आर श्रौ० (६।२।५।४) 

आ० श्रौ° (६।२।५।४) 

. काण श्रौऽ (४।१४।१), आ० श्रौ ° (६।१।२।७) 

, का० श्रौ° (४।१४।१) 

. आ० श्रौ° (६।१।३।०८) 

. (असतो वा एष संभूतो यच्छुद्रः' (आ० श्रौ° ६।१।३। १२), तुलनीयं च- 
"पद्भ्यां शूद्रोऽजायत' (चरवेदे १०।६०।१२), का० श्रौ ० (४।१४।१) 


9. भा० श्रौ० ६।१।४।१) 
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हौत्रकालविधानस्‌--श्रौतकमकाण्डिनां पुराकाले होत्रकालस्य 
सम्बन्धे महती विचारणा श्रभवत्‌, सवेषु ब्राह्मणेषु कल्पसूत्रेषु चास्य 
होत्रकालस्य मीमांसा दरीद्दयते, कानिचिद्‌ मतानि पूर्वेमूद्धृतानि । 
का० क० यजमानो अस्तमिते सूये सायमग्निहोत्रं जुहोति, तत्रास्तमित- 
लक्षणामाह्‌ सकमंप्रदीपे-- 

यावत्‌ सम्यङ्न भाव्यन्ते तमस्युक्षाणि सवेतः। 

न च लोहितमपेति तावत्सायं च हृयते ॥1 

तन्मते च प्रातर्होमस्तु अनुदिते सूयं कर्तव्यः | तथा च मनुः 
श्रू तिमनुवदति “उदितेऽनुदिते चेव समयाध्युषिते तथा ।* समयाध्युषित- 
लक्षणमाह कात्यायनः--'तथा प्रभातसमये नष्टे नक्षत्रमण्डले । रवि- 
यविन्न येत समयाध्युषितं हि तत्‌ ॥° 'आपस्तम्बस्येवं विधानम्‌ । 4 

` श्रा० कण० यजमानः सुयंऽस्तंगते गां दोग्धि, तदेव स ईषदस्तमिते 
होमं करोति । श्रहोरात्रयोस्सन्धौ होतव्यमित्यस्य विधानस्य प्रामाण्ये 
ग्रापस्तम्बः शेलालिब्राह्मणमुदाहूतवान्‌--'समूद्रो वा एष यदहोरात्रस्त- 
स्येते गाधे तीथं यत्सन्धी तस्मात्सन्धौ होतव्यमिति शैलालिन्राह्यणं 
भवति ।'* तथा तन्मते सायं चत्वारो होमकाला भवति, सन्धौ, 
म्रथमनक्षत्रदशेने, प्रदोषे, निशायां वा तथेवं चत्वारः प्रातर्होमस्य 
कालाः- उषसि, उपोदये, अर्धोदिते, उदिते (सङ्खवे) वा। यस्मिन्‌ 
काले प्रातः प्रकाशो भवति-तमोहानिश्च स॒ उषःकालः, समीपे श्रादि- 
त्योदयः स काल उपोदयः, उदयादारभ्य उदिते यावत्सङ्खवम्‌ (सङ्ध- 
च्छन्ते) गावो यदा दोहनार्थं तरणानादाय गताः स सद्खवमुच्यते। 
सङ्खवान्तः प्रातःकाल इति च मवति । ्र।पस्तम्बस्तु श्राप्यपि होम- 
क(लानु विदधाति--अपराहणे, पूवेरात्रौ, मध्यरात्रौ, श्रपरात्रौ वा 
जुहुयात्‌ किन्तु स्वस्थः पुरुषो नेतेषु कालेषु जुहुयात्‌ ।1 

1. कण प्र° (१।२३।२३) 
2. मश स्मृ (२१५) 
3 का० श्रौ ° माष्ये उद्धुतः (प° ४१५) 
4. तथा चापस्तम्बः 'उषस्युपोदयं समयाविषिते उदिते वा प्रातः' 

| (श्रौ° सू० ६।१।४।६) 
5. भ्रा० श्रौ० (६।१।४।७) 
6. आ० श्रौ० (६।१।४।८) 
7. आ० श्रौ ° (६।१।४।११) 
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भ्रपरम्‌--उ° क ० ततः सायं हो्रार्थं यथास्थानसुपविश्य यजमान 
आचामति, मन्तरं च जपति, ततः स उपवेषेण गाहुपत्याङ्खा रान्निसह्य 
बहिगेतान्‌ गाहेपत्ये कृत्वा अ्रग्निहोत्रस्थाल्यामानीतं पयोऽधिश्रयति 
तेष्वङ्खारेषु । उ० क० ईषदधिधितं पयो वा प्रतिषिच्यते। ततो 
यजमानस्ततः शुतं पय उद्वास्य उन्नयनस्थाने प्रतिष्ठापयति ॥1 

उन्नयनस्‌--का० क० यजमानो होमार्भं वेकड्कुतं स्च स्रवंच 
प्रतप्य संमृज्य तिष्ठन्‌ चतुरः सख वानुन्नयति। आ० क० यजमानो 
ग्रग्निहोव्रहवणीं स्‌ चं दर्भः प्रक्षाल्य पृवरेवदुन्नयत्ति, अ्रचरकल्पेस्रत्रस्तु 
खादिरो भवतति, वेकङ्कुती चाग्तिहोत्रहुवणी भवति । का० क० स्थाल्यां 
यत्पयः परिशिनष्टि तद्ब्रह्मणो पिवति न्राह्मणः। ततौ यजमान 
आहवनीये पलाशादिवृक्षोदवां प्रदेशमात्रीं समिधमादधाति ्रगिनिज्यौ- 
तिषं व्वावायुष्मतीं प्राणवतीं स्वग्यं स्वर्गायोपदधामि भास्त्रतीमिति ।५ 
ग्रा क० यजमानो दशहोतारं मन्तरं व्याख्याय पालाशीं समिधं सस्वाहा- 
ग्नये वेइ्वान रायेति' (वाताय त्वेति चादधाति 1 


प्रगिनिहोच्रहमोमः-का० क° म्रध्वयु यजमानो वा प्रदीप्तायां समिधि 

उपरि श्राति जुहोति “अग्निर्ज्योतिरिति', 'सजुरिति वा" (शु०य° 
३।९-१०), तन्मते हि च ब्रह्मवचंसकामस्तु शग्रग्निवेचं" इति (शु° य० 

२।९) मन्त्रेण, जुहुयात्‌ । तुष्णीमुत्तरां च भूयसीं जुहुयात्‌, भक्षार्थं च 

भुमिष्ठघ्रचि हविः परिशिनष्टि, स्रचंद्विवारं प्रक्रम्य च होमकर्ता 

कृचं निदधाति ।० श्रः०क० च होमकर्ता श्रादीप्ते, लोहिते, श्रद्धारमये 

चाग्नौ न होतव्यम्‌, तन्मते यजमानो श्रप॒ उपस्पृश्य पालाशीं समिध- 

मादधाति, एकाम्‌ दवे, तिस्रो वा-'विद्‌ दसि विद्यमे पाप्मानृतात्‌ सत्य- 

मुपेमीति', “एषा ते अग्ने समिदिति हितीयाम, “रजतां त्वा हरित- 

गर्मामिति त्रतीयामादधाति । तन्मते च अध्वथु रादीप्तायामचिषि, 

यायां धूपायत्यां वा ्रामकामस्य ज्वलत्यां ब्रहमवचंसकामस्य, अङ्गा 





. का० श्रौ° (४।१४।२-१), भ्रा श्रौ° (६।२।५।७-१०) 
, का० श्रौ० (४।१५।७-१०) 

. आ० श्रौ० (६।३।१२।२) 

- का० श्रौ० (४।१४।११-१३) 

. आ० श्रौ० (६।२।५।६-१०) 

. का० भ्रौ° (४।१४।१४-१६) 
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रषु च तेजस्कामस्य बुहृयात्‌ । का० कण होमानन्तरं होमकर्ता 
ल्‌बभणालिकां उपसृज्य तद्व्यलिप्तं हस्तं कूर्चे निर्माष्टि, तथा स्वं 
पाणि कचस्य दक्षिणतो मूमावेवोत्तानं निदधाति, मन्त्रमिमं जपत्‌, 
स्वधा पितृम्य' इति, तथा च पुष्टिकामो दक्षिणाग्नौ गाहृपत्ये च 
जुहोति--पूष्टि पुष्टिपतिदंघात्विह प्रजां रमयतु प्रजापतिः । भ्रग्नये 
गुहपतये रयिमते पुष्टिपतये स्वाहेति । तृष्णीं च द्वितीय।म हुति हृत्वा 
भनामिकया यजमानः सू कस्यं हुतशेषं द्विवारं प्रारनाति ।> श्रा० क 
चेवं यजमानः पराचीनावीतीभत्वा स्वधा पितृभ्यः इत्यादि वचनपूवेकं 
लेपं निमृज्य चाङ्गुल्या जिह्वया हुतशेषं प्राश्नाति ।° का० क ० स्‌कंस्थं 
हुतशेषं पात्रान्तरे नीत्वा यजमानो हस्ते वा कृत्वा पुनहंविःशेषं भक्ष- 
यति, ततो-अग्निहोचरहवणीं स्‌-चमुदकेन पूरयित्वा प्रध्वयु रत्सिञ्चति- 
देवानु जिन्व पितृ जिन्व' इत्यादि । ततो यज्ञोपकीती भूत्वाससघ्‌चं 
पूरयित्वा उक्षति--“सप्तऋषीन जिन्वेति", ततश्चतु्थवारं स्र चं पूर- 
यित्वा कूचस्थाने चिनिषिञ्चति- -पृथिवीक्षित स्वाहेति", भ्रा क० 
च यजमानो अरप प्राचम्य पनहविःशेषं प्राश्य श्प श्राचम्य ग्रग्निहोत्र- 
हवणीं दभः प्रक्षालयति, तत सः--कात्यायनकल्पवदेव स्‌ चं पूरयित्वा 
सर्पान्‌ ससर्पीन्‌, चोदकेन जिन्वति, तद्रत्‌, चतुर्थी सर चं पूरयित्वास 
'ृथिन्यामसृतं जुहोमि स्वाहेति रोषं पतन्या अञ्जलौ निनयति । 
तथा हि भ्रत्रापि पुष्टिकामस्य गर्हुपत्ये होमः पुवेवद्‌ विधीयते ।9 


भापस्तम्बमताच्च, श्रप्रार्य वा यदा श्राहवनीये होमः का्यंस्तद- 
नन्तरं प्रारनादि कृत्वा सप्तर्षिभ्यो हृयते, श्रथवा कल्पान्तरेण भ्रप्राङ्य 
गाहपत्यदक्षिणःगनयोरेव होमो विधीयते। किमसौ निन्दितत्वादना- 
दरणीय एवापरहोम इति प्रते तेनाचा्येण बह्वृ चत्राह्यणमुदाहूतम्‌- 
सवं वा एते (श्रग्नयः) होमार्था अ्राधीयन्ते, चतस्रो गाहेपत्ये जुहोति, 
चतसरोऽन्वाहायेपचने, द्वे आहवनीये, इति दश सम्पद्यन्ते, दशाक्षरा 


„ का० श्रौ° (४।१४।२३-२६) 
- आ० श्नौ° (६।३।११।५) 
 का० श्रौ (४।१४।२७-२८) 
` आ० श्रौ° (६।३।१२।२-४) 
- मा० भौ° (६।४।१३।२) 


©@\ € च> +> 19 ~ 


हविर्यागाः १७५ 
विराट्‌, विराजा य्ञसंमित' इति वद चब्राह्मणं भवति 1" 

काम्या होमाः-अग्निहोवरहोमानन्तरमुभास्यामाचाय्यां काम्या 
होमाः प्रतिपादिताः । तत्र का० क० स्वगेकामो यजमानः सायमस्त- 
मितमे, प्रातश्च सूर्योदयसमीपे जुहुयात्‌ । विगते तमसि साय प्रात्‌- 
श्चायुष्यकामो जुहृयात्‌, यस्मिन काले सायं प्रातश्च ग्रामि पशवो 
भवन्ति, तदा पञ्ुकामो जुहृयात्‌, सप्ते जनलोके श्रीकामो जुहुयात्‌ । 
एवमाचायंण काम्या होमकाला उक्ताः, इदानीं काम्या अगन्यकस्वा- 
रचोच्यन्ते । यो राजन्यो यजमानः स्वस्थ परस्य वा प्रजां निरुध्य 
 बलमादातुमिच्छति स सधुमेऽग्नौः जुहुयात्‌ {। यो यजमानः त्रजा 
निमृह्य वलेन ताम्योऽन्नं धनादिकं च स्वीकत्त्‌ मिच्छति स भूयिष्ठा- 
चिषि अग्नौ जुहुयात्‌ । कात्यायनस्य मते श्रीकामो यशस्कामश्च पुर. 
` प्रदीप्ततमेऽग्नौ जुहुयात्‌, एतत्त तेवणिकस्य सामान्यं विधानं न केवल 
राजन्यस्य । स्रन्तस्य बुभक्षुयंजमानः ज्वालाप्रसरणे जायमनिऽ्नौ होम 
कूर्यात्‌, रङ्गारेषु देदीप्यमानेषु बरह्मवर्च॑सक(मस्य ब्राह्मणस्य हौमः 
कत्तेव्यः । पुनराचायः काम्यानि होमद्रव्याण्याह । तदनुसारेण स्वग 
कामः, पञ्युकामो वा यजमानः पयसा (दुग्धेन) जुहुयात्‌, यवाग्वा 
ग्रामकामः, तण्डुलेबेलकामः, घृतेन च तेजस्कामो जुहुयात्‌ । कात्यायनः 
सम्मतौ एतेषु पूर्वोक्तिकामसंयोगेषु संवत्सरेणेकेन कामस्य पराप्ति- 
भेवति ।2 ॥ 

्रा० क० पशुकामो हयोगेवोः पयसा सायं प्रातरच जुहुयात्‌, यस्य 
पून्‌ ज्वररूपेण रुद्रो हन्यात्‌ सोऽपि पूर्वोक्तेन प्रकारेण (द्रयोगेवो 
पयसा) जुहुयात्‌ । पुनङ्चाचार्यो ब्रवीति हयमानोऽपि यदि रुद्रः पञ्चन्‌ 
हन्यात्‌ ततस्सायं प्रातक्च तयोरुमयोगंवोः पयसः निमितेन हविषा 
यजमानः (ग्राज्येन) अग्निहोत्रं कुर्यात्‌ । तदापि यदि पश्युमरणं न 
विरमति, ततः पुनरनेन मन्त्रेण द्वादशाहमाज्येन जुहुयात्‌ । "अग्ने 
दुदशीततेन्नो जुषस्व स्वाहेति ।' ततः परं ज्वरशान्तये न जुहुयादिति 
ग्राचायेः ।* अतः परमत्र विधाने पयसा पशुकामः, दध्ना इन्द्रियकाम५, 





- आ० श्रौ ° (६।४।१३।६) 

. काऽ श्रौ (४१ ५।१२-२८) 

~ आ० श्रौ ° (६।४।१४ कण्डिकायाम्‌) 
, इन्द्रियकामः-- बलकामः । 
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यवाग्ना ग्रामकामः, ओदनेन चान्नादकामः, तण्डलं रोजस्काम, मसिन 
यशस्कामः, सोमेन ब्रह्मवचंसकामः, श्राज्येन च तेजस्कामो जुहुयात्‌ ।' 
कात्यायनेन त्वत्र मांससोमादीनां होमस्य विधानं स्वस्मिन्‌ श्रौतसूत्र न 
कृतम्‌ । | 


(७) चातुर्मास्यानि 
उभयोः कतल्पयोः प्रायेरण समनक्रमः-- यद्यपि प्रापस्तम्बेन षष्ठ 
ऽध्याये अग्निहोत्रमुक्त्वा सप्तमेऽध्याये तिरूदृपलुबन्ध उक्तस्तथ! 
ग्रष्टमेऽध्याये चातुर्मास्यानि प्रोक्तानि, कात्यायनेन तु चतुथेऽध्याये 
` श्रमगििहोत्रमुक्त्वा पञ्चमेऽध्याये चातुर्मास्यानि हि प्रोक्तानि । परन्तु 
चातुमस्यानां पवंणां वणैनक्रमस्तुभयोः कल्पयोः प्रायेण समानः-- 


का० श्रौ० क्रमः ग्रा० श्रौ० करभः 
१, वेरवदेवपवे १. वेडवेदेवपवं 
२. वरुणप्रघासाः २. वरुणप्रघासाः 
३. साकमेधपवं ३. साकमेधपवं 

पितयज्ञः पितुयज्ञः 

वैयम्बकहोमः व्येम्बहोमः 
४. शुनासी रीयपवं ४. शुनासीरीयपवं 
५. मित्रविन्देष्टिः 


कात्यायनश्नरौत० अस्मिन्‌ अध्याये मित्रविन्देष्टि निरूपणमधिकं 
द्दयते यदह्यापस्तम्बश्रौतसूत्रे प्रस्था नामापि नोपलस्यते। चातुर्मास्येष्‌- 
पयु क्तानि चत्वारि पर्वाणि (वेशवदेववरुणप्रघाससाकमेधश्चुनासीरीया- 
स्यानि) भवन्ति । एतानि ऋतुयज्ञाः प्रोच्यन्ते ब्राह्मणादिषु ग्रन्येषु-- 
ग्रपि वा भेषज्ययज्ञाः" सन्ति। एष्वपि ज्ुनासीरीयं पतु कृषियज्ञः 
प्रतीयते, एवमोल्डनवगेनामा पाङ्चात्यो विद्वात्‌ मन्यते स्म ।8 वैदिके 


| 





न 


2. आ० श्रौ° (६।४।१५।१) 
1. शतपथे--भेषञ्ययन्ञा वा एते । ऋतुसन्धिषु व्याधिजयिते तस्माइतु- 
सन्धिषु प्रयुज्यन्ते ।' 
3. {† 18, 2600101118 10 [वल एलाः ह, 21 रगीलि1118 10 106 2616 
868 ग 06 [16पष्ट॥ 10 ऽन्लफरठ 15 0०५ जणगातंण्, 
(7. $. 215180० एर 4. ए. दाल], ए. (८५) 
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देव विज्ञाने शुनासीराव्‌भौ कृषिदेवौ स्तः, तौ ऋग्वेदस्य ऋषु क्हुषा 
स्तुतौ विद्येते । यास्कस्य मते-- शुनो वायुः शु एत्यन्तरिक्षे, सीर 
ग्रादित्यः सरणात्‌", इति ।' 

चातुर्मास्यपदव्याख्या--चातुर्मास्यसम्बन्धि कमं चातुमस्यिमुच्यते । 
"चतुष्‌ मासेषु भवानि चातुर्मास्यानि' इति व्युत्पत्या तत्र भवाधिकारे 
चतुम सिच्च ञ्यो वक्तव्य इति वात्तिकेन (म्ष्टा° ८।३।५८) चातु- 
मस्िपदं व्युत्पन्नम्‌ । यो वसंतादिषु ऋतुषु यजते स ऋतुयाजी भवति, 
ऋतुयाजी हि ऋत्विक्‌" (ऋतु + इक्‌ ऋतु +- इज्‌, यज्‌° वा), उच्यते ॥ 
तस्मा एष चातुर्मास्ययाजी द्िविधः, एक ऋषूयाजी, इतरश्चातुर्मा- 
स्ययाजी । ्रत्र दशंपौणमासवत्‌ चत्वार ऋत्विजोऽध्वयुं जब्र्महोत्रा- 
ग्नीध्राः इति । 

चातुर्मास्यप्रयोगकालः-- तत्र चतुष्‌ पवेसु, प्रथमं पवं फाल्गुन्यां 
पुणिमायामनुष्ठ्यम, ततर्चतुषं मासेषु गतेषु अ्राषादूयां पौणमास्यां 
वरुणप्रधासाख्यं ह्ितीयं प्रवे, तत्तश्चतुषुं मासेषु गतेषु कापिक्यां साक- 
मेधाख्यं तृतीयं पर्व॑, एवं पुनःपुन रावतितव्यस्‌, चतुर्थं पव शुनासीरीयं 
तु फाल्गुनरुक्लप्रतिपदि करणीयम्‌ । आपस्तम्बेनाच प्रामाण्ये ब्राह्मण- 
प्रवचनमुदाहूतम्‌--“यो वसन्तोऽभूत्प्रावृडभुच्छरदभूदिति यजते स ऋतु 
याजी । श्रथ य्चतुर्ष्‌ चतुर्ष स चातुर्मास्याजी । वसन्ते वैरवदेवेन 
यजते, प्रावृषि वसुणप्रघासौ, शरदि स(कमेधरिति विज्ञायते । * 


वेइवदेवपवं 
` श्रनुष्ठानकालः- मधुश्च माधवश्च वासन्तिकावृत्रु , चेत्रवंदाखौ 
मधघुमाधवावृच्येते । ग्रत फाल्गुन्यां चैव्यां वा पौ्णैमास्यां वेश्वदेवपवं 
कन्तंव्यम्‌ । उ० क० एवं हि वेश्वदेवपवंणोऽनुष्ठेयकालः निदिष्टः ।* 
वेश्वानरपाजन्येहिटः- तथा चोभयोः कल्पयोयंजमानो विकल्पेना- 
रम्भणीयया सह वैश्वानरपार्जन्येष्ठि निवंपति--वश्वानरं दादशकपालं 
1. निरुक्ते (६।४०), तथा चाह शौनकः--वायुः शुनः सूयं एवात्र सीरः । 
लुनासीरौ वायुसुयौ वदन्ति । शुनासीरं यास्क इन्द्रं तु मेनेः। सूयेन्रौ 
तौ मन्यते शाकपूणिः ।' (बृहहेवतायाम्‌ ५१८): 
2. यजधातोः सम्प्रसारणात्‌ इज्‌”, “इक्‌! वा भवति । 
3. आ० श्रौ० (८)।१।५१३) 
4. का० श्रौ० (५।१।१), भ्रा० श्रौ° (८।१५१।२)ः 


[कभक (भन 
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पाजन्य चरं च । श्र का० यजमानो दक्षिणायां हिरण्यः वेह्वानरे 
ददाति, धेनू च पाजैन्ये ददाति } 


, बहवदेवपव-का० क ० वैदवदेवपवेणि यजमानः प्राचीनप्रवणदेरो 
ग्रहतवासा यजति ।‹ श्रत्र कल्पे प्रथमेऽस्मिद्‌ पवंणि श्राग्तेयोऽष्टाकपालः. 
पुरोडाशः, सौम्यइचरुः सावित्रोऽष्टकपालो वा पुरोडाशः, सारस्वत- 
चरः पौष्णः पेष्टङ्चरुः, केवलेभ्यो मरुद्भ्यः, स्वतवद्गुणविशिष्टेभ्यो 
वा मरुद्भ्यः सप्तकपालः पुरोडाशः, वैश्वदेवी पयस्या, चयावापृथि- 
वीय एककपाल इत्यष्टौ हवींषि ।* अत्र सरस्वत्या देवतात्वं न तु 
सारस्वतस्य, योषा वै सरस्वतीत्यथेदशंनात्‌' (श० ब्रा० २।१।१।११) 
एवं चापस्तम्बकत्पे--भ्रष्टानां हविषां निवंपणमुक्तम्‌ ।९ 


 , शरग्निमन्थनम्‌--प्रा० क० अस्मिन यागे पशुबन्धवद्‌ गाहुपत्या- 
दयहवनीयमग्नि प्रणयत्वध्वथु : ।” का० क° अ्रध्वयुंणा हवीष्यासाद्या- 
ग्निमन्थनं कत्तेव्यम्‌, ततः स काष्ठशकलं वेद्यां स्थापयति--“ग्रग्नेजंनि- 
त्रमिति" मन्त्रेण । उ० क० पुष्पितानां कुरानां प्रस्तरङ्चव विधीयते, 
उभयोः कल्पयोस्तरेधा बर्हिः संनह्य पूनरेकधा क्रियते ।8 का० क० दार- 
दाकले द्वे दभेतृणे विधीयेते, तथा चेतयोः कुश्षत्रुणयोरपय॒त्तरारणि 
चाध्वयु निदधाति, ततो मन्त्रपुवेकमधिमन्थनं भवति ।' प्रा० कण तु 
यजमानोऽग्नीनाधाय शाखामाहूत्य वेदवदेव्या आमिक्षया (सायं दोहार्थं) 
वत्सानपाकरोति । तन्मते स श्वोभूते पात्रसंसादनकाले पालाशे पात्रे 
प्रामिक्षां गृह्णाति । वाजिनमपरपातरे सिञ्चति !"0 


. का० श्रो० (१।१।३-४), आ० श्रौ° (८।१।१ ३) 
. हिरण्यम्‌--शतमानम्‌ 

. आ० श्रौ० (८।१।१।४) 

. का० श्रौ° (५१।२१।२२) 

. का० श्रौ० (५।१।५-२०) 

. आ० श्रौ (८।१।२।२) 

. आ० श्रौ° (८११६) | 

, का० श्रौ° (५।१,२५). आ० श्रौ° (८।१।१।११) 
~ का० श्रौ० (५।१।२०-३१) 

का० श्रौ० (५।१।२९-३१) 
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प्रयाजा अनुयाजाहच-उ० क° प्रत्र पवंणि नव प्रयाजा नवानु- 
याजाङइ्च भवन्ति ।" काऽ क० वेद्वदेवपवंण्यपि महाहविच वरुण- 
प्रघासाश्च भवन्तिः, उभयत्र श्रूतत्वात्‌, (श० न्रा २।५।२।४१) । श्रा 
क० अध्वयु: 'मधुङ्व माधवश्चेति" चतुभिर्मासनामभिरेककपालममि- 
जुहोति । ततो नवानुयाजान्यजति । भ्रत्र दल्लिणां च प्रथमजं वत्सं 
मिथुनौ गावौ वा ददाति यजमानः ।* पञशुयागवत्‌ त्रीणि समष्टियजंषि 
च भवन्ति 1 


वाजिनयागः--का० क तु वेड्वदेवपवंणि वेइवदेवी पयस्या 
विहिता (का० भ्रौ° ५।१।१८), किन्त्वापस्तम्बेनात्र वाजिनयागस्य 
विधानं बहु विस्तीर्यते ° तदनुसारेण प्र॑षानन्तरमध्वयुं : संस्लावान्तं 
कृत्वा परिधीन्‌ प्रहत्य वाजिनयागं प्रारभते । सूक्तवाकवषट्‌का(रादीन्‌ 
होता करोति । ततः स ऊध्वंज्ुरासीनो वजिनयागे चमसेन जुहोति 
ततो हविश्लेषस्स भक्षणादीनति कर्माणि भवन्ति ।० कात्यायनश्रौतसूत्र 
वाजिनयागस्य नैतावान्‌ विस्तारो द्दयते, यद्यपि वाजिनयागस्ततापि 
विधीयते । 


वपनम्‌- तत उ० क० यजमानस्य क्पनं च्येण्यां रलल्यां क्रियते ॥ 
तथा च शतपथे च्येनी दालली भवति लौहः क्षुरस्तेन परिवतंयते ।' 
(रा० ब्रा० २।६।४।५--७) । उ० क° प्रध्वयुं रेव यजमानस्य केशान्‌ 
निवतयति ।® श्रस्मिन्‌ पवंणि यजमानो तब्रतदीलो भूत्वा पूववत्‌ मघु- 
मांसादीनि वजयति ।* | 


1. आ० श्रौ° (८।११।६, १६, २।१. €) 

2. का० श्रौ° (५।२।७), आ० श्रौ ° (८।१।२।१४,२०) 

3. का० श्रौ० (५।२।८) । 

4. आ० श्रौ ० (८। १।२।१८-२०) 

5. आ० श्रौ° (८।१।२) 

6. भा० श्रौ° (८।१।२) 

1. त्रिषु स्थानेषु श्वेता कब रा च्येणी, शलली करधाशलाकार्वाविद्रोमः ।* 
का० श्रौ ° (५।२।१५), आ० श्रौ ° (८।१।४।१) (शल्यकमृगस्य कंटक- 
मयी सूची शलली) 

8. का० भरौ० (५।२।१७), आ० श्रौ ° (८।१।५।२) 

9. का० श्रौ° (५।२।२१), आ० श्नौ° (०।१।४।११) 
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वर्णप्रघधासाः 
वरणप्रधासपदव्यास्या- श्रथ पदस्याथमवगन्तू शरातपथी चाल्या- 
यिका द्रष्टव्या--वेर्वदेवेन वे प्रजापति; प्राः ससृजे, ता अस्य 
रजाः सृष्टा वरुणस्य यवान्‌ जक्षुवेरुण्यो ह वा श्रग्रे यवास्तद्न्नवेव 
वरुणस्य यवास््राद॑स्तस्मादरुणप्रघासा नाम ।' श्रनया आद्यायिकया 
च प्रतीयते यदस्य पवंणो वरुणेन च यवैस्सह च घनिष्ठः सम्बन्धो 
अस्ति, श्रयं त्वग्रे स्पष्टीभविष्यति | 


श्नुष्ठेयकालः--का० क० अषाढयचां रुक्लप्रतिपदि वरुणप्रघासाः 
कत्तव्य: ।° भ्रापस्तम्बस्तु विकल्पते, तन्मते, आषाटयां पौणमास्यां, 
श्रावण्यां वा वरुणप्रघासाः प्रारभ्यन्ते, यदा फाल्गुन्यामुपक्रमस्तदा- 
ऽऽषाढ्चां यजनम्‌, यदा चेच्यामुपक्रमस्तदा श्रावण्यां यजनं भवति ।४ 
उ० क० यजमानो प्रदेशान्तर गत्वा प्राचीनप्रवणे वरुणप्रघासान्‌ यजते ।4 
श्रापस्तम्बेन तु बहूचन्राह्यणस्य प्रामाण्येन प्ररूढ्कक्षे यष्टव्यमिति 
विकल्पितम्‌ । 


अत्र वरुणप्रघामसे पञ्चत्विजः--होता, ग्रघ्वयु :, ब्रह्मा आग्नीध्रः 
प्रतिप्रस्थाता चाधिकः। रस्य प्रतिप्रस्थातुस्सहयोगं एषु पदाथषु न 
भवतिःग्रणीतापत्नीसन्नहनाग्निमन्यनाश्रुतप्रतयाश्रतप्रैषयजमानवाचत- 
| होतृषदन वरणभराशित्राङ्गुलिपर्वाजिनाउवान्तरेडाभागापर(गन्यवभृयेभ्यः 
प्रतिप्रस्थाता निव्तते।' ग्र वरुणप्रासे > वेदी भवतः, तत्रोत्तर- 
वे्यामध्वयु : कायं करोति, दक्षिणवेदयां प्रतिप्रस्थाता च ।? 


वेदिनिर्माणम्‌-का० क० तु पूर्वं करम्भपात्रकरणं मेषमेषीकरणं 
च विधीयेते, आपस्तम्बेन तु पूर्वं वेदिनिर्माणवि धरुच्यते, अत्रापस्त- 
म्बीयः क्रमः समीचीनः प्रतिभाति मे, तस्मादत्र तद्गृहीतम्‌ । का० क० 





` श० ब्रा (२।४।३।१) | 

 का० श्रौ° (५।३।१), आ० श्रौ० (८।२।५।१) 
` का० श्रा° (५।३।१), आ० श्रौ° (८।२।५।२-३) 
. का० श्रौ (५।५३३) | 

` आ० श्रौ° (०।२।५।२५) 

` काऽश्रौ० (४।३।६) | । 
४ मानवश्रौतसूत् (का०श्रौण  केकभाष्ये ४४५) ` 
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भ्राहवनीयस्य पूवेदिशि एका वेदिः, श्रपरा च वेदिह्युं तरतः भवति ॥1 
तथा चोक्तं मानवश्रौतसूत्रे -श्रग्रेणाहवनीयं तरिषु प्रक्रमेष्वपरिमिते 
वावकाशे पृष्ठचाशक्‌, निहत्य वज्रादानप्रभृति वेदि विदधाति, षट्शयां 
प्राचीं चतुरश्यां पर्चात्विशयां पुरस्तात्‌, पूवि वेद्यां विस्त्रृतीयमातरे- 
ऽरत्निमात्रीं चतुदिशमृत्तरवेदि विधायाग्रेणात्करं प्रक्रममात्रे वेदेरुद्‌धृत्या- 
वक्ष्य चाल्वालं शम्यया परिमिमीत" इति ।२ श्रा° क० त्वग्रेण गाहुंपत्ये 
दे वेदी भवतः, उत्तरां वेदिमध्वयुः; करोति दक्षिणां वेदि प्रतिप्रस्थाता 
च करोति। तन्मते चोत्तरवेद्यामेव पालकं कमे भवति । दक्षिणवेचां 
तु हिसामये कमं न भवति । उत्तरशब्देनापि चात्र प्रतीयते यत्पुराकाले 
यज्ञेषृत्तरवेदिनिर्माणस्य विधानं नासीत्‌, एतत्त॒त्तरेषु युगेषु प्रकल्पितम्‌ । 
यहि हिसामयानां यज्ञानां प्रचलनमभवत्‌। यद्यपि वरुणप्रघासे पवेणि 
५.५४ न भवति, तथापि प्रत्र शशुप्रतीके पिष्टमये मेषमेष्यौ 
क्रियेते । 


का० क० उभयोववंचोरन्त रालः प्रादेशमात्र भवतिः, श्रा० क० 
त्वन्तरालो दचइगुलः, च्यङ्गुलः, चतुरङ्गुलः, पृथूमात्रः, रथवत्ममचः, 
सीतामा वः, प्रादेशमात्र वा भवति ।* उ० क दक्षिरवेदिस्तु दशपौणे- 
मासवद्‌ भवति । उत्तरा वेदिस्तु रथप्रमाणाः प्रकत्पिता, तथा चोमयोः 
कल्पयोयेथाविधानमुत्करस्त्वेक एव उभयोर्केयोभेवति । का० क 
अध्वयु दतिशदङ्गुलप्रमाणां वारणीं शम्थामादाय चात्वालनःमषेयं 
स्थण्डिलं ्रवटं (मिमीते) । ग्रापस्तम्बेन तु निरूढपशुपबन्धे वेदिनिमणि- 
विधिविस्तरेण प्रोक्तः ¦! तत्र हि तेन चात्वालादीनां निर्माणविधिरपि 
विधीयते । तन्मते उत्तरवेदिवत्‌ चात्वालोऽपि शम्यामात्रो भवति ।7 


1. का० भरौ° (५।२।१०-११) 

2. मानव श्रौतसूत्रे (का० श्रौ° ककं भाष्ये, प ४४५) 

का० श्रौ० (५।३।११) 

4. आ० श्रौ ° (८।२।५।१०) 

5. का० श्रौ० (५।३।१२)--प्रा० कण तु समे वेदी भवतः (८।२।५।४)-- 
रथप्रमाणं त्वापस्तम्बलयुल्वरूपे-अष्टाशीति शतमीषा (१० अङ्गुलयः); 
चतुःरातमक्षः षडज्ीतियु गम्‌, चत्वारोऽष्टका शाम्येति । 

6. का० श्रौ° ५।३।१७), आ० श्रौ ° (८।२।५।१४) 

7. आ०्श्रौ° (७१११३२४१) 
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का० क० अध्वयु मेन्वपूवंकमुत्तरवेदेनिवपनव्यहनप्रकिरणानि 
करोति ।" भ्रा० क० पञुबन्धवदुत्तरवेदेनिवपनादि भवति । 
` श्रगिनप्रणापनादि--का० क० श्वोभरुे प्रातरध्वु ज्‌ ह्वापञ्चगुही- 
तमाज्यं गृहीत्वा गाहैपत्यादग्नी प्रणयति, श्रा० कण तुस पदुबन्धवद्‌ 
गाहंपत्यादेवाग्नी प्रणयति ।“ उ० क० होत्रा प्रथसायामृचि त्रिसक्ताया- 
मुपयमनीभिरुपयम्य उभावेवाध्व्यूं स्वां स्वां वेदि प्रति श्रग्नि हरतः । 
उ० क० उभावपि उत्तरवेदेरुत्तरदक्षिणांसौ प्रणीताशेषेण प्रतिषिच्य, 
 सुवणेमन्तर्धायाध्वय्‌ज्‌ ह्वा जुहोति ।5 ततो श्रध्वयुःः परिधीन्‌ परिद- 
धाति। का० कण श्रण्ने पुरीषमिति' मन्त्रेण सम्भारान्निवपत्यध्वयुं: ।* 
भ्रा कण श्रगनेयंस्यासीति' मन्वेण निवपति । उ० कण गुग्गुलुः, 
युगन्धितेजनय्‌ ये त्वस्य (वृष्णेः) शिरो रोमाणि च सम्भारेषु भवन्ति ।7 
मेषमेषीकररम्‌-उ० क आमयवपिष्टानां करम्भपात्राणि यावन्तो 
यजमानस्य गृह्याः पत्रपौत्रस्तावद्भ्य एकाधिकानि च क्रियन्ते । त्रीणि 
वा नित्यत्वात्‌ क्रियन्ते, श्रापस्तम्बस्त्वत्र गृह्यस्थाने आमात्यपदं 
प्रयुनक्ति ।९ दध्ना संयुक्ताः सक्तवः करम्भा उच्यते। दीपपात्रसद्डानिं 
यवपिष्टनिमितानि पात्राणि करम्भपात्राणि भवन्ति। तानि पत्नी 
करोति । एवं च तेषामेव तप्तयवानां मेषमेष्योः प्रतिकृती भवतः, 
 मेषमध्वयु: करोति मेषीं च प्रतिप्रस्थाता करोति, भ्रत्रापस्तम्बेन 
वाजसनेयक मतमुदाहृतम्‌, तदनुसारेण अत्र हि मेषमेष्यौ भवतः ।» 
रत्र कल्पे हि एे्द्राग्नं पुरोडाशमधिश्चित्येकादशकपालेषु मेषीमधिश्रयति, 
्रष्टासु च मेषम्‌ । तन्मते च केचितु स्थाली (कुम्भी) पाकधर्मेणाधि- 





 का० श्रौ० (५।३।२८-३६), आ० श्रौ° (८।२।५।२१) 

- का० भ्ौ° (५।४।२) 

- का० श्रौ° (५।४।२) 

- आ० श्रौ° (०८।२।५।२२) 

. का० श्रौ (५।४।१४), आ० श्रौ (७।२।५।३) 

* का० श्नौ° (५।४।१७) 

. आ० श्रौ° (७।२।६।१) 

* का० श्रौ° (५।३।३), आ० धौ ° (८।२।५।४०) 

. अत्रापि मेषं मेषीं च करोति वाजनेयकम्‌" (आ० श्रौ ८।२।६। ४) 
_ आ० श्चौ० (०।२।६।५) 
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श्रयन्ति!" उभयोराचा्यंयोर्मताभ्यामनेडकीमिररणाभिममेषमेष्योर्लेम- 
शकरणं भवति, तत उ०्क० स्वां स्वां प्रतिकृतिमन्योऽन्यस्यामिक्षयोरे- 
कस्मिन्‌, पाक्रेऽन्योऽन्यमवद्यन्तः । तत्तयोः पात्रयोः करीण्यावपति 
रामीपलाशमिश्राणि च 1४ उ० क० वारुण्यां पयस्यायां कारुणीं मेषी- 
मारुत्यां पयस्यायां मेषं चासादयति ।» ततोश्ष्टौ हवींषि उत्तरस्यां 
वेद्यामासायन्ते ।५ 

जारकथनम्‌--तत उ० क० प्रतिप्रस्थाता पत्नीं पृच्छति--केन 
पसा सह त्वं चरसि ।? प्रतीयते यतो विधानमिदं पत्नीडयुद्धयथेमासीत्‌, 
त जारप्रख्यापनाथेम्‌ । तथाप्युभयोः कल्पयोः पत्नी संस्तुतान्‌ जारान्‌ 
कथयति, यदिजारोन भवेत्‌ तदा सा नेति" ब्रवीति, तथापि यदि 
दिया सा संस्तुतान्‌ जाराच्‌ कथयति तदा सा प्रतिजारं तृणानि 
गृह्णति । श्रनाख्यातं जारं प्रियं ज्ञाति त्रयात्‌ श्रसौमे जार' इति, 
प्रतिप्रस्थाता तान्निरिश्येवनं वरुणपाशेन ग्राहयति ।% 

करम्भपात्रहोमः-उ० क० जायापती यजमानो वा करम्भपात्राणि 
रुप निधाय तन्मूधंनि धुत्वा दक्षिणाग्नौ जुहोति । तत्सर्वं यथाविहितं 
ग्रवमृथान्तं यागं क्रियते। का० कण श्रध्वथुं रतभिधायेव इडामवदाय 
प्रतिप्रस्थात्रे प्रयच्छति ॥ श्रा० कण० सप्तानां हविषां समवदायाध्वयु: 
प्रतिप्रस्थात्रे प्रयच्छति । श्रापस्तम्बेन परृथगिडाया श्रवदानं निषिद्ध 
कृतम्‌ । ततो वाजिनयागं कृत्वा सवं समुपहुयेडां (वाजिनं) भक्षयन्ति 

प्रवभृथः--उ० क० तत उभावेवाध्येयू त्रीणि वरीणि समष्टियजूंषि 
जुहुतः । ततो जायापती वारुणेन निष्काषेन (पयस्यशेषेण) अवभृथं 


ता तत मोग तो ण १०५ भ मो नाता १८७१ म्यम जाम) 


. आ० श्रौ ० (५।२।६।६) 
, का० श्रौ° (५।५।१), ० श्रौ° (८।२।६।१३) 
. का० श्रौ° (१।५।४-४), आ० श्रौ (८।२।६। १७) 
, का० श्रौ° (५।५।४), आ० श्रौऽ (८।२।६।१४) 
- का०श्रौ० (५।५।६), आ० श्रो°--कति ते जाराः इति पृच्छति 
(८।२।६।२०) एवं श्रूयते--श० त्रा° (२।५।२।२०), तं० त्रा० 
( १।६।५) 
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6. आ० श्रौ ° (८।२।६।२१-२२), का० श्रौ° (५।५।७-९) 
7. का० श्रौ° (५।५।२२्‌) | 
8, आ० श्रौ° {८।२।७।३) 
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कर्तुमपः प्रतिगच्छन्ति । तावन्योऽन्यस्य पृष्ठं धावतः, एवं स्नात्वा 
समिधमाधाय षेनुमङ्वं दादर गावो वा दक्षिणायां दद्याताम्‌ ।1 श्रा 
क० चायं सौमिकोऽवभुथ उक्तः! अ्रा० क? वरुणप्रघासानां कात्या- 
यनकल्पवत्‌ धेनुदक्षिणा विहिता, तथापि ऋषभः कामदक्षिणां च 
प्राचार्यो विदधाति । तत्र कल्पे पवंदं यज्ञसम्मितं संस्तूयते ।५ 


साकसेधपवं 
उ० क० यजमानश्चतुष्‌, मासेषु पूवस्मिन्‌ पवेण्युपक्रम्थ यह्‌ 
कातिक्यां पौणमास्यां साकमेधेयेजते। भ्रस्मिन्‌ पवेणि एता इष्टयो 
भवन्ति--अनीकवतीष्टिः, सान्तपनेष्टिः, गृहमेधीयेष्िः, दविहोम 
क्रोडनीयेष्टिः, अदितीष्टिः, महाहविःसंजञकप्रधानेष्टिः, पितुयज्ञः चरेय 
म्बकेष्टिरच । 


अनीकवतीष्टिः--का० कण पूवद: पूर्वाहणे पञ्चदश्यां का्तिक्यां 
पौणमास्यां अरनयेऽनीकवते अष्टाकपालं पुरोडाश्चं यजमानो निवेपति ।6 
ग्रा० क° त्वयं साकं सूयणोद्यता प्रातरेव निरुप्यते । 


सान्तपनीयेष्टिः-उ> क० यजमानो मध्यदिने मरुद्भ्यः सान्त- 
पनेभ्यश्चरुं निवपति, तथा चात्र का० क० बरहिरनुप्रहुरणवर्ज ब्राह्मण- 
तपणान्तं समापनीयम्‌ ।5 आ> क° चास्यमेष्टौ न्मा बहिन सामि- 
पनीः, न प्रयाजा नानुथाजा भवन्तीति । 





1. का०श्रौ० (५१५२८४०), गारप्नौन (लर्‌ाजपणो = 

2. शू्णपात्रस्य स्थाने सौमिकोऽवभृथः (आा० श्रौ ° ०।२।७।१२) 

3. आ० श्रौ ° {८१२।५।५,६.७) 

4. आ० श्रौ° (८।२।८।२३). | 

5. का० श्रौ (५।६।१), आ० श्रौ ° (८।३।१।१), (साकं सहेत्यथैः, सह- 

वेनं यस्मात्‌ सोमस्य, छन्दसां चास्मिन्‌ कमंणि- अतः. साकमेधा 

. : (वृतेस्वामी, भाष्ये, पु० ४४४), साकं वा रदिमभि;, प्रचरन्ति" इत्या- 
 पस्तम्बः (८।३।१।३).। 

6. का० श्रौऽ (५।६२) 

7. जआ० श्रौ० (= ३। १।२-३); 

8. का० श्रौ° (५।६।२-४) 

9 


. आ० श्रौ (८३।१।५,१०) 
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ग्रहयमेधीयेष्टिः- सान्तपनीयेष्टिः गृहमेधीयेष्टिः सायं पयसि चरौ 
भवति । उ० क० अत्र पयसि सान्नायवत्सधर्मा भवन्ति--श्रावत्साय- 
करणात्‌ श्रपणपयेन्तम्‌ । अव गृहमेधीयशेषस्य पायसस्य उपनीतयज- 
मानगृह्य स्सह भन्य््रह्यणेरच मेक्षणं कतु राक्यते श्रघ्वयुस्तं चर 
श्रपयित्वाभिषार्योद्रास्य दयोः शरावयौरुद्धरत्ि । श्रथवा महत्योद्रेयो 
पात्रयोरुद्धरति ।1 तथा चाहु अ्रापस्तम्बः--्रयोरुद्धरणं वाजसनेयिन 
समामनन्ति "2 तदूर्ध्वं सम्माजंनाद्यनन्तरमध्वयु राज्यभागास्यां चरति, 
प्रत्र यागे प्रारिवादिं न भवति तथा चेदं कम इडाभक्षणान्तं समाप- 
नीयम्‌ ।9 अत्र उ० कण दक्षिणाग्नौ पक्वं प्रभूतमोदनं ऋःत्विजोऽन 
ब्राह्मणा गृद्याङ्च भक्षयन्ति । आपस्तम्प्रस्त्वतर व्यञ्जनार्थं गोघुतमपि 
विदधाति ! कात्ययनश्रौतसूतरे नैतद्‌ विहितं द्यते । 

प्रातदविहोमः--का० कण० अत्र सायं प्रातरग्निहोत्रहोमो यवाग्वा 
विहितः ।० तत उ० क° पूणेदविहोमो विधीयते ।7 उ० क० षभमाहूय 
तस्य रवते (शब्दे कृते) प्रध्वयुजुं होति । अयमेव ऋषभो दक्षिणायां 
विधीयते ।४ 

क्रीडनीयेहिटः-- तत उ० कण स्वतवद्भ्यः क्रीडिम्यो मरुद्भ्यो 
सप्तकपालः पुरोडाज्ञश्स्ततो श्रदिव्ये चरस्तु केवलं का० कण विहितः ।" 

 महाहवींषि- ददं तु पएवंमेवाभिहितं यन्महाहवींषि प्रधानं साक- 
मेधानामङ्गमन्या इष्टयः । उ० क° महाहविषां याग उत्तरवेद्यां सम्पा- 
यते, श्रा० क० वरुणप्रघासवदत्रापि श्रम्निप्रणयनादिकं भवति ।"५ अत्रेष्टौ 


तो हि 1) क न या ता णोमा ना १०१५००७००१७५१ ७११४१ 


- का० श्रौ° (५।६।१०-११) 

- आ० श्रौ° (८।३।११।२) 

. का० श्रौ० (५।६।२७), आं ० श्रौ ० (८।३।११।७) 
. का० श्रौ० {५।६।३०), भ्रा० श्रौ ० (८।३।११।८) 
~ आ० श्रौ° (८।३।११।१२) 

. का०श्रौ° (५।६।३५) 

. का० श्रौ ° (५।६।२६), आ० भौ० (८।३।११।१८) 
. का० श्रौ° ५।६।३८,३६,४०), ० श्रौ° (८।३।११।२१) 
. का० श्रौ° (५।७१), आ० श्रौ० (८।३।११।२२) 
. का० श्रौ° (५।७।१) 

का० भ्नौ° (८।०।१२।२) 
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प्रष्टौ हवीषि"--श्राग्नेयोऽष्टाकपालः पुरोडाशः, सौम्यरचरूः, सावितो- 
ऽष्टाकपालो द्वादशकपालो वा पुरोडाशः, सारस्वतश्चरः, पौष्णः 
पष्टङ्चरः, एेन्द्रारनो द्वादशकपालः पुरोडाशः, माहेन्द्रस्चरः, वेशव- 
कमेण एककपालः पुरोडाशश्च आ० क° त्वध्वयुः; "सह सहस्येति' 
चतुभिर्मासिनामभिरेककपालमभिजुहोति । श्रत्र कल्पे पेनुक्छंषभो वा 
दक्षिणा, का० ऋषभ एव उक्तः ।* 


पित्रृयज्ञः-श्रयं साकमेधस्याङ्गं न प्रधानम्‌ । अस्य दशेपुणेमासयोः 
समानः कल्पः, किन्त्वत्र होतृवरणमाषेयवरणं च न भवतः । उ० क० 
पितृयज्ञस्य उपांशुचरणं विहितम्‌ ।* का० क० बेदेरुदण्ारं परिवृतं 
समचतुरश्रं च भवति ।5 आ० क° यजमानमात्री चतुरश्रा वेदिभेवति । 
वेदिरियं दक्षिणाग्नेरग्रे क्रियते अ्रत्र यज्ञे दक्षिणा विधानं नास्ति।. 
प्रत्र उभये देवाः पितरद्चेज्यन्ते । पितृयज्ञोऽपत्तीकश्च भवति, दक्षि- 
णाग्नौ हि सर्वारि होमादयः क्रियन्ते, किन्त्वग्निहोत्रहोमस्त्वाहवनीय 
एव भवति । का० क० पितरः सोमवन्तः, सोमः पितरृनान्वा, पितरो 
बहिषदः, पितरोऽग्िष्वात्ता इति देवताः । षट्कपालः, पुरोडाशः, 
धानाः, मन्थ इति यथाक्रमं हवीषि, भजिता यवा धाना इत्युच्यन्ते । 
ग्रत यजमानः प्राचीनावीती भूत्वेव हवींषि निवपति ।7 ्रा० क 
यज्ञोपवीती सोमाय पितुमते हवींषि निवेपति ।8 तन्मते सोमाय पितुमते 
भाज्यम्‌, पित्रभ्यो बहिषद्‌म्यः षट्कपालं पुरोडाशम्‌ पित्रम्योऽग्निष्वा- 
तेभ्यो धानाः, अग्नये कव्यवाहनाय यमाय वा मन्थम्‌, यमायाङ्किर 
स्वते पितृमते वा ।» किन्तु का० क° पितृभ्यः सोमवषद्म्यः षट्कपालः 
पुरोडाशः, पितरभ्यो बहुषद्भ्यो धानाः, पितुम्योऽग्निष्वात्तेम्यो मन्थो 





1. का० श्रौ० (५।७।६-१०), आ० श्रौ° (८।३।१२।४) 
2. आ० श्रौ ° (८।३।१२।५) | । 
3. आ० श्रौ° (८।३।११।५), का० श्नौ° (५।७)१७) | 
4- का० श्रौ ° (५।८।१), मा० भौ (८।४।१५।१८) 
5. का० श्रौ° (५।५।२१) | 
6. आ० श्रौ° (८।४।१३।२) 
7- का० श्रौ° (५।६।१०) 

8. आ० श्र ° (८।४।१३।१५) 
9, श्रा श्नौ° (८।४।१३।१६). 
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विहितः। श्रत कल्पे निवान्याया दुग्धे सक्रृदुपमथित एकशलाकया 
मन्थो भवति ।" आ० कण चेवं मन्थं कृत्वेक्षसलाकयेक्षुकाण्डेन वोप- 
मन्थति ।* ततः प्रणीता प्रणयनाज्यग्रहणप्रोक्षणस्तरणादीनि कृत्वा होता 
सामिधेनीभ्यः प्रतिपद्यते । स एतत्कृत्वा प्रयाजानुयाजांक्ष्च यजन्ति । 
तत उ० क० यज्ञोपवीतिनः नीवि विख स्य प्राचीनावीतिनो भवन्ति। 
तेत उ० कण० श्रवदानानि कृत्वा सोमाय पितमते, पितुभ्यो बह्षद्भ्यो 
ग्र ग्निष्वात्तेभ्यः कत्य वाहनाय च मन्थपुरोडाश्धानानां स्वधा नम इति 
वषट्कृद्यागो भवति ।« अचापस्तम्बस्य मते स्वधाकारं तु प्रतिषिध्यते 
बहूचवाजसेनेयिनामाश्नृतप्रत्याश्र्‌ तान्येव भवन्ति ।* तत उ० कण होता- 
ऽध्वयु ब्रह्माग्नीघ्राः मन्थमुपहूय अ्रवघ्राय प्रारित्रमिडां वा प्रारनन्ति, 
श्रा० क० विकल्पेन यजमानो नावजिध्रति ण तत उ० कण अ्रध्वयुं - 
यजमानो वा त्रिः प्रसव्यं वेदि परिषिच्य उदकुम्भं निधाय, चीन्‌ पिण्डान्‌ 
त्रिषु दिक्षु निदधाति, ततो यथावनिक्तं पिण्डान्‌ ददाति, ततः स्वे 
यज्ञोपवीतिनो भूत्वा श्रक्षन्नमीमदन्त' इति श्राहवनीयमुपतिष्ठन्ते | 
ग्रा° कण त्वेन्द्रया ऋचा श्राहुठनीयम्‌, श्रक्षननमीमदन्त' इति पङ्क्त्या 
गाहपत्यमुपतिष्ठन्ते । का० क० "मनो त्वागमहे' इति (शु° ३।५३-५५) 
तिघुभिर्गा्यंपत्यमुपतिष्ठन्ते ॥ ततः का० क० सव नीवि विघ्नस्य 
षण्णमस्कारान्‌ कु्व॑म्ति, गृहान्न पितरो दत्तेति च" जपन्ति, ततो 
बह्पिरिधि हवींषि च प्रप्सु प्रास्यन्ति, श्रथवा हविशेषं सवं भक्षयन्ति ।8 
श्रा० क० चात्र पितुयज्ञे पत्नीसंयाजाः समिष्टयजुर्होमरुच न भवन्ति, 
न्यत्‌ सर्वं क्रियते ।* 

तरयेम्बकहोमः--अम्बा, अम्बिका, श्रम्बालिका चेतास्तिसरो रुद्रस्य 

ग्रम्बा उच्यन्ते, श्रासां सम्बन्धेन च सुद्रस्व्येम्बक उच्यते। शरस्य रुद्रस्य 


. का० श्रौ° (५।८।९-१२) 

. आ० श्रौ० (८।४।१४। १४) 

, का० श्रौ° (५।६।१), आ० श्रौ० (८।४।१५।१) 

, का० श्नौ० (५।६।६-१०), भा० श्रौ ० (८।४।१५।१७-२०) 

. आ० श्रौ° (८।४।१५।१२) 

, का० श्रौ० (५।६।१३-१५), आ० श्रौ ° (८।४।१६।२३-२५,१६।१-२) 
7. का० श्रौ ० (५।९।१६।१९.२१,२२), आा० श्रौ ° (८।१६।७-६) 


8. का० श्रगै० (५।६।३३-३६) 
9. आ० श्रौ ° (८।४।१६।१६९-२१) 





© ८ > => है के 


भ वैदिकी यजञवि्ा 


` होम एव त्रेयम्वकहौमः ॥1 ततः उ० कण यावन्तो यजमानगृह्यास्तावत 
एकाधिकान्‌ चतुरो वा एककपाले संस्कृतान्‌ पुरोडाशान्‌ यजमानो निवं- 
पति । अत्र चोमयोः कल्पयोदक्षिणाग्न्युल्मुकमादाय चतुष्पथे गत्वा 
पञ्चभुसंस्काराच्‌ च कृत्वा तं संस्थाप्य ततर पलाशपत्रेण जुहुस्थानीयेन 
पुरोडाशत्रयतोऽवदाय होमः कायः, चतुथेस्य तु प्राखृत्करे प्रक्षेपः । 
तत्र होमे उ० क० समानो मन्त्रः--*एष ते रुद्र॒ भागस्सह स्वलाऽम्नि- 
कथा तं जुषस्वेति ।* चयेम्बक यजामह युगर्धि पतिदेवनमित्यादि च ।' 

तत उ० कण० तान्‌ रौद्रानु पुरोडारानु मूतयोकेणुयष्ट्यां कूपे स्थाणौ 
वल्मीकवपायामासजति--श्रवततधन्वा पिनाकहस्तः (आ० क० 
८।५।१८।२१), “एतत्ते रुदर भाग (शु य° ३।६१) इति मन्त्रेण । उ० 
क० कुमायः पतिकामा भागकामा वा~व्येम्बकं यजामहे" इति मन्त्रेण 
होमाग्नि चरिः परियन्ति ।ऽ ततः उ० कऽ यजमानादयः स्नात्वा गृह्या 
गच्छन्ति 4 


शरुनासौरीयपव--उ० कण पूर्वे स्त्रिभिः पवंभिरेवं संवत्सरः समा- 
प्यते, रतः साकमेधानन्तरं द्व्यहे व्ये चतुरहैऽधमासे मासे चतुषु 
मासेषु वा शुनासीरीयेण यजमानो यजते ।5 उभयोराचायंयो्मेतादस्य 
पर्वेणो' वेशवदेववत्कल्पो भवति । तद्वत्‌ अ्राग्नेय्यादिपौष्णान्तानि पञ्च- 
हवींषि, दद्राग्नं वश्वेदेवं चरं निरूप्येन्द्राय शुनासीरीयाय पुरोडाशं 
दादक्षकपालं हविः, सौमेककपालं पुरोडाशं चाष्ट्यं हविनिवंपति । 
उ० क० वायव्यं पयो यवामूर्वा सप्तमं हविभंवति | श्रा०कण्तु दशो- 
तराणि हवीषि भवन्ति तत्रे कल्पे च पञ्चप्रयाजा नवानुयाजाश्च 
भवन्ति। का० कण श्रत षड्भिरनड्द्धियुक्तो हलो दक्षिणाः, श्र(° क० 


1. हरिस्वामी-त्रैयम्बकानाम पुरोडाशा तानिह प्रस्तुत्य तेषां होमं वक्ष्यति 
तान्‌ सार्थं जुहोतीति" (श० ब्रा० भाष्ये २।६।२।७) 
2, का० श्रौ ° (५।१०।२), आ० श्रौ9 (८।५।१७।१) 
3. का० श्रौ° {५।१०।१७), आ > श्रौ. (८।५।१०।५) 
| 4. का०श्रौ° (५।१०।२३), आ० शरौ (८।५।१६।१०) 
5. का० श्रौ° (५।११।१-२), आ० श्रौ° (८।६।२०।१) ` 
6. आा० शौ° (८।६।२०।३) ` | 
7. का०श्रौ० (५।११।१२) 


हुविर्थागाः १८९. 


दढादशगंवो षड्गवो का सीरो (हलो) दक्षिणा, विकल्पे चौष्टारौ 
(उष्टारौ) वलीवर्दौ च प्रदीयेते 1 

मित्रेविन्देषिटः--का० क० वातुर्मास्यानन्तरं सित्रविन्देष्टिनिरू- 
पिता। अत्रेष्टौ कात्यायनेत ददहवीषि विहितानि--श्राग्नेयोऽष्टा- 
कपालः पुरोडाशः, सौम्यङ्चरः, वारुणो दशकपालः पुरोडाशः, चर्व, 
मत्ररचरूः, एन्द्र एकादशकपालः पुरोडाशः, वाहंस्पत्यश्वरुः, सावित्रो 
दादशकपालौऽष्टादश्कपालो वा, पौष्णश्चरुः, त्वाष्ट्रो दशकपालः पुरो- 
डारः। मिच्रविन्देष्टिः श्रीकामस्य राष्ट्कामस्य, आयुष्कामस्य वा कृते 
भवति ।2 | 

(८) निरूढपश्ुबन्धः 

पडुबन्धः पलुवधो वा-स्वेत्र ग्रन्थेषु (ब्राह्मणश्रौतसूत्रादिषु) अरस्य 
यागस्य "पशुबन्ध" इति संज्ञोपलम्यते। तत्र संशीयते कि यागो श्रयं 
प्युवधात्मकः परुवन्धात्मको वाऽऽसीत्‌ । शतपथस्य वक्ष्यमाणेन प्रामा- 
ण्येन चायं भावः स्पष्टीभवति यहोहार्थे पशून्‌ जना गृहेषु बध्नन्ति स्म, 
तत्कमे एव पञ्ुबन्ध आसीत्‌-पञ्युबन्धेन यजते । पशवो वे पशुबन्धः । 
परुमानसानीति तेन गृहेषु यजते, गृहेषु पशून्‌ बध्नानि, इति तेन 
सुयवसे यजते सूयवसे पशून्‌ वध्ना' इति (दा० ब्रा० ११।७1१।१) । 
ग्रस्मिन्‌ प्रवचने पञ्चुवधभावस्य लेश्मात्रोऽपि नास्ति। पूर्वेषु युगेषु 
पञयुयनज्ञेषु पशवोऽलदिक्रयन्ते स्म॒ त तेषां वधोऽभवत्‌, स्वामिसत्यप्रका- 
रस्य चेतत्‌ मतमस्ति।° श्रौतसूत्रादिषु पञुसंज्ञपने पञ्ुवपाहोमे चये 


पल मतनमन 








1. आ० श्रौ° (८।६।२०।६-१२) | 

2. का० श्रौ (५।१२। कण्डिकायाम्‌)--आइवलायन श्रौतसूत्रे चापि मित्र 
विन्देष्टि- निरूपिता इश्यते" (आश्व ० श्रौ ० २ ११।१) 

3. ९38४1795 07 व40ाण्ता दा व 777213, जा 1011821 
17{ला ल्त 88 काव] कलि. 170८ २25 प्रा16त119 07 
{16 0117008] 2.तगाकप्०) (लल्ला 766 26 8150 258061216त्‌ 
४011] 116 विट 0 210 हप्र] 6071 1६65 
07861166 तल€ा10181६तु 17 [वला 1171168 17 5261100118 अ 
21181 85 8 06016810 {0 & (लावा [लर 

(प्एतप्लौ०ा 16 #6€ ता, ज 8. 8. ए 412) 
“पशुबेध्यते यज्ञार्थं यस्मिन्‌ कमणि स पशुबन्धः 
(आ० श्रौ° टीकायाम्‌ १५५) 


१६० वैदिकी यज्ञिश 


मन्त्राः पठित स्तेषु श्रपि हिसायाः संङ्केतो न द्यते । यथा संज्ञपन 
मन्त्रपाठः--स्वविदसि स्ववित््वा स्वरिह्‌ स्वममह्य स्वः पशुभ्यः ।' 
एवं वसाहोमे--श्रपां त्वोषधीनां रसं गृह्ामीति" अपितु मन्त्रेषु पञुः 
वधस्य निषेधो हि बाहुल्येन परिद्श्यते ।› बहुभिः प्रमाणेर्च ज्ञायत 
यत्पुराकाले सवेथा यज्ञेषु पञूनां वधो नाभवत्‌ । स्वयं महान्‌ याज्ञिको 
यास्काचार्यो वक्ति--्रष्वर इति यज्ञनाम ध्वरति हिसाकर्मा तत्प्रति 
षेव” (निस्क्ते १३।७), वायुपुराणात्‌ महाभारताच्च ज्ञायते यत्स्वा- 
यम्भुवेऽन्तरे यैः देवः यज्ञसंस्थायाः प्रवतंनं कृतम्‌ । पण्डितभगव हृत्त 
महोदयानां मतमिदं किञ्चित्‌ संशोधनीयमस्ति यत्पुराकाले सवथा 
अहिसामया यज्ञा ह्यभवन्निति ।° प्रथमे महायन्ने हि प्रभूता हिसा 


1. आ० श्रौ° (७।५।१६।५) 

2. आ० श्रौ° (७।८।२५।१) | 

3. "पशून्‌ पाहि गां मा हिसीः ।' अजां मा हिसीः", अविमा हिसीः", 
“इमं मा हिसीष्विपादं पशुम्‌" (यजुकंदे) तथा च~-यो पौरुषेयेण क्रविषा 
समङ्क्ते । यो अश्वेन पशुना यातुधानः । यो अन्न्याया भरति क्षीर- 
मग्ने । तेषां शीर्षाणि हरसापि वृद्च' (ऋ० ८।४।१८) आचार्यो 
विष्णुशर्मा चाह-- 

वृक्षांश््त्वा पशून्‌ हत्वा कृत्वा रुधिरकदंमम्‌ । 
यद्येवं गम्यते स्वगे नरके केन गम्यते ॥' 
(पञ्चतन्त्रे, तृतीये अध्याये, प° १६१) 

4. जंमिनीये ब्राह्मणे-- ऋषीणां वाऽगरे मन्त्रार्चैवेमे प्रजा चासीन्न पशवः ।' 

(३।१३०) 
चरकसंहितायाम्‌--'आदिकाले खलु यज्ञेषु परावः समालम्भनीया बभूव्‌- 
तलिम्भनाय प्रक्रियन्ते स्म, (चिकित्सास्थाने १९।४), महाभारते- 
शरूयते पुराकल्पे नृणां व्रीहिमयः पञ्ुः । येनायजन्त यज्वानः पुण्यलोक- 
परायणाः ।* (अनुशासनपवंणि १७७।५४} । 

5. श्राह्यण ग्रन्थो मे कभी अग्नि, कभी पृथिवी, कभी चन्र ओर कभी 
ग्रहादि को पञ्यु कहा है । आकाज्ञस्थ यज्ञोमेये पञ्ु वेदियों के समीप 
रहते थे, इनका वध नहीं हुआ । यज्ञ करनेवाले देव अपने साथियोंकी 
वलि कंसे देते ह, इसलिए कृतयुग मे इस पृथिवी पर जो यज्ञ मनुष्यों 
द्वारा हए, उनमें कहीं बलि नहीं दी गई । महाभारत, चरकसंहिता 


हवि्यगिः १६१ 


ग्रभवत्‌, तथ्यमिदं प्रमाणेरवज्ञायते। इदानीमुपलब्धस्य शअ्रध्वरवेदस्य 
(यजुक्दस्य) सर्वाय संहितासु हिसामयानां पश्ुयज्ञानामेव वणेनमुप- 
लम्यते। यद्यपि पुराकाले गृहेषु पञ्चुनां बन्धनमेव निरूढपशुवन्धः 
प्रतीयते, तथापि कालान्तरे आहिताग्नेः कृते पडुवधस्यानुष्ठानमाव- 
र्यकमभवत्‌ तथा चोक्तं मनुस्मृतौ-- नियुक्तस्तु यथान्थायं यो मासि 
नात्ति मानवः | स प्रेत्य पशुतां याति संभवानेकविरतिम्‌ | 


मौर वायुपुराण मे एेसा लिखा है। उत्तरकाल में पिष्टपश्चु का विधान 
हआ । यज्ञो मे पञ्चुबध सवेथा नवीन कल्पना है ।' 

(वेदिक वाङ्मय का इतिहास, भाग १, पृ० ३३) 
तथा च द्रष्टव्यम्‌--भग्निः पशुरासीत्‌ तमालभन्त । तेनाजयन्त ।' 
“र्यः पश्ुरासीत्‌ तेनायजन्त," (शा त्रा० १३।२।७।१३,१४,१५) । 

1. तथा विरदवमुर्िन्द्रस्तु यज्ञं प्रावतेयत्तदा । देवतैः सहितः सर्वः सवंसम्मा- 
रसभूतम्‌ ॥ महषेयस्तु तानु चष्टवादीनान्‌ पशुगणान्‌ स्थितान्‌ । पप्र 
च्छुरिन््रं सम्भूय कोऽयं यज्ञविधिस्तव ।॥ अधर्मो बलवानेष हिसाधमं- 
प्सया तव ॥ यज्ञबीर्जैः सुरश्रेष्ठ येषु हसा न विद्यते । त्रिवषेपरम- 
कालमुषितैरप्ररोहिभिः । (वायुपुराणे अध्याये ३९), तथा च महा- 
भारतस्य नारायणीयाख्ये पवंणि वसूपाष्याने--अजेन यष्टव्यमिति 
प्राहुदवा द्विजोत्तमान्‌ । स च छागोऽप्यज) ज्ञेयो नान्यः पशुरिति 
स्थितिः । बीजेयेज्ञेष्‌ यष्टव्यमिति वं वैदिकी श्रुतिः ! श्रजसंज्ञानि 
वीजानि छागं नो हन्तुमहंथ ।' (शान्तिपवंणि अध्याये ३३७), एवम- 
हिसादिसयोरुभयोमंतयोः पक्षौ पूराकालात्‌ स्तः । तथा चाह विष्णुशर्मा 
धये यज्ञकर्मणि पशून्‌ व्यापादयन्ति तेऽपि मगधाः परमार्थं श्रुतं न 
जानन्ति । यच्च केनचिदुक्तम्‌ अजंयंष्टव्यमिति तत्राजा ब्रीहयः सप्त- 
वार्षिका उच्यन्ते, न जायन्ते इत्यन्वया्थंबलात्‌ । (काकोलूकीये € ५ 
श्लोकस्य पर्चात्‌) । 


2. मनुस्मृति (५।३५), तथा चापस्तम्बेन श्रौतसूत्र वाजसनेथिब्राह्मणस्य 
प्रामाण्यमूदाहृतं येनावगम्यते यद्‌ आत्मनिषक्रयणार्थं पुरुषेण प्रतिसंवत्सरं 
पशुना यजनीयं--मांसीयन्ति हु वा अग्नयो जुह्वतो यजमानस्य । ते 
यजमानमेव ध्यायन्ति । यजमानं संकल्पयन्ति । पचति हु वा अन्येष्व- 
श्निषु वृथा मांसम्‌ । अथेतेषां ननन्था मांसागा विद्यते । यस्यो चैते 
भवन्ति तं ततो नानीजानं पशूना संवत्सरोऽतीयात्‌ । आयुष्यो ह्‌ वा 
अस्यैष आत्मनिष्क्रमण इति वाजसनेयकं भवति ॥' 

(आ श्रौ० ७।ब।२य। ८] 


१६.२ वैदिकी यज्ञविश्चा 


 प्रयोगकालः-- कात्यायनस्य मते यजमानेन प्रतिवर्षं यावज्जीवं 
प्रावृषि परदिवज्या अनुष्ठेया ।" आपस्तम्बस्तु विकल्पते, तन्मते षटमु 
षट्सु मासेषु प्रतिसंवस्सरं वा यजेत, कात्यायनोऽप्येवं विकल्पते 
स यागः पौणंमास्यामामावास्यायां वा अनुष्ठेयः । 


देवताः--्रयं पशुयागः किदेवत्य इत्यस्मिन्‌ प्रन उभयो राचा- 
येयोमतं समानमस्ति।« तत्र पुः ेद््राग्नः, सौ्थैः, प्राजापत्यो वा, 
यदा सूर्यो देवता तदा सूयत्मिका मन्त्राः पद्यन्ते नियोजनादौ, एवम- 
न्येषामपि ज्ञेयम्‌ । श्रयं यागः सदा गृहेषु कत्तेव्यः 12 


गुषच्छेदनम्‌--उ० क० यक्ष्यमाणो यूपाहृति जुहोति चतुगुं हीत- 
माहवनीये" उरु विष्णो विक्रमस्वेति; तत॒ प्राज्यदोषमध्वयुं रादाय 
सतक्नषाणो यजमानादयो यूपच्छेदनायारण्ये गच्छन्ति ।” उ० कण युप्या 
वृक्षा विहिताः--"पलाशखदि र विल्व रौहीतका' इति, ततो यजमानस्तक्षा 
वा यूपमभिमृश्याभिमन्त्य च' श्रोषधे त्रायस्वेनमित्यूर्ध्वाग्रं दरमेमन्त- 
घाय' स्वधिते मैनं हिसीरिति स्वधितिना प्रहरति । प्रथमपतितं शकलं 
यजमानः संगृह्णाति ।९ उ० कण श्रात्र्वने ग्रध्वय्‌ज्‌होति,ऽ का० क 
स्थाणौ एव होतव्यं न यूपे 12” ततस्तक्षा यूपं समीकरणाय परिवासयति 
(छेदयति) । | 
 अषप्रसारनि--का० क० निरूढपशुबन्धस्य यूपः व्यरत्निर्चतुरर- 
` सिनर्वा परिवासनीयः, तन्मतेन केचिद्‌ एकारल्तिप्रभूतीन्‌ इच्छन्ति ।"" 





1. काण श्रौ० (६।१।१) 

„ आ० श्रौ (७।८।२८।६) 

. का० श्रौ ०--आवृत्तिमुःलयोर्वा (६।१।२) 

. का० श्रौ० (६।३।२९), आ० श्रौ० (७।८।२८।५) 

. का० श्रौ ° (६।१।३) 

- का० श्रौ० (६।१।४), आ० श्रौ° (७।१।१७) 

„ काऽ श्रौ० (६।१।५), आ० श्रौ° (७।१।१।१३-१४) 
. का० श्रौ (६।१।६.१२.१३), ० श्रौ ° (७।१।१।१५,१६.२।५,५) 
. का० श्चौ° (५।१।२०-२१), आ० श्रौ° (७।१।२८) 
. काण श्रौ° (६।१।२२) 

~]. का०-श्रौर (६।१।२४-२६) 
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हविर्यागाः | १९३ 


प्रापस्तम्बेन चेदं वाजसनेयकं मतं स्वस्मिन्‌ श्रौतसूत्र उदाहूतम्‌ ।1 
आपस्तम्बस्य स्वमते यूपः पञ्चारस्निश्छेत्तव्यः ) भ्रथवा यावान्‌ 
यजमान उध्वं क्रहुस्तावान्‌ छेत्तव्यः, अ्रथवा यावान्‌ रथे तिष्ठन्‌ ऊध्वे- 
बाहुस्तावान्‌ छेत्तव्यः ! 


उ० कण तक्षा यूपमष्टाधिमुपरर्वजितं परिवासयति, युपस्याग्रि- 
मोऽवयव्रश्चषालञ्च प्रथूमात्रमष्टाश्चि मध्ये संनतं च कर्तव्यम्‌ । 
तच्चेषालादृध्वं युूपस्याग्रे दरयङ्गुलं व्यङ्गुलं चतुरङ्गुलं वा तक्षा 
प्रतिमुञ्चति» श्रा० क० याग्तेराजंवेन तिष्ठपि साग्निष्ठाश्चिः भवति, 
तक्षणप्रभवारशकलास्तेषां मध्ये करदिचत्स्वरुभंवति श्रन्योऽधिमन्थनः ।५ 


वेदि--का० कण वरुणप्रघासवद्‌ निरूढपडशातरन्धस्य वेदिभेवतिः, 
ग्रा० क० रथमात्री चिरूहपरुवन्धस्य वेदिरुत्तरवेदिस्तु शम्यामात्रीं । 
चात्वःलादीनां विवरणं तु वरुणप्रधासप्रकरणे ह्यभिहितं तदलं तदा- 
वृत्याऽच । अ्रा० क० वेदिमध्ये प्रादेशमात्रीं गोपदमात्रीं ्ररवश्फमात्रीं 
वा उत्तरनाभि चतुस्सलरकितिं कृत्वा उभे वेदी श्रध्वयुं रभिमन्त्रयते-- 
"चतुरिदाखण्डे गरुवती कनीने घृतप्रतीके भरुवनस्य मध्ये । तयोदका 
अधिसंवसन्त उत्तमे नाके इह मादयन्ताम्‌ ॥7 का० कण पशुबन्धे चंक- 
मग्निमिध्मेनाध्वयुं : प्रणयति, तथा चाह भ्रापस्तम्वः-पश्ुबन्धस्या- 
हवनीय एव गाहुपत्यो भवति ।* आ० कण त्वध्वरयु रुपयम्याग्निमाह्व- 
नीय उद्यतहोमं जुहोति-- "यत्ते पावक चकृमा कच्चिदाग' इत्यादि, 
पूवंवत्‌ स उपयमनीभिः सिकताभिरुयताग्नि हृत्वा मन्त्रपुवेकं यत्र 


1. श्रयरत्तिश्चतुररत्िर्वा पालाशो निरूढ्पश्युबन्धस्यातोऽन्यः सौम्यस्या- 
घ्वरस्येति वाजसनेयकम्‌" (आ० श्रौ ° ७।२।२।१७), रतथा च--एका- 
रल्निप्रभुत्यात्रयस्विशदरतनेरव्यवायेनेके समामनन्ति ॥' 

| (भा० श्रौ° ७।१।२।१२) 

, आ० श्रौ° (७।१।२।११,१४,१५) 

, का० श्चौ° (६।१।२७-२६), जा० श्रौ° (७।१।३।२,४.६) 

आ० श्रौ० (७।१।३।२३) 

. का० श्रौ° (६।२।१) 

, आ० श्रौ° (७।१।३।७,१३) 

. आ० श्रौ° (७।२।५।१) 

का० श्रौ० (६।२।३), आ० श्रौ ° (७।२।७।३) 
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१६४ वैदिकी यज्ञविद्या 


संभारेषु प्रतिष्ठाप्य द्वादशगृहीतेन स्‌चं पूरयित्वा सप्तवत्या ऋचा 
पूर्णाहुति चतस्रोऽतिमृक्तीदच जुहोति)" तत्र चयोविरातिदारुरिष्म 
ग्रारवावलः प्रस्तरः एेक्षवी विधृती काष्मयेमयाः परिधयश्च भवन्ति ।? 


व्रतोपायनादिः--उ० क० अत्र परिस्तरणपात्रसंसादनप्रोक्षणाज्य- 
निवेपणाधिश्रयणानि यथावत्‌ भवन्ति, तत्र पूर्वं त्रतग्रहणम्‌, ततः 
प्रणीताप्रणयनं, ततः परिस्तरणादीनि क्रमेण भवन्ति ।५ उ० क ° मतयो- 
ब्र तोपायानादीन्‌ विष्णुक्रमान्ताच्‌ पदार्थान्‌ हविर्यागसविधे न कुर्यात्‌ ॥ 
प्रापस्तम्बेनात्रेदं मतं (वाजसनेयकम्‌) उपस्थापितम्‌ । आ० क० 
चेत।नि यज्ञायुधानि गृह्यन्ते स्फ्यमग्निहोत्रहक्णीं वसाहोमहवनीं 
द्वितीयां जुहु पृषदाज्यधानीं द्वितीयामूपमृतं द्वे म्राज्यस्थाल्यौ हूदयश्रूल- 
मसि कुम्भीं पलाशशाखां शाखापवित्रं काष्मथमयौ वपाश्रपण्यौ द्विलू- 
लामेकञ्ूलां चौदुम्बरं मैत्रावरुण दण्डम।स्यदध्नं वा रशने च 17 

यूषावट्खननम्‌-उ० क० सावित्रेण मन्त्रेणाध्वयु रिभ्रमादाय वेदि 
परिलिखित्वा प्राहवनीयपाश्वं उपरसम्मितं यूपावटं खनति, अग्रेणावटं 
प्राज्यं यूपंच निदधाति का०क०्स यूपस्योपरि कुशमुष्टि प्रथमं 
शकलं च निधाय समीपे चषालं च निधाय यवानोप्यतं प्रोक्षति, 
प्रोक्षणीशेषं युपावटे चासिञ्चति "० श्रा० कण प्रथमं शकलं घुतेनावास्य 
तस्मिनु मन्त्रपूवेक हृत्वा तं यूपे प्रक्षिपत्यध्वयु :1, का० क० चेवंविधो 
होमः तुष्णीं क्रियते 1 

1. आ० श्रौ° (७।२।६।५-७, ७।१-२) 
. आ० श्रौ° (७।२।७७) 
. व्रतोपायनम्‌-त्रतग्रहणम्‌ 
. काण श्रौ° (६।२।५), आ० श्रौ° (७।२।८१) ` 
- का० श्रौ० (६।२।४) 
- "इष्टिविधो वा अन्यः पशुबन्धः सोमविधोऽन्य' "" ' ` "इति वाजसनेयकम्‌ 
| (आ० श्रौ० ७।८।२८।२) 
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7. आ० श्नौ° (७।२।५।३) 
8. देवस्य त्वा सवितुरित्यादि (शु° ब० ५।२२) 
9. का० श्रौ° (६।२।८-११), आ० श्रौ° (७।२।६।६-६)) 
10. का० श्रौ ° (६।२।११-१७) 
11. अआ० श्रौर (७।२।६।१०) 
12. का० श्रौ° (६।२।२०) 


हविर्याभाः १६५ 


युपाञ्जनस्‌- तत उ° क० श्रध्वययंजमानो वा यूपमसंस्कृतेनाज्ये- 
नानक्ति, चषालं चाक्तं यूपाग्रे प्रतिमुच्याग्निष्ठां यजमानोऽनक्िति ।" 
युषोच्छयरणम्‌- ग्रथ षड्विकशे ब्राह्मणे पर्यते-- आप्लावयन्ति 
मलङ्कु वन्त्यहतेन वाससा छादयन्ति" (१।२६-३०) एवं छादनादि 
करत्वा यूपे रशना भन्त्स्यते तत्रापस्तम्बमते अध्वयुर्यूपं तिस्सवंतः 
संमृशति, उ० क ० आपरिग्ययणाद्‌ यूपोच्छरायणपयेन्तं यूपं नोत्युनन्ति, 
रशनाया यूप परिवेष्टनं परिव्यय ण मुच्यते, ततः प्रेषानन्तरं मन्त्रपुवक 
यजमानादयो यूपमुच्छरयन्ति ।> ततो यूपावटं मैत्रावरुणदण्डेन समं 
पूरयित्वा श्रध्वय्‌यंजमानं वाचयति--"विष्णोः कर्मारि पश्यतेति" । 
ग्रा० क० त्वनेन मत्त्रेणाहुवनीयं प्रति भ्रध्वय्‌ रग्निष्ठां संमिनोति ।“ 
युषपरिव्ययरशस्‌-उ० क° यूपपरिव्ययणार्थं त्रिगुणा च्रिव्यामा 
कोरी रद्ना, पशुबन्धनार्थं तु हिगुणा द्विव्यामा कौरी रसना, इति द 
दभमय्यौ रशने भवतः ।5 तत उ० क० परिवीरसीति" मन्त्रेणाध्वयुंयूपं 
रशनया तरिः प्रदक्षिणं परिव्ययति, तस्यान्तःप्रान्तेषु तां प्रवेशयति 6 
स्वरमत्तरेणाग्निष्ठां मध्यमे ररनागुणे चावगूहृति । 
पशुपाकरणम्‌--(शाखादिभिः स्पशेनम्‌)-का० क० बल्यर्थं मन्ता- 
म्नानात्‌ छागं पलुमध्वय्‌रुपाकरोति?, दाखया, तृणाभ्यां वा तमुप- 
स्पश्शंन्‌, “इन्द्राग्निभ्यां त्वा जुष्टमूपाकरोमीव्याह्‌ ७ का०्क्ण्तुतूुणेन 
पशुमुपस्पृश्य “उपदेवानिति' (जु° य° ६।७) उपाकरोति ।* अआ्आ० क० 
पशुः क्टकणेकाणखण्डवण्डश्लोणसप्तरकवजं भवेत्‌, यदा पशोदन्ताः 
पूनः जायेरन्‌ तदा स मेध्यो भवति ।० एवं च कात्यायनोऽप्याह स 
पशुजतिदन्तो व्य ङ्श्च भवेत्‌ ।"7 
का० श्रौ (६।२।२१,२।२-४), आ० श्रौ ° (७।३।१०।२-३) 
. आ० श्रौ° (६।३।७), आ० श्रौ ° (७।३।१०।७) 
. का० श्रौ° (६।२।१०-१२) 


. आ० श्रौ° (७।३।१०।६) 

. का० श्रौ (६।३।१५,२७), आ० श्रौ ° (५।३।११।२) 
. का० श्रौ० (६।३।१५,१७), आ० श्रौ ° (७।४।११।५.,६) 
. का० श्रौ० (६।३।२०) 

आ० श्रौ ० (७।४।१२।८) 

. का० श्रौ° (६।३।१६९) 

, अ†° श्रौ° (७।४।१२।१,४) 

. का० श्रौ० (६।३।२१-२२) 
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श्रग्निमन्थनम्‌--का० क० पृशुपाकरणानन्तरं वैश्वदेव वैवदभ्नि- 
मन्थनं मक्ति ।" भ्रापस्तम्बेनात्रे किञ्चित्‌ विस्तरेणाग्निमन्थनविधि- 
रक्तः । तत्राध्वय्‌रग्ने जनित्रमसीत्यधिमन्थनशकलं, "वृषणौ स्थ' इति 
ज्यौ दर्मो निधाय च' उवंश्यसीत्यधरारणिमादत्ते, पपरूरव।' इत्यु 
तरारणि' गृह्णाति, तत ्रायुरसीति', समवधायाग्नि' मत्थति, तन्मते 
यदि मथ्यमानो न जायते तर्हि राक्षोध्नीमृचं ब्रूयात्‌ । ततोऽध्वर्थरा- 
ह्वनीये परिधि प्रहत्य तरू वेणाभिजुहोति । 


पशुनियोजनम्‌--उ० क० पश्‌ द्विगुणया रशनया गले नागपाशेन 
बद्ध्वा यूपे तं शेषरशनया बध्नात्यध्वय्‌: ।3 ततः पशु प्रोक्ष्य तं पाय- 
यति--श्रपां पेरुरिति' उभयोः कल्पयोः ५ 
पशुसमनज्जनम्‌-तत उ० क सामिधेन्यथं प्र॑षं कृत्वा प्रध्वर्यजनुःहा 
ग्राज्येन पशुं ललांराश्चोणिषु समनक्ति ।5 
श्रत निरूढ्पशुघन्धे षड़्‌ ऋत्विजो भवन्ति--होताऽध्वय्‌त्रह्या, 
आग्नीध्रः म्रधिग्रः, मैत्रावरुणश्च षष्ठः, प्रतिप्रस्थाता च सप्तमो विधी- 
यते। तथा च शमिता एभ्य ऋत्विग्भ्यः पृथग्भवति, सएव पशु 
घातयति, श्रपयति च । 


उ० क० श्रध्वयूदवं मानुषं च होतारौ वृत्वा श्रौदुम्बरं दण्डं दत्वा 
मैत्रावरुणमृत्विजं प्रवृणीते ।7 


प्रथान्ाः-उ० कण तिष्ठति, परावेकादशानां प्रयाजानां यज्नं 


भवति 8 का० क० म्रध्वयूदश प्रयाजानिष्ट्वा विशसितारमाह-- 


1. का० श्रौ° (६।३।२५) 

2. आ० श्रौ° (७।४।१२।१२.१३१४, १३।४७) 

3. का० श्रौ० (६।३।२७-२८), आ० श्रौ ° ७।४।१३।८} 

4. का० श्रौ० (६।३।३१-३२), आ० श्रौ° ७।४।१३।१०-११) 

5. का० श्रौ° (६।४।२), आ० श्रौ ° (७।५।१४।१) 

6. वृत्तिकारो रामाग्निचिद्‌ आह-“मीममांसकेः अध्वयोरिव शमितुत्व उक्तेऽपि 
विश्वसृजामयने मृ्यूस्तदभद्धाता शमितोग्रो विशांपतिः इति अध्वर्यो 
रन्यस्य शमितुदशंनात्‌ । {आ० श्रौ० भाष्ये, भाग २, पृ०रर८) 

7. का० श्रौ° {६।४।३-५), आ० श्रौ° (७।१५।१४१) 

8. का० श्रौ° (६।४।८), आ० श्रौ° (७।५।१४।६) 
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'ससमाहरेति' (श्रसिमानयेति)", आ० क० शमिता स्वरूमन्तधयि 
स्वधितिना घृतेन पशुं समर्नविति शिरसि ।" 

पय ग्निकरणम्‌--उ० क० प्राग्नीध्र श्राहवनीयादुल्मुकमादाय चरिः 
समन्तं पर्वाज्यशामित्रदेशयूपचात्वालाह वनीयान्‌ पयं ग्निक रोति । ततः 
स उल्मुकं प्रतिपरास्य पुनः तरिः प्रतिपय ति, भिवतंते यथागतम्‌ ।3 अरा 
क० पयंगनौ क्रियमाणे अध्वर्युरेक अ्रयाग्यहोमं जुहोति ।* ततः का० क० 
प्रतिप्रस्थाता वपाश्रपणीभ्यां काष्मयंमयीभ्यां पञ्ुमन्वारभते।ऽ श्रा 
क० तु वपाश्रपणीभ्यां पञ्युमध्वय्‌यजमानश्चान्वारभेते ० वपाश्रपणीं 
दविशुल्य सक्णं मेथ्याकारा भवति । ततः शमिता पश्‌ कण्ठे लद्ध्वा 
मृत्यवे नयति । 


संज्ञपनम्‌--श्रा० क० कदिचरत्विक्‌ परिकर्मी वा परोः शकृन्नि- 
धानाथेमूवध्यगोहुनाम श्रवटं खनति ।" तत उ०क० शामित्रदेशस्य 
पारवं शमिता हिरपास्यति, तस्मिद्‌ बहिषि (तृणे) पशं प्रक्षिप्य 
प्रत्यक्शिरसमुदक्पादं तस्य मुखं संगृह्य ताम्यमानं वेष्केण (गलावेष्ट- 
केन) वा बद्ध्वा संज्ञपयत्ति। संन्ञपने परुः शब्दं न कुर्यात्‌ तथां 
मारयति, (ग्रमाथुं कृण्वन्तं संज्ञपयत' इति श्रध्वर्राहु, श्र श्चौ० 
७५।५।१६।५), सन्ञप्ते पशौ भ्रध्वय्‌: समिधं विंनाद्रेपरिपशब्याहुती 
जुहोति ।* श्रा० कण त्वत्र (स्वविदसि इत्यादयो बहुला मन्त्राः संग्र 
हीताः, ये प्रयिण ओध्वेदेहिके (कमणि पित्ुमेधादिषु) पठनीयाः सन्ति 
परुसंज्ञपनात्तेषां प्रण्वपि सम्बन्धो न प्रतीयते "५ का० क० ततोऽध्वर्यः 


. का० श्रौऽ {६।५।११) 

~ आ० श्रौ० (७।५।१४।११) 

. का० श्रौ० (६।५।२,४), आ० श्रौ ° (७।५।१५।२-३) 

- आ० श्रौ ° (७।५।१५।४) 

का० श्रौ० (६।५।७) 

. श्रा० श्रौ० (७।५।१५।७) 

~ आ° श्रौ° (७।५।१६।१) 

. करा० श्रौ {६।५।१५-१६), रा ° श्रौ (७।५।१६।४-६) 

. का० शधौ° (६।५।२४-२५)“परिपषशव्याहृती' (द्रष्टव्यं शु ग्य ० २२।२४), 
आ० श्रौ ० (५।५।१७।३) 

~ आ० श्रौ ° (७।५।१६, ७।५।१७ कण्डिके) 


< ॐ ~> > ८ +> => ४ ~- 
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पञुबन्धनरशनां माहिम्‌रिति (शु य° ६।१२) मन्त्रेण चात्वाले 
प्रास्यति, श्रा° क०स रसनां ग्रीवासु संवेष्टच एकडूलायां वपाश्रप- 
ण्यामूपरि निधाय चात्वाले प्रास्यति" '्ररातीयमन्ताधरं करोमीति 
मन्त्रेण । 
पत्न्या श्रानयनम्‌-का० कण० तत प्रेषानन्तरं प्रतिप्रस्थाता यज- 
मानपत्नीमानयति, तां पान्नेजनहस्तां च वाचयति-'नमस्ते आतानेति 
(शु° य° ६।१२-१३), आऽ क० तु पत्नी अ्रनेनेव मन्त्रेण भ्रादित्यमू- 
तिष्ठते । 
पशुशोधनम्‌-का० क० पत्नी पशोः प्राणायतनानि, मुखम्‌, 
नासिके, चक्षुषी, कर्णो नाभि मेद्‌ पायं पादाश्च मन्त्रपूवेकमद्धिः 
` दोधयति, पान्नेजनशेषेण जलेनाध्वय्‌ं यंजमानर्च शिरःप्रभृतिजधघन- 
प्रदेशं चानुषिञ्चतः।* श्रा० क° सर्वाण्य ङ्कान्यध्वयुरभिषिञ्चति, पत्नी 
त्वाप्यायति, भ्रथवा विपरीतकल्पोऽपि वा भवति 15 
वपायागः-- तत उ० क० प्रध्वय्‌: पञ्ुमृत्तानं कृत्वा नाभेरग्रतो- 
ऽङ्गुल चतुष्टयं त्यक्त्वा श्रोषधे त्रायस्वैनमिति बहिनिधाय स्वधितिना 
नाभेः पाश्वंतदिछनत्ति, परौरुदरात्‌ वपामुत्खिद्य तया वपया वपाश्च- 
पण्यौ छादयति--्घृतेन द्यावापृथिवी इति मन्त्रेण ।» तत काण क० 
ग्रध्वय्‌ वपां चात्वाले परिषिच्य प्रोक्षति, तां प्रतिप्रस्थाता शामित्रे च 
 प्रतपति।” आन्कण्तु शमिता वपोद्धरणविवरं स्थगयित्वा शामित्रे 
वपां परितप्य, भ्रादिव्यमूपस्थायाभिप्रत्रजति ।8 ततः प्रतिप्रस्थाता 


पि 


~ का० शरोऽ (६।५।२६) 
आ० श्रौ ° (७।५।१५७।६) 
का० श्रौ° (६।६१), आ० श्नौ° (७।६।१०।२) 

का० श्रौ० (६।६।२-७) 

आ० भ्रौ° (७।६।१८।७) 

का० श्रौ° (६।६।८,११), आ० ध्ौ° (७।६।१६९।१) 

अत्रापि मन्तरलिङ्गे घृतपदमल्लिखितमनैन प्रतीयते पुराकल्पे (ऋग्वेद- 
काले वपायागस्य पशुबन्धस्य) प्रचारो न आसीत्‌, इयं तु नवीना 
कल्पनेति मन्तव्यम्‌ (लेखकः) । 

7. का० भौ० (६।६।१२) 

8. आ० श्रौ ° (७।६।१९।४]) 
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वपामाहुवनीये श्रपयति, ततः श्युतया वपया ्रध्वेयुयर्गं करोति | श्नत्र 
उ० क° श्राज्यभागौ रपि विकल्पेन क्रियेते । उ० क° अ्रध्वय्‌ःः “स्वाहा 
देवेभ्य' इति पूर्वं परिवप्यं हुत्वा जुह्धामुपस्तीयं हिरण्यशकलमवधाय 
कृत्स्नां वपामादाय अभिघारयति ।' ततोऽध्वय्‌रछागस्य वपाया इन्द्रा 
ग्निभ्यां जुहोति, श्राहुवनीये च वपाश्रपणी प्रक्षिपति ततः सर्वे 
ऋत्विग्यजमानाइ्चात्वाले स्नानं कुवन्ति 2 आ० क० अध्व्वेपश्रपणीं 
प्रहत्य संखावेणाभिजुहोति, यजमानश्च वरं ददाति अनड्वाहं, तिस्रो 
वा धेनरिति। 


परोरद्खश्नपरम्‌--उ० क० पशोह्‌ दयं जिह्वा, क्रोडः (वक्षः) 
यकृत्‌, वृक्यौ, सकवाहुः, पाश्वं षडविश्ञव्या बक्रिभिः सह, श्रोणि 
गुदकाण्ड--एतानि ग्र्कानि देवताभ्यो, जुह्वां होतव्यानि भवन्ति। 
दक्षिणवाहुम्‌, श्रान्त्रस्याणिष्ठ तृतीयभागं स्यां श्रौणि चेतानि श्रङ्खानि 
स्विष्टक्रदथं उपभृता हूयन्ते । अतिस्थूल गरदमुपयडमभ्यो यजति, पशो 
रन्यानि भागानि-वनिष्ट्‌ (स्थूलान्त्रम्‌), जाघनी क्लोमानं, अध्युध्नीं 
(दतपुर), पुरीततम्‌ (पारि-मांसम्‌), मेदः, चन्दुके (वृक्ये हृदये मध्ये 
च यद्भवति) चावपति । अध्वयः शमिता वा पशोरुवध्यं (पुरीषं) 
दवश्रं (उवध्यागोहै) प्रक्षिप्य, लोहितं च तस्मिन्नेव इव भ्रं प्रतिक्षिपति 
“रक्षसां भागोऽसीति ।5 का० क० पशोरवदानानि उखायां शामित्रे श्रप- 
यति, हूदयं तु लले प्रोतयित्वा शामित्रे श्रपयति ।० श्रापस्तम्बस्त्वत्र 
उखास्थाने कुम्भीशब्दं प्रयुक्तवान्‌ 7 
पश्ुपुरोडाशयागः-का० क° त्वत्र पडुदेवताये एकादशकपालं पुरो- 
डां विदधाति 8 श्रा क० तु यजमानो तब्रीहिमयमेकादशकपालं 
द्वादशकपालं पुरोडालं निवेपति। सच पुरोडाशः यहैवत पशुस्तहेवतो 





1. आ० श्रौ० (७।६।२०।९), का० श्रौ० (६।९।२४) 


2. का० श्रौ० (६।६।२६-२८), श्रा० श्रौऽ (७।६।२१।१३.६) 

3. आ० श्रौ ° (७।६।२१।४,५) 

4. जाघनी पशोः पृच्छमिति हरिस्वामिनः, जाघनी बालदण्ड इति माध- 
वाचायः, जाघनी पशोः पुच्छमिति च जैमिनिः (मी० प्ष० ३।३।१०) 

5. का० श्रौ० (६।७।६-१२), भा० श्रौ° (७।७।२२।६) 

6. का० श्रौ ० (६।७) १४) 

7. आ० श्रौ ° (७।७।२२।६) 

8. काण श्रौ ° (६।७।९६) 
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भवति 1 श्नत्र उ० क० भ्रवहननार्थं हविष्कृदाह्ानं च भवति ।> श्रा° 
के श्रध्वय्‌वेपाचारानन्तरं पुरोडाशं निरुप्यासाद्य श्युते पशौ तेन पूरो- 
डारेन च चरति, यद्वा पञयुमालभ्य पुरोडाशं निर्व॑पति ।» ततः इडा- 
भक्षणान्तं कमे भवति ।4 


पञ्युयागः--उ० क० इडान्ते अध्वर्ण्‌ः शमितारं पडयुहविःश्रपणाय 
शास्ति, अध्वर्णुस्त्रिवारं पृच्छति, शमिता च पशं त्रिः प्रच्यावयति । 
हतरिषिऽकृते प्रध्व्यरुपविश्य जुह्वां पूर्वं हृदयमभिघायं ततस्तूष्णीं 
सर्वाणि प्रर्ववदानानि भ्रभिघारयति, ततो वपावद्‌ हुदयमङ्कखानि च. 
हत्वा वेदेदेक्षिणभागे वदहिष्यासादयति । उ०क प्रध्वर्युवसां वसाहोम- 
हेवन्यां करोति, ततः प्रतिप्रस्थाता वसाहोमं जुहोति । ततो वनस्पति- 
यागं कृत्वा हविरशेषं वषट्कृते जुहोति । प्रत्र दिशां व्याधारणं (होमः) 
च भवेति ।5 


भवान्तरेडाभक्षणप्‌- का० कण श्रध्वर्यः पशोरवशिष्टानि श्रव 
दानानि च आलभते ५ आ० क० पशोः शिरप्रादीन्यङ्गानि नावद्यति । 
सकलान्येतानि प्रसृतानि भवन्ति } पश्व वदानहोमानन्तरमध्व्ः परिव 
होरे प्रयच्छति, वनिष्टुमग्नीघ्रे ददाति, अध्युध्नीं होत्रे प्रदीयते, तत 
उपहूता मेत्रावरुणषष्ठाः सवं ऋत्विज इडां भक्षयन्ति । 


उषयलनम्‌--उ० क० इडाभक्षणानन्तरं माजने कृते अ्रनुयाजेषु 
 हयमानेषु च श्राग्नीध्रः लामित्रादग्निमाहूरति, ततः प्रतिप्रस्थाता 
होत्रीये उपयजति, स गुदकाण्डमेकादराधा छ्खित्वा वषट्कृते वषर््कृते 
एकक गुदकाण्डं हस्तेन जुहोति समूद्रं गच्छं स्वाहा" इति प्रतिमन्त्रम्‌ । 
अनुयाजान्ते अध्वय्‌ज्‌ ह्वामवधाय स्वरं च जुहोति ।$ 


. आ० श्रौ ° (७।७।२२।३-४) | 

, का० श्रौऽ (६।७1१र), भा० श्रौऽ (७।७।२२।१०) 

. आ० श्रौ ° (७।७।२२।११) 

. का० श्रौ° (६।७।२५), आ० श्रौ° (७।७।२३।२) 

~ का० श्रौ ° (६।८।८-२१), आ० श्रौ ° (७।७।२३-२५) 

. का० श्रौ० (६।६।१), आ० श्रौ° (७।४।२५।६) 

. का० श्रौ० (६।६।२।६), आ० श्रौ ° (७।८।२६।२-७) 

. का० श्रौ० (६।६।७-१२), आ० श्रौ° (७।०।२३।०-११) ` 


हविः २०१ 


नीसंयाजाः-- तत उ० क प्रतिप्रस्थाता पशञुजाघन्या पलट्नी- 
संयाजान्‌ यजति। उ० कण० स उत्तानाया जाघन्या देवपत्नीम्यो यजति, 
जाघन्या उपरिभागादगनये गृहपतये यजति, श्राज्येन च सोमत्वष्टारी 
यजति, अथवा चत्वारोऽपि" पत्नीसंयाजा जाघन्या इज्यन्ते । 


हूदथशुलप्रास्नादि- ततः समष्टियज्‌षि हुत्वा सवं ऋतिवग्यज- 
मानाः तडागादिस्थमुदक गच्छन्ति, का० क० विकल्पेन आह वनीयमुप- 
स्थाय ते हूदयदूलेनावभुथं यन्ति अथवा श्रवभृथानन्तरमाहवनीय- 
मूपतिष्ठन्ते 2 श्राऽकण्तु ते भ्रवभुथानन्तरमाहकनीयमुपतिष्ठन्ते । 
उ० क० प्रध्वय्‌: बुष्काद्रसन्धौ शुलमवगहति, द्वेष्यं मनसा ध्यायन्‌ च 
जपति --शुग्सीति' । ततः “सुमिता न श्राप" इति जपित्वा सवं सह्‌- 
पत्नीका माजंयन्ते, म्राहवनीये समिध अ्राघाय तमूपतिष्ठन्ते।* का० 
क० ततो यजमानो यूपमुपस्थाय व्रतं वियुज्य चतुग हीतं यूपाहुतिवत्‌ 
जुहोति, यथोत्साहं चाध्वयेवे हिरण्यादिकं दच्ात्‌।ऽ श्र(° क° तु यज- 
मानो यूपमूपस्थाय प्यज्ञंशंचम' इति जपति 


1. पत्नीसंयाजानां सोमादयः चतन्नो देवता भवन्ति (द्रष्टव्यं दशंपूणेमास- 
प्रकरणे), तथा च श्रुतिः-- जाघन्या पत्नीः संयाजयन्ति । 

(श० ब्रा० ३।८।५।६) 

- का० भ्रौ ° (६।१० १-२) | 

. आ० श्रौ ० (७।८।२७।१६) 

, का० श्रौ० (६।९०।५), जा० श्रौ° (७।८।२७।१५-१६) 

. का० श्रौ० (६।१०।१०-१३) 

, आ० भरौ ० (७।८।२८।३) 


८\ “छ > ६/2) है 





घहठोऽध्यायः 
सोमयागः 


(१) अग्निष्टोमः 

सोमक्रतुः--यज्ञं व्याख्यास्यामः' स त्रिभिवंदेः" इति वेदत्रय- 
साध्यत्वं यदूक्तमापस्तम्बाचार्येण तदस्यैव सोमक्रतोरेव, न ततः पूवं- 
मनुष्ठेयानामग्निहोत्र निरूढपशुबन्धदशपुणेमासादीनाम्‌ । सोमयागात्प- 
भृत्येव च वेदत्रयसम्बन्धः। अत एव वेदत्रयसम्बन्धाद्‌ ऋत्विजोऽतर 
व्रियन्ते तत्तद्वेदसम्बन्धिकमंकरणाथेम्‌ । त्रयीविद्या सोमक्रतुभिस्सह 
विशेषेण सम्बध्यते। सोमयागेषु सोमपातारः सोमपा उच्यन्ते । सोमो 
नाम लताविशेष इति केचिदभिप्रयन्ति ।° सोमयागानमेव क्रतुसंज्ञा 
नान्येषाम्‌ । 





1. 
2. त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः, यज्ञैरिष्ट्वा स्वगंति प्रार्थयन्ते । (गीता- 


याम्‌ ६।२०) तथा च ऋ्वेदे-- अपाम सोममम्‌ता अभूम - `` ।* इति 
(८।४८।३) । 
3. "दिवि वै सोम आसीत्‌" ˆ" "गन्धर्वो विदवावसुः पर्यामृष्णात्ते देवा विदुः' 


(श० ब्रा० ३।२।३।२), ततः कोऽयं सोमः, नेदानीं निश्चेतु पारयामः, 
तत्र भ्रायुकंदशास्त्रे सर्वासां बलकरीणामौषधीनां सामूहिकी संज्ञा सोम 
इति उपलभ्यते, वेदे च श्रूयते--'सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो बिभीदको 
जागृवि्मयमक्षान्‌" (ऋ० १०।३४।१) ! अयं मौजवतः सोमो मूजवा- 
न्नामपवेतोत्पन्नस्य ओषधि विशेषस्य भभक्ष' भासीदिति गम्यते । श्रीसत्य- 
व्रतसामाश्रमीमहोदयानां मते 'मूजवान्नाम पवेतस्तु कंलाशगिरेः परदिच- 
मस्थोऽद्यापि विद्यते (द्र एेतरेयालोचने पु० ३५) तथा च वाजसने- 
यिसमाम्नाये एतत्ते सुद्रावसम्‌, तेन परो मूजवन्तोऽतीहि' (वा० सं० 
३।६१), इति मन्त्रेणापि रद्रनिवासो मूजवानिति कलाशपवंतस्यापर- 
नामधेयं प्रतिभाति मे । सुश्रृतसंहितायां च सोमभेदाः-- 

अंशुमान्‌ मुञ्जवांश्चव चन्द्रमा रजतप्रभः । 

दूर्वासोमः कनीयांदन इवेताक्तः कनकप्रभः ॥ 


सोमयागः _ ` २०३. : ` 


अ्रम्निष्टोमो ज्योतिष्टोमरच पदार्थो श्रयं सोमयागोग्निष्टोम- ` 
संस्थाकत्वादग्निष्टोम इत्युच्यते गिनिष्टोम इति साम्नः. संज्ञा, . 
संस्थाशब्दस्तु समाप्तिवाची । सामवेदे “यज्ञायज्ञा वो श्र्नये" इत्यादि- ` 
गेयत्वेन विहितं साम अ्रग्निष्टोम उच्यते, ्रतोऽनिष्टोमसाम्ना समाप्य- 
मानत्वात्‌ भरस्य श्रगिनिष्टोम इति युक्ता संज्ञा! एवं त्रिवृत्‌ पञ्चदश 
सप्तदश पएकविश इति चत्वारः स्तोमा ज्योतिःपदेनाभिधीयन्ते, ` 





प्रतावास्तालवृन्तः करवीरोऽशवानपि । 

 स्वयंप्रभो महासोमो यश्चापि गरुणडाहूतः ॥ 
गायतरस्तरष्टुभः पाङ्क्तो जागतः शाक्वरस्तथा । 

अग्निष्टोमो रेवतश्च यथोक्त इति संक्ितः ।॥ (२९।२-७) 


तस्योत्पत्तिस्थानानि च-- [र 

हिमवत्यवु दे स्ये महेन्द्रं मलये तथा। ` 

श्रीपवेते देवगिरौ देवसहये तथा । 

पारियात्रे च विन्ध्ये च देवसुन्दे हृदे तथा । 

उत्तरेण वितस्तायाः प्रवृद्धा ये महीधराः। 

पञ्च तेषामधो . मध्ये सिन्धुनामा महानदः । 
हवत्‌ प्लवते यत्र॒ चन्द्रमाः सोमसत्तमः। 

तस्योहशेषु चाप्यस्ति सुञ्जवानंशुमानपि । | 

कश्मीरेषु सरो दिव्यं नाम्ना क्षद्रकमानसम्‌ ।। (सु° सं ० .२६।२७।३०) 
ऋग्वेदे च सोम ओषधिरुच्यते-(१०।८५।३)-- 

“सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ सरम्पिषन्त्योषधिम्‌ । 

सोमं यं ब्रह्माणो विदुनं तस्याश्नाति कश्चन ॥ 

तथा च घमंयुगनाग्नि प्रसिद्धायां साप्ताहिकपत्रिकायां. (६-२-७५) 
स्वगं से पृथ्वी पर सोम लनेवाला पक्षी : श्येनः इति नाग्नि लेखे", 
मारुती चितमपल्ली लिलेख-भमरीकी शोधकर्ता आर० गाडेन वासन 

ने सिद्ध किया दहै कि सोम 'फलाईइड अगरिक' (अमानिता मस्कारिया) 

नाम से जाननेवाला कवक है । उन्होने अपनी पुस्तक “सोम, दि डिवा- 
इन मशरूम भाफ इम्पाटेलिटी" मे ऋर्वेद मे वणित सोम के फलाइड 
अगरिक' से साम्य को अनेक रंगीन चित्रं द्वारा समक्लाया है - "उनके 
अनुसार यह्‌ वनस्पति साइबेरिया ओर नावं से ईशान्य रूस तक के 
भागों के गीले पर्वेतरिखरों पर मिलती है (पु० २०) तथा च “ऋग्वेद 


२०४ वैदिकी यज्ञविद्या 
ज्योतींषि स्तोमा यस्य स ज्योतिष्टोमः तथा चोक्तं ब्राह्मणे --%्िवृ- 
त्पञ्चदशः सप्तदश एकविश्च एतानि वाव तानि ज्योतींषि य एतस्य 
स्तोभाः, (ते० ब्रा० १।५।११) । ग्रस्य ज्योतिष्टोमस्य चतस्रः संस्थाः- 
अग्निष्टोमः उक्थ्यः, षोडशी, भ्रतिरात्रश्च । एतासामेव चतसृणां 
संस्थानां क्वचिदावापोद्रापादिना अपरास्तिः संस्थाः सम्पाघन्ते- 
ग्रत्यम्तिष्टोमः, वाजपेयः, श्रप्तोर्यामिरच । एवं सप्तसंस्थाको ज्योति- 
ष्टोमक्रतुः । 

ग्रग्निष्योमस्य प्रथमत्वम्‌--्रत्र एषां सोमक्रतूनां कः प्रथम इत्य- 
स्मिन्‌ प्ररे पुराकाले यज्ञविदां मतभेदाः प्रस्फुटिता श्र भवन्‌ । पतञ्ज- 
लिना निदानसूत्राख्ये ग्रन्थे श्रस्य प्रहस्य भूयसी मीमांसा कता । तत्रा- 
चायः पतञ्जलिरनेकेषामाचार्याणां मतान्युदाजहार--'अथ का प्रथमा 
संस्थेति, श्राग्निष्टोमीं प्रथमां मन्ये इति शाडिल्यः। प्रथमं ह्य वं स्नानं 
भवति! अथापि प्रथममघीमहे । `" ^तां प्रथमां मन्ये इति गौतम ।' `` 
श्रतिरात्रीं प्रथमां मन्ये इति धानञ्जयः।' श्रथापि शश्वद्‌ बह्वृचा 
ग्रतिराच्रीमेव प्रथमामधीयते ।'“ भारद्राजस्त्वाह--श्रतिरात्रमेके प्रथमं 
यज्ञं समामनन्ति 12 भ्रापस्तम्बश्चाह--श्रनिष्टोमः प्रथमयज्ञः५, कात्या- 


मे श्येन पक्षी का करई स्थानों पर उत्लेख है । ६।४६।१३) `` सोम के 
खेतों की रक्षा ओौर पवंतोंसे सोम चूनकर लाने का अदुगत काम 
` इन श्येनो से कराया जाता था । 
(पृ ० तदैव) अत्र प्रामाण्ये उदाहृत्तेव्या मन्त्राः- 
"आदाय इयेनो अभरत्‌ सोमं सहस्र सवां अयुतं च साकम्‌ ।' 
(ऋ० ४।२६।७) 
(नव च यन्नवति च पुवन्तीः श्येनो न भीतो अतरो रजांसि । 
^ ५ (ऋ० १।३२।१४) 
यत्रा चक्रुरमृता गातुमस्मं श्येनो न दीयन्नन्वेति पाथः । 
(ऋ ० ७।६३।५) 
असमने अध्वनि बृजिने पथि श्येना इव श्रवस्यवः । 
| | (ऋ ° ६।४६।१३) 
1. निदानसूत्रै (प्रपा० २पु० ४३-४५) 
2. भार० श्रौ° (१०।२।१३) 
3. आ० श्रौ° (१०।१।२।१७) ` 


सोमथाभाः | | २०५ 


यनोऽपि प्रथममग्निष्टोमं वणेयति ।1 


प्रयोगक्ालः-- सवषां मते दशेपूणेमासाम्यामिष्ट्वा यजमानः 
सोमेन यजेत । कात्यायनापस्तम्बयोरुभयोमते यजमानो वसन्तर्ती 
ज्योतिष्टोमेन यजेत 


ऋत्विग्वरणम्‌- सवषु सोमक्रतुषु सवेप्रथमं ऋत्विग्वरणं भवति । 
तदुभयोः कल्पयोः यक्ष्यमाणः षोडशत्विजो वृणीते, ते च भवन्ति- 
ब्रह्मा, उद्गाता, होता, अध्वय्‌: ब्राह्मणाच्छंसी, प्रस्तोता, मैत्रावरुणः, 
प्रतिप्रस्थाता, पोता, प्रतिहर्ता, अच्छावाकः, नेष्टा, अग्नीत्‌ (स्रारनीध्रः) 
सुब्रह्मण्यः, ग्रावस्तुत्‌, उन्नेता च । भ्र०° के० चेते ब्राह्यणा ऋत्विज 
्राषया यूनः स्थविरा अन्‌चाना ऊध्ववाचो श्रङ्कहीनाद्च भवन्ति ।५ 
उ०का० च यजमानाः चतुरो वा आदयानु--होत्रध्वय्‌ब्रह्मोद्गातृन्‌ 
वणीते।5 एते चत्वारो महत्विज उच्यन्ते। एभ्योऽतिरिक्ता द्वादश 
ऋत्विजो होत्राशंसिनः चमसाध्वयेवो वोच्यते। यजमानः सोमप्रवा- 
काख्येन कमकारेण द्वारा तानु सर्वत वृणीते! आपस्तम्बमते समप्त- 
दशमृत्विजं सदस्यं कौषीतक्िनस्सामामनन्ति। स च क्मेणामुयद्रष्टा 
भवति । ब्रह्मादीनां चतुर्णामितरे इादशत्विजोऽनुचरा अनुयायिनो 
वा भवन्ति । यथा, अध्वर्योरनुचराः--प्रतिप्रस्थात्ृनेष्टोन्नेतारः, ब्रहा- 
णोऽनुचराः--त्राह्मणाच्छंस्याग्नीध्रपोतारः, होतुरनुचराः-मैत्रावरुणा- 
च्छावाकग्रावस्तुतः, उद्गातुरनुचराः--प्रस्तोतृपरतिहतृ सुब्रह्मण्या: । उ० 
क० मन्त्रोच्चारणपुवंकमृत्विग्वरणं भवति किन्तु कात्यायनेन 
स्वस्मित्‌ ग्रन्थे वरणमन््ा न संग्रहीताः, आपस्तम्बेनव ते मन्त्राः 
 {. का० श्रौ० (सप्तमेऽध्याये) 
2. सूत्रकाराणां मते सोमपानविच्छेदी न सोमं पातुमहति-- 
"यस्य वेदश्च वेदी च विच्छिद्यते त्रिपूरुषम्‌ । 
स वैदूर्जाह्यिणो नाम न सोमं पातुमहंति ।।' 
ध का श्रो० (७। १।६) आ० श्रौ° (१ ०।१। १ ९) 
. आ० श्रौ° (१०।१।१।१) 
. का० श्रौ° (७।१।७), भा० भौ° (१०।१।१।१२) 
. आ० श्रौ (१०।१।१५१०-११) | 
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स्वस्मिन्‌ श्रौतसूत्र उदाहूताः ।" वृतानामृच्विजां प्रत्येकं मधुपकणाहणं 
भवति । | ` 

` देवयजने शालानिर्माणादि- देवा इज्यन्तेऽस्मिन्निति देवयजनः" | 
सकलप्रयोगाङ्खभूतो भूमिप्रदेशः । का० क० ऋत्विग्व रणानन्तर सयज- 
माना ऋत्विजो देवयजनमागत्य शालादिनिर्माणाथेमध्यवसायं 
कुवन्ति ।४ श्रापस्तम्बेन तु विस्तरेण देवयजनयाजनमभिहितम्‌, तदनु- 
सारेण यजमानो राजानमागत्य तं देवयजनं याचते--देव वरुण ! 
देवयजनं मे देहि ।' यदि स राजा यजमानाय [ब्राह्मणाय वेश्याय वा) 
देषयजनं ददाति तहि ऋत्विजस्तस्मै राज्ञे श्राशीवंदन्ति देवयजनवान्‌ 
भूया" इति, यदि स राजा भूदानं न करोति तहि यजमानस्य ऋत्वि- 
जोऽस्यै शपन्ति “मान उपावधीयंतस्त्वा हास्यतीति" । तमेवं शप्त्वा 
ते ततोऽन्यं याचन्ते, श्रत्र कल्पे चाचार्यो विकल्पते, न देवयजनयाच्ना, 
देवता एवोपण्ठिन्ते, ततो ते देवयजनमध्यवस्यन्ति ५ 


तत उ० क० यजमानादयः पुरस्तादुन्नतं पश्चान्निनतं सवेतः 
परिश्रतं प्राचोनकशं कुवन्ति । सा दीघंचतुरश्रश्ाला चतुरश्चसु दिक्षु 
द्विहस्तद्वारढती भवति, सेव प्राग्व॑शशालोच्यते । तत्रव प्रमाणो दीक्षि- 
 तविमितो (मण्डपः) भवति- द्वादशा षोडशो वा प्रक्रमा भ्रायामः, 
म्रष्टौ प्रक्रमास्तियंग्‌ देवयजनस्य पर्चिमे भागे। चतुरश्रो मण्डपो 
विमितमित्युच्यते, सेव प्राग्वंशः प्राचीनवंश, शला वा उच्यते ।? का० 
क० प्राग्वंशे 'समन्तात्कटादिना वृतं परिवृतमिति" इति द्वे परिवृते 

भवतः ।५ अ7० क० प्राग्वंरे कोणेषु वातायनानि च भवन्ति 


1. चवरणमन्त्राः- अग्निम होताऽऽदित्यो मेऽध्वयु शहचन्द्रमा मे ब्रह्मा परजन्यो 
म उद्गाताऽऽकाशो मे सदस्य आपो मे हो्ाशंसिनो रङ्मयो मे चमसा- 
घ्व्यैव इत्यपां शू देवतादेशनम्‌ । असौ मानुष इत्युच्चः (आ० श्रौ° 
१०।१।१।१४), यथा- देवदत्तो मानृष' इत्युच्चंजेपति यजमानः । 

- पारस्करण्ह्यसूत्रे (१।३) 

. का० श्रौ (७।१।१०) 

. आ० श्रौ° (१०।१।२।२३-२५) 

. का० श्रौ° (७।१।१६-२४), ञा० श्रौ ° (१०।२।५।१-१०) 

. का० श्रौ° (७।१।२५), आ० श्रौ° (१०।२।५।३) 

~ का० श्रौ (७।१।२६) 
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दीक्षा (दीक्षणीयेष्टिः) -का० क° पूर्वे दीक्षा उक्ता ततो वरणम्‌, 
श्रा० कण० त्वस्य विपरीतक्रमोऽस्ति ¦! का० कर शुक्लपक्षे दीक्षा भवति, 
तदनन्तरं सप्तमे पञ्चमे दिनेवा सोमः सुन्वन्ति, श्रा° क० श्रमाव- 
स्यार्यां पौणमास्यां वा दीक्षा, पौणंमायां यजनीये श्रहनि या सुत्या 
एतद्वा विपरीर्वाणतं सवं च विकल्प्यन्ते ।1उ० क ° चत्वारो दीक्षापक्षाः- 
एका, तिखः द्वाद, भ्रपरिमिता वा दीक्षा भवन्ति! का० क० ्रध्व- 
यर्दीश्षायु य॒ पच्छेदने यूपाहुति प्रागधुत्वा यूपान्ते वाग्नि मथित्वा होमं 
करोति । श्रा० क० ्रध्वयंरदीक्षासुयप कारयति, अथवा क्रीते सोमे 
उपसत्सु वा यूप कारयति । तथा हि शतपथे--'ुपं ब्रक्ष्यन्वष्णव्यर्चा 
जुहोतीति दीक्षास्वेव वा हो मच्छैदने कायं । 


कात्यायनः केशवपनात्‌ वाससः परिधानाच्च प्रागभोजनं विद- 
धाति ।* उ० क० यजमान इष्टभमोजनमरनाति ।ऽ आ० क० सो श्रन्न- 
मशनाति स्पिमिश्रं दधिमधुसिद्धं वाहनातिऽ । का० क० नापितो यज- 
मानस्य केशान्‌ वपति, अआआ० कण त्वध्वयुं रिदं कमं करोति। का० क० 
नापितः पूवं नखानि कृन्तति, ततः केशान्‌ वपति, आ० क० स पूर्वं 
केशान्‌ वपते ततो नखानि कृन्तति । का० क यजमान उदकुम्भोदके- 
नेव स्नाति ॥ आ० क० यज मानः स्थावराप्सु शेवालवतीषु इङ्खिनीषु 
(देषु), लोमशे तीथं (तृणमय तीथं ) का स्नाति, तेनाचायंणात्र वाज- 
सनेयक मतमुदाहूतम्‌--“कुण्डे हिरण्यमवधाय तस्मिन्‌ स्नातीति वाज- 
सनेयकम्‌ ।'8 इदं मतं कात्यायनश्रौतसुत्रे नोपलस्यते। उ० कण० पज- 
मानः स्नानान्तरं श्रहतं क्षौमं वस्त्रं परिधत्ते । काऽ क० यजमानो 





1. आ० श्रौ° (१०।१०।१५।३६-३८) 
2. का० प्रौ° (७।१।३४) 

3. श० त्रा० (३।६।४।१) 

4. का० भौ ० (७।१।४-८), आ० श्रौ ° ( १०।२।५।७, तथा च १०।२।६।२४) 
तथा चाह आचायः --पुरस्ताक्केशवपनात्‌ वाससो वा परिधानात्‌ 
भोजनमेके समामनन्ति '(आ० श्रौ० १०।२।६।२७) 

का० श्रौ० (७।४।४) 
„ आ० श्रौ० (१०।२।६।२३) 
. का० ध्रौ° (७।२।१५) 
. भ्रार धौ° (१०।२।५।१५-१६) 
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ग्रनीविकमेव वासः परिधत्ते, भ्रा कण० “सोमस्य नीविरसि' इति 

नीविमपि परिवेष्टयति । का० कण श्रत्र यजमानो मधुभोजनमशनाति, 

` श्रथवा यदस्य मनसः प्रियं तदरनाति । कात्यायनस्त्वत्र अ्र॑सल 

(मांसलं )-भोजनं विदधाति ।8 तत उ० कण प्रतिप्रस्थाता पत्नीं 

दीक्षयति ।“ 

का० कण भोजनान्तरमध्यंयंजमानं रालायां प्रवेरायति, तत्र तेना- 
ग्नावेष्णव एकादशकपालः पुरोडाशः कत्तेव्यः, ्रादित्यचरोर्वा निवंपणं 
विहितम्‌, तत्त्‌ प्राक्समिष्टयजुषः तद्‌वजंनीयं वा भवति ।® तत॒ उ० 
क० यजमानो नवनीतेन स्वशरीरं रक्षयति दभपुञ्जील।म्या-'महीनां 
पयोऽसीति" मन्त्रेण, ततो यजमानस्त्रककुदेनाञ्जनेन सत्रुलया शरेषीकया 
सक्रत्‌, द्विः, चिर्वा चक्षुषी चाङ्कुते। त्रककुदाञ्जनाभावे सौवीराञ्जने- 
नान्येन वा केनचित्‌ सो श्रन्ति तत उ० कण ्रध्वयंरेकेन, त्रिभिः, 
सप्तभिर्वा कुडपवित्रर्यजमानं पाययति" चितपतिस्त्वा पूनात्वित्येतं 
प्रतिमन्त्रम्‌ ।? प्रत्र का० क० श्रध्वय्‌यंजमानम्‌ श्रा देवासः (शु०य० 

४।५) इति वाचयति, भ्रा कऽ मा सविता पुनातु" इत्यादिमन्त्रान्‌ 

यजमानः स्वयं जपति ।* ततः का० क० ग्रत यजमानो मुष्टी कृत्वा 

वाचं यच्छति श्रङ्गुलीश्च संकोचयति ।"” श्रा° क० तु कृष्णाजिनदी- 
क्षाया अनन्तरं यजमानो अङ्गुलीः संकोचयति, वाचं च यच्छति ।' 

1; का० श्रौ° (७।२।२०) 

2. आ० श्रौ° (१०।२।६।२२) 

3. धेन्वनङ्हयोन नीयात्‌", अंसलं भोजनं वा" (का० श्रौ ° ७।२।२३,२५) 
तथा चाह्‌ याज्ञवल्क्यः शतपथे- स्थूलं चेद्धेन्वनृड्हं भवति ततोऽहूमश्ना- 
म्येवेति” (३।१।२।२१) 

. का० श्रौ° (७।२।२१-२२), आ० श्रौ° (७।२।६।१०) 

 का० श्रौ° (७।२।२६-२६) 

. का० श्रौ० (७।२।२४), आ० श्रौ ° (१०।२।७।३१-३४) . 

+ का० श्रौ० (७।३।१), आ० भरौ° (१०।२।७।४०, परिशिष्टे मन्त्रा 
द्रष्टव्याः (शु थ० ४।४।७, तं ० सं ०) | 

8. का० श्रौ° (७।३।६) 

9. आ० श्रौ° (१०।२।७।४२) 


10. का० श्रौ (७।३१७) 
11, आ० श्रौ° (१०।३।११।४५) 
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का० कण प्रध्वर्यर्वाग्यतं यजमानं शालायां प्रवेशयति, प्रवेशितो 
यजमान श्राहवनीयगाहंपत्ययो रन्तरेण गत्वा स्वस्थाने उपविशति ।" 
उ० क०चयदा पुतो यजमान उपविशति वहि अध्वय्‌रौदृम्रभणानि 
च जुहोति, ततः पूर्णहुतिर्दोमः \ 

कृष्णजिनदीक्ना - तत उ० क० अध्वयुयंजमानं कृष्णाजिनेन दीक्ष- 
यति । श्रध्वयुंराहु-वनीयाहक्षिणस्यां दिशि अ्रदूरे द्वे प्राग्भ्रीवे चिद्रेषु स्यूते 
दे सम्बद्धे कृष्णाजिने स्तणाति, यचेकं कृष्णाजिनं स्यात्तदा अ्रस्य पश्चात्‌ 
पादो द्विगुणो भवेत्‌ (ततप्रतिषीव्य द्विगुणं कुर्यात्‌) ततो यजमानः संकु- 
चितजानुः कृष्णाजिनयोरूपत्रिश्य “ऋक्सामयोशिलिल्पे स्थः' इति तयो 
लुक्लकृष्णसन्धिमालभते ।ऽ ततो यजमानो वेण्याकारां त्रिगुणां रातमु- 
ञ्जमिश्वां मेखलां वध्नाति, नीवि च कुरुते, उष्णीषेण ज्षिर प्राच्छादयति, 
कण्डयनार्थं कृष्णविषाणां विवलि पञ्चवलि वा वस्त्रे बध्नाति, श्रघ्व- 
य्‌स्तं मूखसंमितमौदुम्बरं दण्डं च प्रयच्छति ।* का० कण प्रतिप्रस्थाता 
तूष्णीं यजमानेन सह॒ पल्न्या मेखल।बन्धादिं कमं करोति, अथवा तां 
योक्त्रेण दीक्षयति, तस्याः शिरसि त्रिरवंष्टितं जालं धारयति, श्रापस्त- 
म्वानुसारेण वाजसनेयके मते पल््याः शिरसि जी वोर्णानिां कुम्बकुरी राख्यं 
कृष्णजालमध्वरथ्‌ः क्षिपति । दीक्षान्ते श्रध्वयुर्वदय राज्यन्ययोरपि 
श्राह्मण' इत्यावेदयति ।० कालत्यायनस्तु दीक्नाविषिये एतावन्तमुक्तवान्‌, 
किन्त्वापस्तम्बस्त्वत्र विस्तरेण कृष्णाजिनदीक्षाविधि विदधाति । सोऽत्र 
ग्रग्निवायुचन्द्रप्रजापतिप्रभृतिना मुल्लेखपूवंकं बहुभि्मंन्त्र्दक्षाविधि 
विस्तारयति, (यथा-ग्रग्निदीक्षितः प्रथिवी दीक्षासा या दीक्षा दीक्न- 
यतु तया दीक्षया दीक्षे इत्यादि) । श्रत्रैव तेन मूष्टिकरणं काग्यमन, 
 अङ्गुलिसंकोचनञ्च विहितानि । 


1. का० श्रौ° (७।३।११-१२) 

2. का० श्रौ० (७।३।१६-१९), आ० श्रौ (१०।३।८।५-६) 

3. का० श्रौ० (७।३।२१-२४), आ० श्रौ ° (१०।३।८।१२-१६) 

4. का० श्रौ ° (७।३।२६-२३२,४।१), भ्रा ० श्रौ ° (१०।३।९।२०-३५,१०।३ ६) 

5. आ० भौ° (१०।३।६।२१-२३), का० श्रौ ° (७।४।५-७) 

6. श्राह्यणए इत्येव वैश्यराजन्ययोरपि श्रुतैः" (का० श्रौ° ७।४।१२) 
ब्राह्मणो वा एष जायते यो दीक्षते तस्माद्राजन्यवेश्यावपि ब्राह्मण 
इत्यावेदयति" {आ० श्रौ « १०।३।११।४५८) | | 

7. भा० श्रौ° (१०।३।१०,११ कण्डिके द्रष्टव्ये) । 
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यजमानव्रतानि-उ० क० यजमान श्रानक्षत्रोदयात्‌ वाग्यतस्तपस्त- 
प्यमान श्रास्ते, वाचं च यच्छंति, अस्तमिते सूयं दीक्षितो वाचं विसू- 
जति। तावृभौ पत्नीयजम(नो क्षीरव्रतौ भवतः, यजमानो मृन्मये, 
पत्नी च ताञ्रमये पात्रे पयो भक्षयतः प्रत्र एके शाखिनः सर्वौषधं 
सवसुरभिमयं भोजनादिकं समामनन्ति, गाहैपत्ये दीक्षितस्य भोजनं 
पच्यते । यवागू राजन्यस्य श्रमीक्षा वेश्यस्य च भोजनं भवतति । यत्र 
यजमानो सू्पुरीषादिकं करोति तत्र लोष्टं निदधाति, स च निम्न- 
` भ्रमौ प्राक्शिराः, उदङ्मुखो दक्षिणदिशि हेते, विकल्पे रात्रौ जागति 
वा, विचक्षणवतीं चनसितवतीं वाचं वदति, न द्रेण न च स्त्रिया 
सह सम्भाषते । भ्रापस्तम्बेनात्र श्रा० श्रौ सूु० १०।४।१२-१४) वाज- 
सनेयशाट्यायनके मते चोदाहृते, तदनुसारेण “इत्थं बरूहीत्युक्त्वा सूद्रेण 
सम्भाषेत निष्पापेन शूद्रेण सह वा सम्भाषणे भदोष' इत्यक्तः सवत्र 
परिणयवतीं च वाचं वदेत्‌|" श्रा० क० यजमानो मधुमांसं स्तियम- 
नुतमुपरिशयनं ष्ठीवनं विकाले निष्क्रमणं प्रवासं च वजंयेत्‌ । स सूय- 
प्रकाशे मूत्रपुरीषे न कूर्यात्‌, छायायामेव तत्कुर्यात्‌, श्रज्ञानाद्रेतस्कन्दने 
जपति--'यन्मेऽत्र पयसः परीतोषात्तदपिथ । श्रग्निहोत्रमिह सोमेन 
तदहं पुन राददे" इति, एवं च स्वप्ने, भ्रन्नं सक्टवा, छदित्वा, ष्ट्वा, 
रुधिरं ष्ट्वा च मन्त्रं जपति । तस्य होमदानयाचनादयोऽपि निषिद्धा 
श्राचायेणापस्तम्बेन ।* एवामादीनि बहूनि विधानानि विदधाति सः, 
तदलं बहु विस्तरेण । 


` श्राषस्तम्बकल्पे सनीहारादि-प्राचायमते दीक्षितो द्वादशाहं यज्ञ- 
सम्भरणाथं भुति याचेत्‌, इयमेव भृ तिर्याच्जा वा सनीहारपदेनः उच्यते । 
पुराकाले सवे ब्राहयाणादयः सोमक्रतुकरणे समर्था नासन्‌, ते यियक्षवः 
सन्तः समथेपुरुषेभ्यो द्रव्याणि याचन्ति स्म, तस्मदितद्‌ विघानमा- 
पस्तम्बश्रौतसूत्र उपलभ्यते, कात्यायनेन तु नैतद्‌ विहितम्‌ । तत्र 
दीक्षितो भिक्षया गोहिरण्यवस्त्रादीनि मन्त्रोच्चारणपुवंक गृह्णति स्म । 
| 1. का० श्रौ° (७)४।२०-४०, ५।१-७), गा० श्रौ° (१०।४।१२,१३, १६, 
 . कण्डिका द्रष्टव्याः) ॑ | 
| 0 आ० श्रौ (१० ॥४।१३, १४ कण्डिके] 
'सनीन्‌ हरतीति सनिहारा इति व्युत्पत्तिः, हरणं चाश्रानेयनमेव न तु 
चौयेतः अपहुरणमिति । | + 
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इतोऽग्रे आपस्तम्बेन सनिलन्धानां द्रव्याणां नष्टानामनुदेदाः कृतः। 
प्रत्रैवाचायंण देवयननदीक्षायामपि तत्र योगक्षेमक्लप्तौ प्रापन्निवार-. 
राथ देवयजनान्तराध्यवसायाथं च प्रयाणमनुमतम्‌। तत्र दीक्षितो 
रथे, नावि, रथाङ्गे वा प्रेथगरणीष्वग्नीन्‌ समारोप्य प्रयाति । 
एतद्विधानमपि कात्यायनकल्पे नास्ति । तत ग्रापस्तस्बो नित्यानि 
काम्यानि च देवयजनानि श्राह, ततोऽग्रे स सोमविक्रयस्यापि किंञ्न्विद्‌ 
विधानं विदधाति 

प्राथरणीयेष्टिःः- तत उ० क० दीक्षन्ते प्रायणीयाख्यं कमे परर- 
प्यते, यजमानो अदित्यै चरं निवपति, ततः स आज्यभागाच्चतस्रो 
देवता यजति-पथ्यास्वस्तिम्‌ ्रग्नि सोमं सवितारञ्व। अत्र पथ्या- 
स्वस्तिः इति दवे पृथक्‌ पृथक्‌ देवते न स्तः ५ श्रा० कण प्रच्वयुं: श्रदिति- 
मिष्ट्वा मारुतीमृचमन्‌च्याज्येन चरु पूरयित्वा सर्वा देवता ध्रौवादा- 
ज्यात्‌ यजति ।5 

सोभक्रयण्यभिमन्त्रणम्‌-उ० क० प्रध्वय्‌:ः वेद्यां तृणं तिधाय 
हिरण्यं सूत्रेण बदेध्वा चतुगृ हीतेनान्येनान्वारभते, उद्‌घाटितद्रारे 
विमिते श्रध्वयुंयजमानौ निष्क्रामतः, तत्र शालाया: पूवंद्रारे सोमक्रयणी 
गौरवस्थिता भवति । का० क० तस्या विक्ेषणानि सन्ति--प्रलक्षिता 
(चिह्लादिहीना), अन्यङ्गा, ग्रप्रजाता, श्ररज्जुबद्धा, बभ्र: (कपिला) 
पिङ्गला, पिङ्गलाभावे श्ररुणा, श्ररुणाभावे रोहिणी (रक्तभायुरा) 
ग्रसवेताक्षी (अ्ररक्ताक्षी) च।० श्रा० कं० चेतानि विशेषणानि वियन्ते 
(सा एकहायनी, द्विहायनी, बर्षीयसी?, वा भवेत्‌)-- रोहिणी बभ्र. 

लोम्नी परहिनवाला, प्रररिनशफाऽ९, शुच्यक्षी, दिवच्योपकाशा१, शुष्टी"0, 
1. आ० श्रौ° (१०।६।१८,१६ कण्डिके) 
आ० श्रौ० (१०।७.२० कण्डिका) 
3... श्रयन्ति अनया यज्ञमिति प्रायणीया" सान सोमक्रयाङ्गं न प्रयाणाङ्- 
भिति मन्तव्यम्‌ । 

4. का० श्रौ० (७।५।१५), आ० श्रौ° (१०।७।२१।२४) 
5. आ० शौ° (१०।७।२१।२५) 
6. का० श्रौ° (७।६।१७ 
7- एकहायनी - एकवर्णा, हिहायनी--द्विवर्षा, बर्षीयस्ती--बहुवर्षा । 
8 
9 
0 


> 
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. पुदिनः--र्वेता 
„ दिवत्रसमानवर्णा 
, अत्पकाया, 
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ग्रधिलोधकर्णी च ।" अनया एवंविधया गवा यजमानः सोमं क्रीणाति । 
पूवेगहीतेनाज्येनाध्वर्य्‌ः शालाद्वारे सोमक्रयणीमीक्षमाणो जुहौति। 
'चिदसीत्यादिभिः' मन्त्रेस्तामभिमस्यते। उ० क० नीयमानां सोम- 
क्रयणीमध्वर्युयजमानावनुगच्छतः, सोमक्रयण्याः षट्पदानि श्र तिक्रम्य 
स्वे . ऋत्विग्यजमानाः तस्याः सप्तमं परदः परितः पय्‌प्रविशन्तिः 
ग्रध्व्थ्‌ः सप्तमपदपासूनञ्जलिनाभिगृह्य पदस्थाने हिरण्यं निधाय तत्र 
हुत्वा, पदपांसुन्‌ यजमानाय प्रयच्छति । स यजमानः स्फ्येन पदं त्रि 
परिलिख्य, पांसून्‌ समुद्धृत्य तान्‌ स्थाल्यामावपति, उद्धृतस्य पदस्य 
स्थाने भूमौ उदकं निषिच्य पदपांसून्‌ यजमानाय प्रयच्छति श्रा 
क० यजमानः स्फ्यस्थाने कृष्णविषाणं प्रयुनक्ति, पदस्य स्थाने सहि- 
रण्यौ पाणी प्रक्षालयति । पदपांसून्‌ त्रेधा विभज्य एकांशं गाहपत्यस्य 
भस्मनि, द्वितीयांशमाहवनीयस्य भस्मनि चोपवपति, तृतीयां च पल्न्यं 
प्रयच्छति । तत्सा गृहेषु निदधाति ।* का० कण० तु अध्व; प्रक्षाल्य 
हस्तौ श्रनामिकायां हिरण्यं बघ्नाति । तन्मते सोमाप्यायनाभिषवांश्व- 
दाम्येषु चाध्वयरेवं हिरण्यं बध्नाति । 


सोमनिवषनादि--का० क० यजमानस्य कर्चित्‌ कमंकारः सोमो- 
पह्ननं (्राच्छादनं) सोमपर्ययणं सोमोष्णीषं चानयति, एषां त्रयाणां 
वाससां मध्ये सोमोपहननं वस्त्रे गोभनं भवति ७ तत उ० क ० सोम- 
पानार्थं सवं वासास्यादाय सोमं प्रति गच्छति । उ० क० ते उद्धृत- 
फलकेनानसा परिशधितेन हविष्मता च सोमानयनाथं गष्डुन्ति, आ० 
कल्पात्‌ ज्ञायते यत्ते सवं सोममानेतूं पवेतं प्रति गच्छन्ति स्म 
अस्माभिः सोमोद्धवानि स्थानानि (पवेतादयः) पूवंमभिहितानि। 
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1. आ० श्रौ° (१०।८।२२।२-५) 

2. प्रतीयते साप्तपदी सख्यमनेन विधानेन प्रसिद्धिमगमत्‌ तथा च आ० श्रौ° 
मन्त्रजपः--'सखायस्सप्तपदा अभूम सख्यं ते गमेयं सख्यात्ते मायोषं 
सख्यान्मे मा योष्ठाः' (१०।८।२३।१२) 

. काण श्रौ° (७।६।१६-२१) 

. आण श्रौ° (१ ०।८।२९२,२३ केण्डिके) 

. का० श्रौ° (७।६।२७,२८) 

, का० श्रौ० (७।७।१,३) 

- शरीर्ष्णा गिरौ क्रीतं हरन्ति" (पराण श्रौ० १०।८।२५२३) 
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तत्र गत्वा ऋत्विग्यजमानादयः सोमोपहुननं परिस्तीयं भ्रङ्गुल्य ङ्गुष्ठा- 
दिभिः सोमं पिवते स्म) प्रत्रोभमयोः कल्पयोरष्वयुणा सह सोम- 
विक्रयिणः संवादो भृच रोचको वतेते, तत्तृलनात्मकरष्ट्‌ याऽत्र यथावत्‌ 


समुदिधुयते- 
 का० श्रौ 


स्० भ्रौ 


(अ्रध्वय्‌ः) आह-सोमविक्रयिन्‌ क्रय्यस्ते (ग्रध्वय्‌ः) सोमविक्रयिन्‌ क्रय्य 


सोमो राजा इति । 


“क्रय्य इत्याह सोमविक्रयी 
"तं वे क्रीणानि इत्याह (अरध्वयु :) 


क्रीणीहि" इत्याह सोमविक्रयी 


"कलया ते क्रीणानि" (ग्रध्वयुं राहु) 


“भूयो वातः सोमो राजाहंतीति 
सोमविक्रयी 

` भुयो स्वातः सोमो राजाहति, 
मास्त्वेन 

गोमं हिमेत्यध्वयु 


(इममघ्वयु इचतुर्वार पठति), यथा- 
शफेन ते क्रीणानि, पदा ते क्रीणानि, 
प्रधन ते क्रीणानि, गवाते क्रीणामि। 
(्रध्वयु :}--“क्रीतः सोमो राजा" 
(सोमविक्रयी) -'व्पासि (छागादीन्‌) 


प्रनूहि' 


(म्रध्वयु :)-चन्द्र ते वस्वरंतेदागाते 
धेनुस्ते मिथुनौ ते गावौ ते, तिस्रस्ते 


श्रन्या 


(ग्रध्वयु यजमानं वाचयति) शुक्र ते' 


(इति हिरण्यमालभ्य) । 


1. आ० श्रौ (१०।६।२५।२-६) 


2. का० श्रौ ° (७।८।२-१५) 


स्ते सोमा २ इति, (सोमविक्र- 
यी )-- क्रय्य 


(अरध्वयु :) कलया क्रीणानि 
(सोमविक्रमी)--“भूयो वा श्रत- 
स्सोमो रार्जाहुति' 

(म्रध्वयु :)--कलया क्रीणानि, 
राफेन ते क्रीणानि, पदा ते 
क्रीणानि" (चतुथंवारम्‌) 
ग्रन्ततः--'गवा ते क्रीणानि, 
शुक्रं ते शुक्रेण क्रीणामि" (इति)- 
(हिरण्येन क्रोणाति) 


२१४ | वैदिकी यज्ञविशा 


का०क० भ्रयं संवादो विस्त्रततरो विद्यते। तथा भ्रापस्तम्बो 
विकल्पेन गोस्थाने श्रजवृषभादीन्‌ चाह, येयंजमानः सोमं क्रेतुमहंति, 
 श्रतो भूयांसो विदधाति, यथा द्वादशशतदक्षिणस्य सोमक्रतोः सोमो 
दशसमिर्गोभिः क्रेतव्यः, एवं सहखदक्षिणस्य चतुविशत्या गोभिः, शतेन 
गोभिः वाजपेयस्य, ाभ्यां दाताभ्यां राजसूयस्य, सहसरं ण गोभिरर्व- 
मेधस्य च सोमः क्रेतव्यः ।4 | 
प्रा० कण सोमक्रयणानन्तरमध्वयु: शुक्लामूर्णास्तुकां (्रवि- 
लोमपुञ्जीलम्‌) यजमानाय प्रयच्छति, स तया दशापवित्रस्य नाभि 
क रोति, ततो यजमानः कृष्णामू्णस्तिकामद्धिः क्लेदयित्वा इदमहं 
सर्पाणां दन्दश्ुकानां ग्रीवा उपश्रूनामि' इति उपग्रथ्य तथा सोम 
विक्रयिणं विध्यति, ततो बलात्‌ तस्मात्‌ सोमं गृह्यत, यदि सोमा- 
विक्रयी प्रतिविवदेत तदा तं यजमानादयः पुषता वरत्राकाण्डेन 
मारयन्तो श्रदश्चेनं नयेयुः । एकेषां मते तं दण्डर्घातयन्ति, भ्रन्ये तस्य 
 वधमिच्छन्ति । का०क० सोमविक्रयिणमकारणं हन्ति, श्रा०क० तु 
विवादे हि हन्ति। सोमविक्रयिणो हननप्रथा कथं प्रचलिता श्रभवत्‌, 
इति ज्ञातुं न शक्यते। तदानीं सोमस्य विक्रय उपपातकोऽभवत्‌, 
लुब्ध एव करोति स्म । तं सोमं कुत्सगोत्रीयो ब्राह्मणः दूद्रोवा विक्री- 
णाति स्म।* प्रतीयते, श्रतिपुराकाले यदा श्येनाः (पक्षिणः) सोम- 
मानयन्ति स्म, तदेयं हननप्रथा नासीत्‌ | 


सोमानयनम्‌--उ० क० यजमानः शीष्णि सोमं धृत्वा शकटं 
प्रत्यागच्छति, तहि प्रध्वयु: दाकटनीडें कृष्णाजिनमास्तीयं तस्मिन्‌ 
सोमं राजानम(साद्य, वाससा तं प्थानह्य, ग्रनडवाहौ युक्त्व; प्रत्या- 
गन्तुमारमभते, सुब्रह्मण्यः (ऋत्विक्‌) पलाशशाखया शमीज्ञाखया वा 
ग्रनडगहौ प्रेरयति, भ्रध्वनि चाध्वथु रेव सृब्रह्मण्यामाह्वयति । “इन्दो 
गच्छ" इत्यादि । उ° क० प्रतिप्रस्थाता भ्रग्नीषोमीयं पञुमादाय यज- 
मानं प्रतीक्षते, शालाद्रारे तिष्ठन्‌, ततः सवं शालां प्रत्यागच्छन्ति ।8 


[पिरिग 


1. आ० श्रौ० (१०।६।२६ कण्डिका द्रष्टव्या) 

2. आ० श्रौ ° (१०।६।२६।१६-१६, २७।२७-२८), “सोमक्रयणीमन्यया 
गवा निष्क्रीय तां गोष्ठे सजति । | 

. का० श्रौ° (७।०।२७), आ० शनौ (१०।७।२१।१२) 

. आ० श्रौ° (१०।२०।१२) 

5. का० श्रौ° (७।६।४-३१), आ० भरौ० -(१०।६।२७,२८ कण्डिका) 
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ग्रातिथ्येष्ठिः-उ० क० विकल्पेन शकटे युक्तयोरेकस्मिननडहि 
विमुक्ते यजमानो वेष्णवं नवकपालं पुरोडाशं निवपति, श्रत्र सोमो 
ग्रथितिवत्‌ पूज्यते, तथापि पूरोडाशनिपवेणं तु श्रण्न्यादिम्यो देवेभ्यो 
भवति ।" का० कण० श्रत्रेष्टौ सावित्रमन्वस्य निवृत्तिभेवति ९ स्रा० क० 
पञ्चसु देवतासु यजमानः सावित्रमपि हविनिवेपति ।* श्रत्र कल्पे 
निर्वपिस्तु पत्या हस्तेन भवति ।* उ० क० आतिथ्येष्टौ काष्मयेमया 
परिधयः (ग्रा कण० द्वाविशतिपरिधयः), अ्राइववालप्रस्तरः पेक्व्यौ 
विधृती, बर्हिश्च भवन्ति, वेदं कृत्वा परिस्तरणादिकं कमे च भवति । 
का० क० तु सोमासदनादि, अ्रातिथ्येष्टेः प्र्वणितं किन्त्वापस्तम्बेन 
पुरोडाशनिर्वापानन्तरं सोमासदनादि कथितम्‌ । का० कण चत्वार 
ऋत्विजो नाभिदधघ्नीमोौदुम्बरीमासन्दीमरत्निमात्रीमाहरन्ति #॥ आ० 
क०्तु प्रतिप्रस्थाता पूवंमासन्दीमादाय प्राग्वंराममिप्रव्रनति, तत्राध्वयुं 
राजानमामन्त्य, तं वाससा पर्यानह्य, आसदां कृष्णाजिनमास्तीय 
तस्मिन्‌ सोममासादयति । तत इडान्ता इष्टिभेवति। 


तानूनप्त्रम्‌-एददाज्यं तानूनप्त्रसंज्ञकाये देत्रताये (्रग्नये) निर- 
प्यते, तेनास्य एषा संज्ञा भवति । भ्राज्यमिदमध्वयुरघरौतिादाज्यात्‌ 
शुचिचमसे वा चतुरवत्तं पञ्चावत्तं प्रतिगृह्य श्रपराह्ल व्रतदुग्धं मिश्र- 
वित्वा दीक्षिताय प्रयच्छति। काण क० प्रतिपुरुषं सवेत्रहयादिभिस्ता- 
नूनप्त्रं कांस्ये चमसे ग्रहणीयं भवति । शतपथे (३।४।२।९) चेवं श्रूयते । 
उ० क० यजमानसप्तदशा ऋत्विजिस्तानूनप्तरं मन्त्रपूवेकं दशिणस्यां 
वेदिश्रोणौ निधाय समवमृशन्ति, ततो अपराह्णे दीक्षितसहिता ब्रतकाले 

गृह्हुन्ति 1 

1. का० श्रौऽ (८।१।१-४), आ० श्रौ० (१०।१०।३०।२६), 

2. का० श्रौ° (८ १।५) 

3. आ० श्रौ० (१०।१।३०।२७)-तथा च “निवेपेदनग्नेस्तनूरिति (श्ु° य 
५।१) पञ्चकृत्वः प्रतिमन्वम्‌' (का० श्रौ ° ०।१।४) आव्यः, “अगनेरा- 
तिथ्यमसि इत्येतैः प्रतिमन्त्रम्‌" (१०।१०।३०) 

. आ० श्रौ (१०।१०।३०।२२) 

. का० श्रौ० (७।६।२७) 

- आ० श्रौ° (१०।१०।३१।३३-३०८) 

 का० धौ° (८।१।२३-२५, २।१-३), आ० श्रौ ° (११।१।१।१) ` 
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गवान्तरदीक्ला--उ० कण यजमानो अवान्तरदीक्नामधति ५ 
तरतपतये' _ उत्यादिभिर्मन्वैराटवनोये मम्मषमाधाय मदन्तौरुप 
गाढतरं मुष्टिमेखलं कृस्ने, पन्नौच तूष्णी गार्हपत्ये मष््टिमेश्वनं गादु- 
तर करोति ।" आ्आ० क०श्रव्र वाजमनेयकं मतमृपस्यापितम्‌ ।: इदं मतं 
कात्यायनमतेनानुवदति | 

सोमाप्यायनम्‌- काऽ क० यजमानपष्ट सव ऋत्विजो मदन्नी- 
भिरद्धिहंस्ताद्‌ प्रक्षाल्य सोमम,प्यायन्ति , भंगुरयुरिति' (शु° यण 
५७) मरा० के० चेवंने मन्दन्तीरुपस्पृश्य विस्य दविरण्य राजानं 
सहिरण्यैः पाणिभिराप्यायन्ति म्रलुरयुरिति' पूर्ववन्‌ | 

निहनवः-सोमाप्यायनानन्तरं सवे ऋत्विज उत्तानहस्ता; प्रस्त- 
रस्योपरि पाणी कर्व॑ते, एतदेव कमं ' निहनव' इत्युच्यते 5 

चुब्रह्मणष्याह्वानस्‌--नदनन्तरमूभयोः कल्पयो; सूब्रह्मण्याह्वानं 
विहितम्‌ 5 लाद्यायनश्नरौतसूतरे (१।३१), म -रद्ाजश्रौनसूतेः चाध्वर्य्‌- 
रेवं सर्वासु सुब्रह्मण्यासु यजमानं बाचयनि ¦ 
 उपकसलदिष्टिः-- यज्ञभूमौ वृत्ताकारा दृगँवन्‌ परिधयो निर्मीयन्ते 
ता. उपसद उच्यन्ते । उपसदिष्टौ उन्दरपात्रागि, दगेष्मदार, स्तम्बय- 
` जुहेरणादिकं च सर्व कमं मवति । प्रधानयागाथं प्रौवादाज्यादष्यं 
जह्वा चतुरुपभृति चाष्वयुंगु ह्ाति, अव्र सोऽन हविषा श्रग्निमर्धेन 
सोममिष्ट्वा जुह्खा च विष्णू यजति, तत उपसत्सं्क होमं करोति । 
भूतिषु तिल उपसदः प्रसिद्धाः--अयःगया, रजःशया, हराशया च । 
अध्वयु स्तत्र सुपूर्वाह्कं अ्रयःशगयाम्‌, श्रपराह्धे च तामेव जुहोति, अतः; 
परं द्वितीयदिने रज-शयां, तृतीयदिने हराशयां चेति । का. कर 
प्रथमायामुपसदि एकाया गोस्विस्तनं दग्धं व्रतार्थं दुह्यते, उत्त रयोर 


1. का० श्रौ० (= र ४१), आ० श्रौ° (११,१।१८-११५) -"एतेनैवास्मिन्‌ 
समिषघमादघातीति वाजसनेयकमिति 1! 

. का० श्रौ (८.२६) 

- आ० श्नौ° (११।११।११) 

- मा० श्रौ० (११।११।११) 

- का० श्रौ० (८।२।६), ज० भ्रौ° (११।३।१३) 

. का० श्रौ (=२।१४), आ० घ्नी (११।३,१४) 

- भा० श्रौ° (११।१।१४) 
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पसदोः एकापचयेन दुह्यते ।* आ० कऽ यस्मिन्नहनि सोमं क्रीणन्ति 
तस्मिन्नेव दिने चतुरः स्तनान्‌, प्रातस्त्रीन्‌ सायं दौ, द्वितीयदिने एकं 
स्तनं सायं च सर्वान्‌ स्तनान्‌ दुह्यात्‌ ॥ 


महविदिनिर्माणम्‌-तत उ० क० समाप्तायामुपसदिष्टौ महावेदि- 
निर्माणस्य कमं प्रारभ्यते । उभयोमंते शालायाः पूर्व्धात्‌ स्तम्भात्‌ 
पुरस्तात्‌ पुवंस्यां दिशि तरिषु प्रक्रमेषु शङ्कुनिहष्तव्यः तत्स्थानमष्तः- 
पात्यश्चोच्यते, अन्तःपात्यात्‌ प्राच्यां षट्तिशत्प्रक्रमेषु पूनः शङ्शकु- 
निहन्तव्यः । ततो दक्षिणोत्तरौ च पञ्चदशसु पञ्चदशसु प्रक्रमेषु उत्तर- 
दक्षिणश्रोणिप्रख्यापनार्थं शङ्क्‌ निखनति । एवं सति त्रयस्त्रिशत्प्रक्रमाः 
पश्चाद्ेदिः स्यात्‌, ततो द्वादशसु दादशयु प्रक्रमेषु पूर्वर्धिच्चि वेद्यंसस- 
निष्पत््यथं शङ्क्‌ निहन्ति, ततो भ्रन्तःपात्यादारम्य यूपावटपयन्तं 
पृष्ठयासंञक वरण्डक भवति । वेदेये उत्त रोऽसः ततः पश्चात्‌ प्रक्रमत्रय- 
परिमिते स्थाने चात्वालं भवति, चात्वालादुद्रादशसु प्रक्रमेषु पदिचि- 
मायां दिशि उत्करो भवति । श्रा० क० ग्रघ्वयुं वं दि स्पन्दीसं्ञया रज्ज्वा 
परिमिमीते । 


हविर्धानस्थापनम्‌--उ० कण प्रागवंशकस्ालामभितो वेदिमध्ये भ्रर- 
त्निद्रयास्तराले दे हविधनि (शकटे) स्थाप्येते । अनयोदेक्षिणहविधतिं 
किञ्चिद्‌ वीषतरमृत्तरहवि्धनिं कनीयह्च भवति, तयोरूपरि छदीषि 
भित्तयो वां क्षिप्यस्ते, पुरस्ताद्भागे चषीर्कीं रराट्यामासजति । उ° 
क० श्रत्र शालाद्वारहोमाक्षघुराञ्जनाभिमश्त्रणमेथीनिहननहविषनिस्त- 
म्भनानि च भवन्ति, तदनन्तरं होत्रा त्रिरुक्तायां प्रथमायामृचि हवि- 
धनिप्रवतेनं भवति 


उपखाः--उ० क अध्वयुं दक्षिणस्य हविर्घानशकटस्य प्रउफ्स्य 
ग्रधस्तात्‌ प्रादेशमात्रान्‌ भ्ररल्निमात्रान्तरालान्‌ चतुर उपखाम्‌ श्रस्या 
(खनित्रेण वा) खनति । ततोऽध्वयु रुपखान्‌ प्रोक्ष्य तेषामुपरि कुलाब 
कृत्वा तेषु श्ररत्निमात्र श्रधिषवणफलके च निदधाति । श्रा० क० चैते 





1. का० श्रौ° (८।३।१-४) 

2. आ० श्रौ (१२।४।१०) 

3. का० श्रौ० (८।३।६-१४), आ० श्रौ० (१२।४,५ कण्डिके) 
4, का० श्रौ° (८।३।२१-३६१ ०।४।१-२४), आ० धरौ ° (११।६) 
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प्रधिषवणफलके ओदुम्बरे, काष्म्यमये पालाशे वा शुल्के तष्टे 
(समीक्रते) च भवतः । तयोरूपरि चाधिषवणचमं निधाय पञ्च 
ग्रावाणः (पाषाणान्‌) चाध्वयु रेव निदधाति ।“ 


खरः--तदनन्तरमुभयोः कल्पयोरषलाणां परस्तात्‌ सिकतोपकीर्णं 
चतुरश्रं खर बिधीयते 2 


ग्रौदुम्बरी--तत उ° क० अन्तःपात्यात्‌ सप्तमे पदे दक्षिणस्यां 
दिशि यजमानप्रमाणामौदुम्बरीं स्थूणां मध्ये सदसो प्रक्षिपति, का० क° 
तस्या यूपवत्‌ पयूंहृणपरिखहणपरिवेषेचनानि भवन्ति । ततर दहिरण्य- 
होमश्च विधीयते ।४ 


 सदोनिर्मणिम्‌-का० क ° प्रष्टादशारत्तिः, एकविशतिहचतुविशतिर्वा 
दध्यप्रमाणं सदसो भवति, तन्नाभिदध्नमुच्चम्‌, नवारत्तितियेक्प्रमाणं 
भवति । आ० क० नवारत्निविस्तारं सप्तविशतिरुदगायतमपरिमितं 
वा भवति ।» ततो नवछदींषि क्रियन्ते ।9 


धिष्ण्यानिवपनम्‌-उ० क° पथक्‌ पृथग्‌ ऋत्विजां शरणानि 
भवन्ति-- ग्राग्नीध्ैत्रावरुणहोतृन्राह्यणाच्छं सिपोतृनेष्टच्छावाकानास्‌, 
ग्राग्नीघ्राहक्षिणं वे्न्ते मार्जालीयधिष्ण्यो भवति, एतानि शरण्मनि 
तुल्यान्तराणि धिष्ण्यवन्ति च भवति । धिष्ण्यस्य प्रमाणम्‌ अ्रष्टादक्षा- 
डगुलान्येव, सवषु पुरीषं सिकताह्चोपरि निवपति । निपेवनान्तरम्‌ 
उ० क० बरह्षि परिस्तीर्याध्वयु : व्रतभोजनं यजमानाय प्रयच्छति 
सोऽधेतव्रते प्रत्ते रालां प्रविश्य प्रणयनीयाधानं करोति ।' 


 का९.श्रौ० (८।४।२८,८।५। १२८), आ > श्रौ° ११।११-१३ कण्डिका) 

. का० श्रौ° (८।५।२६), आ० श्रौ° (११।१३।८) 

. का० श्रौ (८।५।३१ ३६), आ० श्रौ (११।६६), (१०।२) 

- का० श्रौ° (८\६।४-६) 

आ० श्रौ० (११।६।७) 

. का० श्रौ° {८।६।८), आ० श्रौ° (११।१०।६-१५) 

. अव्रतं च वाजसनेयिनः समामनन्ति (आ० श्रौ ११।१५।६-७) 
तुलनीयं-अर्षव्रते' प्रतते प्रविर्य प्रणयनीयाघानम्‌ । 

ट. ‹ (का० श्रौः० ८।६।३०) 


सोमयामाः सभं 


ग्र॑ग्नीषोभीववश्रुः--का० क० ततोऽध्वयु : चौधिंश्रंयणोदिकं कृध्वी 
यजमानस्योत्सङ्मो सोमं धृत्वा सोमक्रयणीपदं परिकिरति, तस्याः 
पदपांसून्‌ चतुर्धा कृत्वा तीन्‌ भागान्‌ आहवनीयोपयमन्यारनीघरषु 
प्रक्षिप्य चतुथेन भागेनाक्षधु रावंनक्ति । भ्रत्राध्वयु राज्यमुत्प्‌य प्युसंम्ब- 
न्ध्याज्यं गृह्भयति, सः सयंजमानान्‌ वाससा छादयति च ॥ | 


आ० क० तु ब्रह्मा स्वोत्सङ्खं सोमं धारयति, श्रत्रापिं सोऽध्व्ं 

वन्धुवग सहितं यजमानं वाससा श्राच्छादयति, भ्रत्र कल्पे सवं प्रोक्ष- 
णादि निरूढपशुबन्धवत्‌ कमे भवति । ततोऽध्वयु : प्रचरण्या सचा 

गनीध्रीयेऽग्नौ जुहोति । ततः पत्नीयजमानौ अग्नी उपस्थाय, मदन्तीः 
रुपस्पृदय मुष्टी विस्र स्य हविःशेषं भक्षयतः ।: का० क० त्वच यूपका- 
दशिनी विहिता विकल्पेन, तत्र यूपकादरिन्यां स्तोमायनसंज्ञकाएका- 
दश पशवो भवन्ति-म्राग्नेयप्रभतिसारस्वतवारुणपयेन्ताः । एकादरा- 
यूपेषु रथमात्रमन्तरालं भवति, ततो यूपाहुतिमारम्य अ्ररनीषोमीषंस्य 
वपामाजंनान्तं कमं भवति ।8 


वसतीवरीग्रहरम्‌--का० क० सूर्यस्ति वसतीवरीरपो गृह््ीत्ये- 
ध्वय्‌: ।4 श्रा० क० सूयप्रकाश एवापराहणे अध्वयु वसतीवंरीरपौ 
गृह्यत, तत्र कल्पे अ्रध्वयु : कुम्भेन गिरिनदीनां वहन्तीनां वान्या- 
स(मपां प्रतीपं तिष्ठन्‌ गृह्लयति, सूर्यो निम्रोचेत्तदा स सुवणंमवघ्रायः 
पञ्चाहुतीज्‌ होति ।* उ० कण ग्रध्वयुं दक्षिणस्याभुत्तरवेदिश्रोण्यां ता 
ग्रपो निदधाति ५ उ०क०्च वसतीवरीणामासादनान्तर सूत्रह्यण्यौ- 
ह्वानं भवति । ततो जागररणादिकमं विहितम्‌ । 


प्रातःसक्नम्‌ 
सुत्योपक्मः-- यस्या क्रियायां सोमोऽभिषयते सा सुत्या | उ० कर 
ज्योतिष्टोमस्य पञ्चमे दिवसे सोमो निष्पाद्यते, श्रयमेव “सुत्यादि्वेसं 
इत्युच्यते । अस्मिन्‌ दिवसे प्रातः सोमो प्रमभिषूयते तदेव प्रातःसवनम्‌ । 


1. का० श्रौ (८।६।३१-६७), आ० श्रौ° (११।१६।१-१४) 
, आ० श्रौ ° (११।१७।१२ कण्डिके), का० श्रौ ० (६।७) 

„ का१ श्रौ० (८।८।४१) 

. का० श्रौ° (८।६।७) 

, आ° श्रौ ° (११।१९-२० कण्डिके) 

. काण श्रौ° (८।६।११) 
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इदमेव प्रधानं दिनं ज्योतिष्टोमस्य । उ० कण यजमानपुरुषारचतुथे- 
दिनस्यापरराच्र एव सौत्यकमं करणार्थं ऋत्विजः प्रनोधयन्ति । अ्राप- 
स्तम्बेनात्र (महारात्रिसंज्ञा' प्रयुक्ता । प्रबुद्धाङ्च ऋत्विजः स्नात्वा 
शालाद्वारे परिस्तरणपात्रसंसादनप्रोक्षणाज्यनिवेपणाधिश्रयणस्‌ क्सम्मा- 
जनानि कुवन्ति । उ० क० सपृषदाज्यहोमो विहितः । आआ० क० त्वस्य 
होमस्य "यज्ञतनुहोमः इति संज्ञोपलम्यते 1 


पात्रयोजनस्‌-उ० क० उन्नेता प्रातःसवनस्य त्रयोदश ग्रहपात्राणि 
योजयति । तानि पात्राणि भवन्ति--उपांश्ुः, अन्त्यः, एेनद्रवायव 
मैत्रावरुणः, जआरिवनः, शुक्रः, मन्त्री, आग्रयणः, उक्थ्यः, ध्रव: (वश्वा- 
नरो वा), ऋतुग्रहौ, एेन्ाग्नः, वेश्वेदेवश्चेति । तत्र प्रा० क° प्रादेस- 
मात्राण्युध्वे सानृन्युपरिष्टादासेनवन्ति, मध्ये संनतानि वायव्यपात्राणि, 
परिस गेन््रवायवग्रहपात्रम्‌, श्राजगवं नैत्रावरुणग्रहस्य पात्रम्‌, दिसक्ि 
आहिवनग्रहपात्म्‌, वेल्वं सुक्रस्य, वंकद्धुतं मन्थिनः, म्राहवत्ये श्ररव- 
सफबुष्ने उभयतोमुखे ऋतुपात्रे, तत्र दक्षिणमध्वर्योरत्तरमृतुपात्रं प्रति- 
प्रस्थातुरच, दधिपात्रमौदुम्बरं चतुखक्ति च एवं विधे पात्रे ्र्वदाम्य- 
योञ्रहयो मवतः । चमसाध्वर्यणां कृते दश नेयग्रोधा रौहीतकां वा 
चमस प्रयुज्यन्ते हविर्धानस्य पाश्वं सदशापवित्रं द्रोणकलशं, पूत- 
भतम्‌, श्राधवनीय च स्थाप्यन्ते, अपरपाइव त्रीन्‌, पञ्च सप्त, नव 
एकदलान्‌ वा एकघनाघटान्‌ चाध्वयुः: स्थापयति ° एवंविषं विधानं 
प्रायेण का० कण च श्रस्ति }3 


तत उ० कण० होता प्रातरनुवाकस्य शस्त्रं पठति । श्रा० क० चात्र 
विकल्पेन सृदब्रह्मण्याह्वानम्‌ ।* का० क० होत्रा शाष्यमाने प्रातरनुवाके 
प्रध्वयु जगति, स्वप्याद्वा।® श्रा० कण यत्र होता प्रातरनुवाकं पठति, 
तत्रैवाध्वय्‌ं वंहन्तीनामपो गृह्भाति, शस्त्रं च श्यणोति ।९ श्रत्रका० क० 
. आ० श्रौ° (१२।१।१-४) 
~ आ° श्रौ (१३।१-२ कण्डिके ) 
. आ० श्रौ ° (८।२।१-२३) 
आ० श्रौ० (१२।३।१८) 
~ का० श्रौ° (६।१।१३-१३). 
. आ° श्रौ° (१२।५।६) 


सोभयागाः | २२१ 


श्रग्नीदेकादशकपालं पुरोडारमिन्द्राय निवपति, तत्रेतानि पञ्च हवींषि 
पञ्च देवताश्च रन्द्र एकादशक्पालपुरोडाशः, इन्द्राय हरिवते धानाः, 
इन्द्राय पूषण्वते करम्भः, इन्द्राय सरस्वतिमते दधि, इन्द्राय भित्रवरुण- 
वते पयस्येति । श्रस्मिन्‌ काले उन्नेता खरे पात्राणि योजयति, योजि- 
तेषु पात्रेषु चत्वार ऋत्विजः सोमाभिषवाथेमधिषवणफलकयोः पाशवं 
सवंत उपविशन्ति तत्ोत्तरतोऽध्वयुं यजमानौ, दक्षिणतो ब्रह्मा प्रति- 
प्रस्थात्रन्नेतुनेष्टारङ्च । 


 प्रचारः-उ० क० ग्रभूदुषा रुशत्पशुरिति" मन्त्रे शस्यमाने म्रध्व- 
य्‌दचतुगु हीतमाज्यं प्रचरण्या जुहोति! ततो नेष्टा पत्नीमुदानयति 
त्नी च पान्नेजनीं स्थालीं धारयति । ततो रप्सु होमो भवति । मैत्रा 
वरुणरचमसे प्रपो गृहीत्वा, एकषनान्‌ घटानु चोत्नयति, ततोऽघ्वय्‌ ; 
होतृचमसे निग्राभसंज्ञका श्रो गृहात, ततः प्रचरण्या होमः । एक- 
घनानां तुतीयभागमाधवनीये निनीय शेषं यथास्थानं निधाय सवं 
ऋत्विजः सोमाभिषवा्थं यथासनमुपविशन्ति। 


श्रत्रवाध्वयंरव¶्यमनं कृत्वा पाषाणमादत्ते ।1 


दधिग्रहः ततोऽध्वय्‌ रौदुम्बरपात्रे दधि गृह्याति--उपयामगृही 
तोऽसि प्रजापतये त्वा ज्योतिष्मते ज्योतिष्मन्तं गृह्ामीति, ततोऽनु- 
वाकशेषेण (प्राणाय त्वेति) जुहोति 12 


क्षुल्लकाभिषवः (उपाुसवनम्‌)-का० क० श्रध्वयुं रधिषवण- 
चमेणः समीपे उपविक्ष्य पञ्चकृत्वः मितं सोमं गृहीत्वा निग्राभसंज्ञा- 
भिर द्धिर(सिञ्चति, ततः सोमं प्राव्णा प्रहरति, एवं प्रहत्य प्रहुत्य, 
्रासिच्य श्रासिच्य च वारत्रयमभिषवं करोति, तत्र श्रष्टकृत्वः, एका- 
दशकृत्वः, द्वादशकृत्वो वा प्रहरण विहितम्‌ । अत्र प्रहरणं निग्राभ- 
वाचनपूवक तुष्णीं वा भवति, ततो श्रघ्वयु रुपाश्ुसंज्ञक ग्रहं गृह्णति- 
"वाचस्पतये देवो देवेभ्यो मधुमतीरिति' (गु° य° ७।१-२) प्रतिप्रस्थाता 
 उपांशुपात्रं धारयति, एवं स “उद्यानमिति' भअ्रन्तर्यामग्रहं गृह्ति। 
ग्रट॒ग्रहणान्तरं यजमानो वरं दानं वा ददाति। होमानन्तरं चाग्रयाण- 
स्थाल्यां रोषकदेशमासिच्य श्रहुपात्रमासाद्य स तत्समीपे उपांडुसवनपातं 





1. का० श्रौ° (६।३, ६।४।१-५) 
2. आ० श्रौ ° (१२।६।१-७) 
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च निदधाति। एष एव क्षुल्लकाभिषेवौ यर्रौध्वैयु रेवं एकः कर्त ॥1 
ग्रा° क० चाध्वरं: पूवंकल्पवत्‌ सोमं रिलाखण्डे न्युप्य श्रभिमन्व्य च 
ग्राव्णा अभिषुणोति, यदा सोमंरसः स्कन्दति तदा सोऽध्वयुं हिरण्य 
पाणिभर त्वा जुहोति। सोमाहंतीहत्वा शेषमध्वयु : भक्षयति, ततो- 
श्दाभ्य ग्रहं (ग्न्तर्यामग्रहं) गृह्ति, ततः स वारत्रयं प्रहत्य निषिच्य 
चामिषुणोति, हृत्वा शेषं सोमरसं च भक्षयेति, श्रतं द्वादश गा दकषि- 
णायां यजमानो ददाति । ततोऽध्वयु रुपांशुग्रहग्रहणाय भ्रभिषुणौति, तं 
गृहीत्वा वाचं यच्छति । पूववत्‌ प्रतिप्रस्थाता उपांञ्युपात्रं घारयति, 
ग्रञ्जलिना सोममादायाध्वयु रूपांद्युपात्रं नमति, एवं तरृतीयपययि अ्रभि- 
षृत्याध्वयु ऋ जुस्तिष्ठन्‌ सततं जुहोति, शेषभक्षणानन्तर पा त्रा्साद- 
नादि कमं भवति ।* कात्य(यनकल्पवदत्रापि ्रष्टकृत्वोऽभिषुत्य श्रघ्तरय्‌ 

पुतरेव निग्राभं सेचनार्थं गृह््यति, एकादक्ञकृत्वो वा द्वितीयाभिषवणम्‌, 
दादशक्रत्वस्तरृतीयपय्यि श्रमिषवणम्‌ । उ० कण मन्त्रपूवेकं सौमाप्याय- 
नादि कमं च भवति । ॑ 


महाभिषवः- ग्रस्मिन्‌ महाषवे अध्वय्‌प्रतिप्रस्थात्रनेष्टनेतारश्च- 
त्वार ऋत्विजो प्रधिषवणफलकस्य पारव आसीनाः सोमभिषुण्वन्ति, 
अत्रापि छुल्लकाभिषवंवत्‌ मितं सौमं चतुर्धा विभज्य चत्वारोऽपि तत्र 
प्रहेरस्ति, प्रत्र प्रहारहचांमितकत्वो मवति । तथा च पूर्ववत्‌ त्रिवारम्‌ 
आप्यायनान्तः सोमाभिषवो भवति योषद्‌ रसगप्रच्युतिः, स त्रिषु पययिषु 
निश्रास्यासिचनादि सवं कमं पूवेवद्‌ भवतिं ।3 


तर्थामग्रहप्रचारः-उ० क° ्रध्वयुहोतिचमसेन सततं सोम- 
रसंस्थं धारां स्रावयनु 'उधयामगृहीतोऽसी'त्यनेन मन्त्रेण ब्रन्तयमिग्रहं 
गृह्णति, श्रत्रीपि उपांशुग्रहवत्‌ हौमभक्षणमाजंनपात्रसंसादनादि कमं 
सवं भवंति ।* आर० क० अध्वयुनर्गनुदिते सूयं उपांरवन्त्यमि जुहुयात्‌ ` 
यंदिं त्वरामिच्छेत्तदा श्रनुदिते उपांशु होमः, उदिते अन्तर्यामहोमः, 
परते चीभौ ग्रहौ अनुदिते होतव्यौ 


. का० श्रौँऽ (६।४) 

. आं० श्रौ (१२।७-१०) 

. का० श्री° (६।५), आ० श्रौ ° (१२।१२) 

. का० श्रौ° (६।६।१-५), आ० श्रौ° (१२।१३) 
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ग्रहग्रहरणम्‌--उ० क उदिते सूयं श्रन्तर्याम्रहणपात्रासादनान्ते 
ग्रध्वभु स्तदानीमेव सततधारायाः सकाशादेन्द्रवायवं द्विदेवत्यग्रहं 
गृह्णति, ततो चैत्रावरुणग्रहदुग्धेन श्रीत्वा गृह्णाति ततः शुक्रग्रहस्य 
` वेककतेन वा उलूखलेन ग्रहणम्‌, ततः सक्तुभिः श्रीत्वा मन्थिग्रहम्रहणम, 
तदनन्तरं धाराहयं सम्पाद्य ्राग्रयणग्रहुग्रहणम, ततः क्रमेण मन्तपुकेकं 
स उक्थ्यग्रहुं ध्रुवग्रहं च गृह्णाति ।. ततो वेहवानरग्रहणं विकल्पेन । 
एवं ग्रहेषु गृहीत्वा स्वस्वस्थाने श्रासादितेषु सत्सु अध्य्वादयः परस्परं 
कटिप्रदेडे समन्वारन्धाः प्रह्वीभूता हविर्घानान्तिष्क(मन्ति । ततस्ते 
सवं विग्रङखोमं कृत्वा बहिष्पवम्रानार्थं चात्वालदेशं प्रति गत्वा तत्रोप- 
विशन्ति ।1 


उपवेज्ञनविधिः-- उदङ्मुखः प्रस्तोता, दश्षिणमूखः प्रतिहर्ता 
परत्यङ्मुखावध्वयुंप्रतिप्रस्थातारौ । एवमूपविश््य ते बहिष्पवमानस्तोचर 
पठनाथं यतन्ते । 

बहिष्पवमानस्‌ -तत्राध्वयुं : प्रस्तोतुसंज्ञकाय ऋत्विजे तृणं कु 
मुष्टि वा प्रयच्छति । ततस्सर्वं स्तेनं पठन्ति । तच्च स्तोत्रम्‌, “उषास्ैः 
गायता नर' इत्यादिभिनंव भिक म्भिंकल्ति । प्रस्तो द्मतुश्रतिहर्तारि 
एव स्तोत्रं गायन्ति। ततो म्रध्वयुं; सवनीयपर्वथेम्‌ ्रनीत्परतिप्रस्था- 
तारौ प्रेषयति ।2 


प्रा० क० ऋत्विग्यजमानाः छद्मना व्याधा इव सुगान्‌ जिधूक्षुव् 
सपन्ति, मृग इव हि यज्ञो भव्ति, त गृहीत्‌ ते सपन्ति । अत्रापस्तम्बेन 
भारद्ाजमतमुपस्थापितस्‌ ! तदनुसारेण हो" इत्युत्विज उपगरय॒स्ति 
'जोमिति' यजमानो गायति । छान्दोगास्तु विपरीतमाहुः । तत 
कात्यायनकल्पकव्दत्रापि प्र॑षादिः।३ 


सवनीयपश्युः--का० क० पक्तद्वयमस्ति-स्तोमायनं पदवेकादरिनी 
च। एते उभे पूर्वं व्याष्याते। तत्र॒ अ्रग्तिष्टोमसंस्थायामाग्नेयः सव 
नीय एक एव पञयुः। उक्थ्यादिषु संस्थासु पशुसंख्या तु वधते । का० 
क० सवनीयपशोः पवेम्‌ ्रादिवनग्रहुग्रहणं भवतिं । ततः परोवेपामाजं- 


` 1. का० श्रौ (६।६।७-३०), आ० श्रौ° (१२।१४) 
2. का० श्रौ० (६।७।१-५) 
३. आ० श्रौ (१२।१७।१-२१) 
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नान्ते कृते भिष्ण्यामुपस्थानम्‌ । एतदेव सपंणमित्युच्यते ।" श्रा क» 
प्रायेण चवं विधीयते । परन्त्वत्र कल्पे धिष्ण्याद्युपस्थानाद्यनन्तरम्‌ 
श्रादिवनग्रहग्रहणम्‌ । 


हिवेवत्यग्रहारां प्रचारः--उ० कण श्राहिवनग्रहुग्रहणानन्तरं यज- 
मानो श्रन्यानु ग्रहान प्रक्षते। ततः पूर्व श्रपितानां पुरोडाशादीर्नां 
प्रातःसवनीयहविषां प्रचारः । ततस्त्रयाणामैनद्रवायवयैत्रावरुणारवि- 
नानां द्िदेवत्यग्रहाणां प्रचारः । भ्रत्र कत्पे पूर्वं होतूनामग्रहणान्ते 
ग्रध्वयु राश्रव्य भ्राश्रग्य मन्त्रलिङ्गेन ऋत्विजो प्रवृणीते । वरणान्ते 
होमो भवति ।« त्रिषु ग्रहेषु हृतेषु उन्नेता नव चमसानुष्नयति । ते 
नवचमसा होतुपोतृनेष्ट्ब्रह्यव्राह्मणाच्छंसिमैत्रावरूणाग्नीध्राच्छावाक- 
यजमानानां भवन्ति । उद्गातृप्रतिहतृ प्रस्तोतृणामेक इति दश 
चमसाः । 


शुक्रामन्थिग्रहौ उ० कण० शुक्रग्रहमध्वयु;, मत्थिग्रहुं च प्रतिप्रस्थाता 
जुहोति, शुक्रामन्थिश्रहयोक्चमसानां च युगपद्धोमो भवति । तत्र ब्रह्म 
होत्रुद्गातुयजमानचमसानां वषट्कारेऽनुवषदट्कारे च होमः, प्रशास्त्रा- 
दीनां पञ्चचमसान्‌ अध्वयरेव जुहोति ॥५ 


दविदेवत्यभक्षः-का० कण होमाभिषवकत्त त्वात्‌ अध्वयंपतिप्र- 
स्थात्रोः प्रथमौ मक्षौ ततो होत्रृभक्षः। तथा चाह काजसनेयो या- 
वल्क्यः - "अग्नौ हुत्वाप भक्षयतीति" (श० त्रा० ६।५।१।११)* श्रनेना- 
च्वय्‌: प्रथमं भक्षयेदिति श्रूत्याशयः ।? रेन्द्रवायवं होत्रा दत्तमध्वय्‌- 
गु हीत्वा सकृत्सरेषं स्वल्पं भक्षयित्वा होतृचमसे ग्रहशे षेकदेशमवनीय 


. का० श्रौ° (६।७।८-११, ८।१-७) 

. आ० श्रौऽ (१२।१८) 

. आ० श्रौ ° (१२।१६।११) 

. का० श्रौ० (६।न।न) . | 

, का० श्रौ (६।६।१३-२४), आ० श्रौ (१२।२०) 
का० श्रौ° (६।१०), आ० श्रौ° {१२।२२।२३) 

. 'होतुचत्पर्वाो हविरपमाशत' (ऋ० १०।१४।२) इति मन्त्रवर्ण्होतुः 
प्रथमः भक्षो भवेदिति प्रतीतिः, तन्न, कात्यायनमते मन्त्रा विधायका 
न भवन्ति, अयं तु अथवादमात्रः प्रतीयते । 
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ग्रहं होत्रे ददाति। होता च तें ग्रहं गृहीत्वाऽ््वर्णुमुपहूयः स्वसुत्रोक्त- 
विधिना भक्षयति, ततः स्वचमसे दोषेकदेशे तेनासिक्ते पूनरध्वर्थोः 
सक्रद्भक्षणम्‌, प्रनेनेव क्रमेण मैत्रावरुणारिवनग्रहावपि अध्वयुणा होत्रा 
च भक्षणीयौ । भ्रत्रेव प्रोड।शादिहविःशेषभक्षणम्‌ ० 

 चमसभक्षः--श्रध्वयं होतृचमसे प्रथमं भक्षयति, ततः प्रतिप्रस्थाता 
भक्षयति, ततो होता तमेव द्विभेभ्षयति, ततो होता ब्रह्मचमसे ब्रह्या- 
णम्‌ स्पृष्ट्वा द्विभक्षयति, ब्रह्मा च तमेव द्विभेक्षयति एवं यजमान- 
प्रशास्तृतब्राह्यणाच्छंसिपोतुनेष्ट्ग्नीच्चमसान्‌ तत्तच्चमसिन उपहूय 
सभक्षयन्ति, तत्र यजमानचमसे दविभक्षणमितरस्य तु सकृत्सकृत्‌ । 
चमसिनरच स्वंस्वं चमसं सकृत्सकृद्‌ भक्षयन्ति, श्रन्ते च पुनर्होता 
समाख्यानिमित्तं सकरद भक्षयति । अ्रयमेव महामक्ष इत्युच्यते । ततो- 
ऽध्वय्‌; पञ्चसु चमसेषु होतारं तं तं चमसिनं चोपहुय सकृद्‌ भक्षयति । 
चमसिनोऽपि होत्रध्व्य्‌ं उपहूय वषट्कारद्रयनिमित्तं भक्षणद्यं कुवंन्ति। 
तत॒ ऋत्विजः सश्ेषानु चमसान्‌ हविर्धानस्य दक्षिणस्य पश्चादधो 
निदधति तेषां ना रांशस इति संज्ञा । ततोऽच्छावाकचमसस्य विधिवत्‌ 
भक्षणादि भवति । ` 

ऋतुग्रहाः--वेसन्तादयः षडतवः प्रसिद्धाः, तत्तरत्वन्तगंता मधु- 
माधवादयो मासाङ्च देवता भवन्ति। ययपि ऋतुग्रहप्रचारे दवे पातर 
प्रयुज्येते, तेयोरेकमध्वर्युहस्ते, द्वितीयं च प्रतिप्रस्थातुहेस्ते भवति । 
तथापि तौ ताभ्यां पावाभ्यां वारषट््‌कं वारषट्कं रहं गृह्णीतः, एवं 
दादशग्रहा भवन्ति, का० क° त्रयोदशो ्रहोऽपि विहितः, आपस्तम्बस्तु 
चतुदंशमपि ऋतुग्रहं समाम्नाति।* तत्र प्रथमौ ग्रहौ युगपद्‌ गृह्णीतः 
एवमन्तिमौ च । मध्ये येऽष्टौ ग्रहास्ते व्यत्यसिन उभाभ्यां गृह्यन्ते । 
अत्र दादश ग्रहा निरवशेषं हुटवा हूत्वा भक्ष्यन्ते 

ठेनद्राग्नग्रहप्रचारः- तत उ० क० प्रषादि कृत्वा होमो क्रियते 
ततो होमान्ते नाराशंसानां चमसानां कम्पनम्‌, ततो विधानपुवेक 
पुवेवत्‌ शेषभक्षणं भवति । | 

1. नानुपहूतेन सोमः पातग्यः' इति नियमः । 

2. का० श्रौ० (६।११।१३-२३) 

3. काण श्रौ° (६।१२), आ० श्रौ° (१२।२५-२६) 

4 

र 


. का० श्रौ० (६।१३।१८), मा० श्रौ° (१२।२६।१) 
का० श्रौ° (६।१२।१-२४) आ९ श्रौ° (१२।२७।१-७) 





२२६ वैदिकी यज्ञविद्या 


वेश्वदेवग्रह्रचारः--एवं पूर्ववद्‌ हविर्धानादध्वर्यः शुक्रपात्रे वेरव- 
देवग्रहं गृह्णाति, ततः स वेश्वेदेवशस्वमुपाकृत्य प्रस्तोत्रे तृणं दत्वा 
ग्रहं च हृत्वा शेषभक्षणं करोति। दशचमसेषु च चमसाध्वर्यवो भश्च- 
यन्ति, प्रक्षाल्य तान्‌ यथास्थानं सादयन्ति । 


उक्थ्यग्रहप्रचारः-उ° क० उक्थ्यस्थालीस्थं सोमं त्रेधा विभज्य 
वरास्त्‌ज्रह्मणाच्छस्यच्छ।वाकारच गृह्णन्ति । ग्रहशेषं होमान्ते चमसे 
चासिच्य भक्षणादि।५ 


| माध्य दिनसवनम्‌ 

अ्रभिषवः--का० क० लोकद्वारि साम्नो गाने कृते सवर ऋत्विग्य- 
जानाः प्रात-सवनवत्‌ सपेणं कुवन्ति, प्रातःसवनवदेव सोमोऽभिषूयते 
अध्वयुणा च ग्रहाणां ग्रहणं भवत्ि। तत्र प्रथमपययि प्लुतस्वरेण 
रभिषवः, द्वितीयपयि दी्ष॑स्वरेण, तृतीयपर्यायस्तु एकमात्रकसत्व- 
रमन्वको भवति।? श्रा०कल्पेच पूवेविधानवद्‌ श्रभिषवो भवति, श्रत 
वेकल्पिकः पश्ुपुरोडाशोऽपि विधीयते ।४ | 


प्रहग्रहरणम्‌--उ० क० रसप्रच्युतौ शुक्रामन्थाग्रयणमरत्वतीयोक्‌- 
थ्यानां पञ्चानां ग्रहाणां प्रथमं ग्रहणं भवति । श्र्वर्युराग्रयणग्रहं 
वृतीयाम्यो धारामभ्यो गृह्णति तत्रैका धारा यजमानस्य, द्वितीया 
उन्नेतुः, तृतीया प्रतिप्रस्थातुरभवति । तवाच्वयुं राग्रयणग्रहग्रहणानन्तर- 
मृतुग्रहपात्रेण मरुत्वतीयग्रहु गृह्णाति, शाखान्तरे तुक्थ्यग्रहु्रहणादन्तरं 
मरत्वतीग्रहप्रहणमाख्यायते। आ० क० च उक्थ्य ग्रहुणानन्तरं मरुत्व- 
तीयग्रहणमर,. अथवा मध्य उवथ्यग्रहः, प्रमितो मरुत्वतीयग्रहौ गृही- 
तेव्यौ ।* तत उ० क० बहिष्पवमानं प्रतिस्पणम्‌, दधिग्रहभ्चक्च 15 
प्रत्र कात्यायनः पशुपुरोडाशप्रचारमाहः, प्रापस्तम्बेन तु तत्पूवेमुक्तम्‌ । 


शुक्रामन्थिनोग्रहयोः प्रचारः--उ० कण रुक्रामन्थिग्रहृयो्होमादि- 
भक्षणान्तः प्रचारः सचमसः क्रियते । प्रव्रंडाभक्षणम्‌, दक्षिणाविधानं 





 का० श्रौ° (६।१४), आ० श्रौ° (१२।२७-२६ कण्डिका) 

. का० श्रौ (१०।१।१-१०) | | 
. आण्श्रौ० (१३।१) । 

. का० श्रौ (१०।१।१२-१६), आ० श्रौ° (१३।२) 

- का०.श्रौ° (१०।१।२०-२४), भा० श्रौ (१३।३) 
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सौमयागाः ३२७. 
च स्तः । दक्षिणाहोमोऽपि तत्र कल्पयोपविहितः ।" का० क० दक्षिणा- 
वासांसि, हिरण्यम्‌, द्वादररातं वा गावो मन्थौदनतिलमाषाक्च 1 
श्रा० कण स्थापितेषु चमसेषु यजमानो दक्षिणां सप्तकविशति गाः, षष्टि 
गतं, द्वादश शतं, सहस्र , सववेस्वं वा अश्वतर वा साहस्रं सवेवेदसे 
ददाति । भ्रन्यत्र ्रदेवतरदानं निषिद्धं विद्यते ।* ततो दक्षिणहोमो 
विधीयते । ततो हिरण्यादिदानं स्वाङ्कनिष्क्रयणं च विधीयेते ।५ 


मरत्वतीयग्रहप्रचारः--उ० क० ततोऽध्वय्‌ मेरुत्वतीयग्रहमूृतुपात्रेण 
गृह्णति, तं गृहीत्वा, ्रासाद्य, हुत्वा चाध्वयृर्होता चतं ग्रहं भक्षयतः । 
ततो होता मरुत्वतीयं शस्त्रं शंसति, ग्रध्वयुं : प्रतिगृह्यति, ततो ग्रह्‌- 
होमस्ततो भक्षणादि भवति ।४ 


माहेन्द्रग्रहुप्रचारः--उ० कण शुक्रपात्रेण माहेन्द्र ग्रहमध्वयुंगु ह्यति 
वेश्वदेवग्रहवत्‌ । आ० कण हूते माहेन्द्रे ग्रहे बयोऽतिग्राह्या गह्यन्ते-- 
म्रध्वयुप्रतिप्रस्थातारौ आग्नेयं ग्रहं गृह्णीतः, णेन्द्र ग्रहं नेष्टा गृह्णाति, 
सौयञ्चोन्नेता गृह्लति । तेषामपि होमशेषभक्षणादि ।० का० क० 
तृतीयसवनीयानां हविषां निर्वपोऽग्नीत्कत्र को विहितः, श्रच वारुण 
एककपालः सौम्यश्चरुरचाधिकौ, अ्रन्यत्सर्वं प्रातःसवनवत्‌ ।' 


ततीयसवनम्‌ 
श्रादित्यग्रहप्रचारः--उ० क० आदित्यस्थाल्या गृहीत्वा अध्वयुंरा- 
दित्यग्रहं दध्ना श्रीत्वा च सदोषं हुत्वा, प्रतिप्रस्थात्रे च शेषं ददाति, 


तत अदित्यग्रहार्थं सपणं भवति । प्रथमादित्यग्रहुस्त्रतीयसवनात्पराक्‌ 
श्रूयते # 


. का० श्रौ (१०।१।२७) 

. का० श्रौ° (१०।२।५-१२) 

. आ० श्रौ० (१२३।४।१४-१६, १३।५।१-३) 

. आ० श्रौ० (१३।६) 

. का० श्रौर (१०।३।३-६), आ० श्रौ ° (१३।८।१-३) 
. का० श्ौ° (१०।३।१०), भा० भौ० (१३।८।४-१०) 
. का० श्रौ° (१०।३।१८।१९९) 

8. का० श्रौ (¶०।४।११५), जा० श्रौ° (१३।६९,१०) 
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ग्राग्रयरग्रहुप्रचारः--पतभ॒तरचतखो धारा प्रवहन्ति, ताभ्योऽध्व- 
यूराग्रयणं ग्रहं गृह्याति, भ्रत्राध्वर््‌ः पूतभृति प्राशिरं (मधितं दधि) 
निनयति, ततः सवं सदसो बहिः श्राभेवपवमानोपाकरणार्थं निष्क्रा- 
मन्ति । श्राभेवपवमाने शस्त्रे कृते सवनीयहुविषां प्रचारो भवति । 
ततदचमसानुन्नीय भक्षणादि । अत्रेव उक्थ्यग्रहुग्रहणं च भवति। 
माध्यंदिनस्वनवत्‌ चेडाप्राशनादि।" तत उ० कण प्रागिडाभक्षणात्‌ 
वस्त्री पुरोडाज्चशकलान्‌ चमसेषु वपन्ति पिण्डपितृयज्ञव हानाथेम्‌, ततो 
यजमानः पितृभ्यो नमस्करोति ॥ 


साविन्रग्रहप्रचारः-ततोऽध्वर्णुरुपांरवन्तर्यामपात्रयोरन्यतरेण च 
सावित्रग्रहं गृह्लाति । 

ग्रन्या श्रहाः--तत उ० क० महावेइवदेवग्रहग्रहणम्‌, ततः सौम्य- 
दचरप्रचारः, पात्नीवतग्रहप्रचारः, अन्निष्टोमस्तोत्रोपाकरणम्‌, ध्रूव- 
ग्रहुभ्रचारः हारियोजनश्रहपरचारश्च विहितः । तत्र पात्नीव्तग्रहुस्य 
प्रचारः प्रतिप्रस्थातुकतकः । यज्ञायज्ञियस्तोत्रस्यागितिष्टोम इति 
श्राख्या । श्रस्य स्तोत्रस्यानन्तरमाग्निमारुते शस्त्रे होचाकृते ध्रुवं ग्रहं 
होतु चमसेऽवनीय तं च हुत्वा तस्य भक्षणम्‌ । ततः सवे प्रशास्त्राभनुज्ञाता 
निष्क्रमणरूपसवनान्तभंतं सपंणं कुवन्ति, ततोऽनुयाजादि भवति । ततो 
द्रोणकलदे हारियोजनं ग्रहं निरवशेषं गृहीत्वा तत्र च धानान्‌ निक्षिप्य 
तमुन्नेता स्वमूधेनि धृत्वा तेनेव सर्व होमं करोति । श्रच्र विकल्पेन 
भक्षणम्‌, सवंहोमो वा विधीयते। तथा हि शतपथे च श्वूयते 
(४।४।३।१०), अ्रथवा सवे प्राणभेक्नं कुवन्ति (घ्राणेन जिघ्रन्ति) । तत 
उ० क० चमसिनश्चमसान्‌ उदपूर्णान्‌ कृत्वा एकषनाघटेषु हरिताः दर्वाः 
परास्यन्ति)“ 

१. सोमावभुथ 

ध्रवभृथः-- यज्ञान्ते यावन्ति सोमलिप्तानि पात्राणि ग्रहुचमस- 

स्थालीपतमृदाधवनीयादीनि तानि यजमानः चादाय यज्ञावभेथेष्टि 


मिग य ययतकनणषानकयरणतरगाणकककनकाकाकाका 


1. काण श्रौ (१०।५।१-७), प्रा° श्रौ° (१३।१०।१०-१३, १३।११) 

2. का० श्रौ° (१०।५।११), भा० भौ० (१३।१२।६-१०) 

3. का० श्रौ ° (१०।५।१३), आ० श्रौ ° (१३।१३।१) 

4. का० श्रौऽ (१०।६,७८ काण्डिकाः), आं° श्रौ ° (१३।१३,१४,१५, 
१६,१७,१० कण्डिका) | 


सोमयागं; २२६ 


चिकीषति तत्र दादि गत्वा तत्र जले पात्राणि प्रक्षिपति । ततः 
सामगानम्‌, ततो वरुणप्रघ(सवद्‌ श्रवभुथेष्टि कृत्वा सवं ऋत्विग्यज- 
माना; स्नात्वा यज्ञभूमि पूनरागत्य छदयनीयेष्टि कुवन्ति 11 


ग्रन्थे सोमयागाः-उ० क० ब्राहाणयजमानकेः सोमयागे एव सोमो 
विधीयते, वेशय राजन्ययोः सोमक्रतौ तु व्यग्रोधवृक्षस्याङ्कूराणि फलानि 
वाऽहृत्य तानि सम्यक्‌ पेषयित्वा लौकिकेन दध्ना साकं मिश्रयित्वा 
तदेव च द्रव्यं सोमस्थाने प्रयोक्तव्यम्‌, यजमानेन चास्येवे भक्षणं 
क्रियते । यत्र यत्र मन्त्रादिषु सोमशब्दः प्रयुज्येत तत्तत्स्थले सोमपदस्ये- 
वानहेनेव प्रयोगः कत्तंग्यः ।४ 


कात्यायनेन त्वेकस्मिन्‌ सूते षट्‌ सोमयागः संकेतिता: ।४ श्राप- 
स्तम्बेन तु सप्तसु कण्डिकासु चेते षड यागाः प्रोच्यन्ते । तन्मते उक्थ्या- 
दयः सोमक्रतवो ज्योतिष्टोमस्य गुणविकाराः सन्ति, तथा च तन्मते 
उक्थ्येन पद्ुकामः, षोडशिना वीयकामः, प्रतिरात्रेण प्रजाकामः, 
क सवंकामश््च यजेत । अप्तोयमि चयस्विशत्‌ स्तोत्राणि 
पठचन्ते । 


उक्थ्यः--अस्मिन्‌ सोमयागे सर्वाः क्रिया श्रगितिष्टोमवत्‌ भवन्ति ।५ 
केवलं वरीण्यधिकानि उक्थ्यस्तोत्राणि सोमाभिषवे गीयन्ते । सम्पूर्णानि 
पञ्चदशरशस्त्राणि भवन्ति । रग्निष्टोमि दादश शस्त्राणि भवन्ति 


षोडश्ी-भ्रा० क० प्रातःसवन उत्तमे पययि धाराया ग्रह्रहणं 
भवति, श्राचार्यो रात्रिपर्ययप्रचरणमपि श्राह" तेत्तिरीयसंहितायां 





1. का० श्रौ (१०।६), मा० श्रौ ° (१३।१६-२५) 
2. “सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा" 
3. का० श्रौ° (१०।६।३०-३२) 
4. अत्यग्निष्टोम उक्थ्यः पोडशी वाजपेयोऽतिरात्रोऽप्तोर्यामः ।' 
(का० श्रौ ° १०।६।२८) 
5. आ० भौ° (१४।१।१-२)--.अग्निसो मवक्तेषां कल्पः" | 
(भा० श्रौ० १४।१।३) 
6. आ० श्रौ° (१४।२।१, १४।३।१०) 
१. 


९३० वैदिकी यज्ञविदां 


स्पष्टमुक्तं-'न वे षोडरी नाम यज्ञोऽस्ति यद्रा षोडशं शास्त्रं षोडशं 
स्तोत्रं तेन षोडशी 1" एवं चेतरेयेणोक्तम्‌ । 
ग्रत्यगिनिष्टोमः-श्रग्निष्टोमस्तोचानन्तरमुक्थ्यमकरत्वा यत्र षोडकरीः 
क्रियते सोऽत्यग्तिष्टोमक्रतुः । 
 श्रतिरात्रः- षोडलिस्तोत्रानन्तरं यत्र श्रतिरात्रसंज्ञानि सामानि 
गीयन्ते सोऽतिरात्रसंज्ञकः सोमक्रतुः । श्रयमपि ज्योतिष्टोमतुल्यधर्मा 
प्रसिद्धश्च । अ्रहीनेषु सोमक्रतुषु स प्रथमः प्रयुज्यते। काठकसंहितार्यां 
तुक्तम्‌--*अतिरात्रः परमो यज्ञक्रतूनामि्याहब्रहयवादिनः ॥ तथा च 
ताण्डयत्राह्मणे--"यदेषोऽति रात्रो भवत्यहोरात्र एव प्रननयन्व्यहोच्रयोः 
प्रतिष्ठति ।'“ एतानि हीन्द्रं रातरेस्तमसो मृत्योबिभ्यतमत्यपारयय्‌ ।' 
ग्रत यागे एकोनतरिशत्‌ शस्त्राणि भवन्ति (भ्रा श्रौ° १८४।१०४} । 


२. द्रदशश्षाहयज्ञ | 

उभयोः कल्पयोरयं यज्ञो द्विविधः सत्रात्मको श्रहीनरूपश्च । सत्रा- 
त्मको ब्राह्मणकतृ क एव भवति सर चापि श्रग्निचित्यात्मकों निरग्नि 
चित्यश्च । का० कण समानकल्पा भ्राहिताग्नयोऽनुष्ठिताग्निष्टोमाः 
सप्तदराप्रभृति चतुविशतिपरमा द्वादशाहयज्ञं यजेरन्‌ । भ्रा० क० त्रयः 
षड़ द्वादश त्रयोदश पञ्चदश, सप्तदश, एकविशत्िः, विशत्‌, त्रय- 
त्रिशत्‌, चत्वारिशत्‌, चतुरचत्वारिशत्‌, अ्रष्टाचत्वारिशत्‌, अ्रपरिमिता 
वा पुरुषा सत्रे दीक्षेरन्‌" उ० क० सवं ऋत्विग्यजमाना भवन्ति, फलं 
च सवषाम्‌, श्रतो दक्षिणा नास्ति। सत्रात्मके द्वादशाहे गृहपतेर्याज 
मानमुक्तम्‌ । ्रहीनातमको द्वादशाह एकद्विवहूयजमानकः । उभयत्रापि 
दादशदीक्षा, द्दशोपसदो द्वादश सुत्या इति षटत्रिरदिनसाध्योऽयं 
यज्ञः ।® ` 


. तं० सं० (६।६।११।१) 

. एे० ब्ना० (१६।१) 

, का० सं° (३३।२।२) 

. ताण्ड्य त्राण (४।१।५) 

. एे० ब्रा० (१६।५) 

„ का० श्रौऽ भू° (पुऽ ४५५ 
आ० भौ (२१।१।११-१५) 
- जै° मी° सू° (१२।१।१४) 
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उ° के० दीक्षादिवसे सवं गृहपत्यादयः स्वान स्वान्‌ श्रग्नीनरण्योः 
मारोप्य देवयजनमागेच्छन्ति । तत्र ते गृहपति परित उपविश्याग्नि 
मन्थन्ति, गृहपतिस्तु मध्ये मन्थति । अग्नीन्‌ स्थाप्य तद्दिने प्राजापत्यः 
पडुरालम्यते, ततो दीक्लाक्रमः प्रारभ्यते । तत्र रिरिरेचेन्यांवा दीक्षा 
विहिता। उ०क०्च दीक्षाक्रमः समानः श्रस्ति। अध्वर्यु; प्रथमतो 
गृहपति दीक्षयित्वा ब्रह्मोदगात्रहोतुन्‌ दीक्षयति, प्रतिप्रस्थाता ब्रघ्वयु 
दीक्षयति, ततोऽध्वयु : ब्राह्मणाच्छंसिप्रस्तोतरमैत्रावरुणान्‌ दीक्षयति, 
ततो नेष्टा प्रतिप्रथास्त्रगनीत्प्रतिहतेच्छावाकान्‌ दीक्षयति, तत उन्नेता 
नेष्ट्पोतृसुब्रह्मण्य ग्रावस्तुतो दीक्षयति । योय ऋत्विग्‌ यं यं दीक्षयति 
स सतं तदनु तत्पत्नीरपि दीक्षयति । ब्रह्माचारी उन्नेतपत्नीरपि दीक्ष- 
यति ।" समारन्धेषु सवेषु गाहपत्यादिषु भ्रध्वयु : जुहोति ।2 साग्नि- 
५ दादशषहे तु उखासंभरणमिष्टकोपधानादिकं च सर्वं चयनवत्‌ 

ते । " ५ | 


का० कण दीक्षाकाले संवादप्रभुति, रेन्द्रः पूरोडाशः, पञ्चशरा- 
वोदनं च भवन्ति।8 उ० क० द्वादशदीक्षानन्तरमुपसहिवसेषु यस्मिन्‌ 
कस्मिरदिचदिवसे सोमक्रयः । सुत्यायामह-क्लुप्तिः- तत्र प्रायणीयं 
प्रथमहः (प्रथमत प्रारम्भो येन इति प्रायणीयम्‌), ततः पृष्ठः षडहः 
(षण्णामह्ञां पृष्ठ्य इतीयं वेदिकी संज्ञा), ततस्स्त्रयश्च्छन्दोमा (त्रिभि- 
गयवीत्रिष्टुन्जगतीरूपेदछन्दोभिर्मीयन्ते इति यानि त्रीण्यहानि छन्दोमा 
इत्युच्यन्ते), तत उदयनीयोऽति सत्रदचेति । श्रहीने द्वादशाहे त्वन्वहुं 
दादशशतानि गवां दक्षिणादानं विहितम्‌ ।“ तत्र प्रथमदिनमतिरात्र- 
संस्थम्‌ द्वितीयप्रभतिसप्तमदिनपयन्तं षडहः पाष्ठिकः । रथन्तरवृहद्‌- 
वेरूपवे राजशाक्वररेवताख्यानि सामानि षट्स्वप्यहुःसु क्रमेण पृष्ठा- 
ख्यस्तोत्रसाधनीभूतानि गीयन्ते, ततः पृष्ठ्यः षडह इति सज्ञा च्यव- 
दियते । तत्रातिश्राह्यग्रहणं यहे पूर्वं, उत्तरेऽहनि उभयोस्व्यहयोर्वा 
ततो माहेन््रहोमः तदनन्तरं भक्षणं यजमानः । 


# 


1. काण श्रौ (१२।२।१५), आ० श्रौ ° {२१।२।१६-२०) 
2. भआ० श्रौ° (२१।३।११-१३, ४।१-२) 

3. का० श्रौ° (१२।२।१०-१२) 

4. आ० श्रौ° (२१।५।१-११) 

5. का० श्रौ ° (१२ २।२-६) 


२३२ वैदिकी यज्जविक्ा 


उ० कण षडहान्ते यजमानो न बहुवदेन्नान्यं पृच्छैन्नान्यस्मे 
प्रत्रूयात्‌, संस्थिते च घृतस्य मधोर्वा प्राशनम्‌ ।" षडहान्ते उक्थ्याश्च 
छन्दोमा भवन्ति, दशमेऽहनि भ्रत्य ग्निष्टोमोऽविवाक्यं विहितम्‌ । 
एकेकमप्यहः पत्नीसंयाजान्तमवतिष्ठतेऽन्त्यं दिनं वर्जयित्वा । षडहे 
द्वितीयत॒तीयाहनी उक्थ्यसंस्थाके, चतुयेमहः षोड्िसंस्थम्‌, पञ्चमषष्ठे 
उक्थ्यसंस्थे, ततस्त्रिषु दिनेषु छन्दोमा उक्थ्यसंस्थाका एव । प्रथमदिने 
चतुविशस्तोमः, द्वितीये चतुरचत्वारिशस्तोमः, तृतीयोऽष्टाचत्वारिश- 
स्तोमः । तदनन्तरं सवे वाग्यताः सोमं रक्षन्ति । भ्रस्तमिते सूयं 
 सवेष्वहस्यु यजमानः समिधमादधाति । श्रा° क० यजमाना ओदुम्बरीः 
समिध श्राहुरन्ति, गाहंपत्ये चध्वर्युज्‌ होति ।' तत उ० क° ऋत्विग्यज- 
माना सत्रस्याद्धं गायन्ति, ततः प्राजापत्यग्रहग्रहणाय सवं प्रसपंन्ति। 
का०क०तु ग्रहुं पात्रेण गृह्लन्ति, उ० कण्तु मनसा ग्रहुग्रहणं स्तोत्रो- 
पाकरणं प्रस्तावः उद्गीथः प्रतिहारङ्च भवन्ति ।* ततो दशहोतुः 
भतिगरान्ते उ० क° ब्रह्मोद्यं वदन्ति, अत्र सवे प्रजापति परिवदन्ति 
निन्दन्ति च, का० क० त्वत्र विकल्पेन श्राङ्वमेधिक ब्रह्मोद्यं भवति । 
ग्रा° क० प्रजापतेरगुणख्याने परिक्दसन्ति शग्रकूशलो वा अ्रयं प्रजापतिर्यो 
दशमसकान्‌ सयुजे यः स्तेनानिति'--श्रथवा मन्त्रानधीयते-- 


यदरण्यामि प्रजापतिः पुरद्च ससृजे गिरीन्‌ । कर्तानि च न 
तद्भद्रं यद्‌भद्रं तन्न भ्रासुव। यत्स्तेनान्यद्‌ वृकाच्‌ दंशान्‌ मशकान्‌ 
यदघायवः। तदु ते वृजिनं त्वेतद्‌ भद्रमेतन्न मे मतम्‌। प्रजापति 
दशमहभेजध्वं मति कवीनामृषभं जनानाम्‌ । स सुष्टुति सुद्रविणं 
दधानः पुतो विपाप्मा विजहाति लोकः ।९ 


तत उ० क° एकाददामहोऽत्यगिनिष्टोमसस्थम्‌, द्वादश्मह उदयनी- 
यमति रात्रसंस्थम्‌ । तत्र॒ द्वादशहेऽतिग्राह्याणां त्रयाणां षोडरिनः 
श्रश्वद्यभ्ययोदच ग्रहणं भवति । ्रयं च द्वादराहौो न्यूढसमूढात्मना 


यता न ८१४ 
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1. का० श्रौ° (१२।३१७-१८), श्रा० भ्रौ° (२१।८।९) 
2. आ० श्रौ° (२१।६।१०) 

3. का० श्रौ° ({३।४।१५), आ० श्रौ° (२१।१०।१) 
4. आ० श्रौ° (२१।१।१-५), का० श्रौ ° (१२।५।१६) 
3. का० श्रौ° (१२।४।२०-२३) 

6, भाण श्रौ° (२१।१२।१-३) 


सोमयागः | [ २३३ 


द्विविधः प्रकीर्तितः । व्यूहनं चाग्रतापां भवति ।" तथा चाह भ्राचाययं 
ग्रापस्तम्बः--ेन्द्रवायवाग्रौ प्रायणीयोदयनीयौ, दशमं चाहः, अथ 
तवानामह्लां मध्ये एेन्द्रवायवाग्रं प्रथममहः, श्रथ रुक्राग्रमथाग्रयणम्‌, 
प्रथेन्द्रकायवसमग्रमथ जुक्राग्रमथाग्रयणम्‌ अथन्द्रवायवाग्रमथ शुक्राग्रमथा- 
ग्रयणमिति 12 श्रयमेव रेन््रवायवादीनां क्रमशोऽत्र समूहनात्सषा 
ग्रनीका साम्येनोढा यत्र स समूढ इत्युच्यते । वेषम्येनोढ्ः सब्यूढ; | 
व्यूट्प्रकारस्तु--ेन्द्रवायवाग्रौ प्रायणीयोदयनीयौ ्रथेतरेषां दशानाम- 
मह्वामेन्द्रवायवाग्रं प्रथममहः, अथ शुक्राग्रम्‌, श्रथ द्रे, प्राग्रयणाभ्र 
ग्रध्ेन््रवायवाग्रम्‌, ग्रथ दे शकम ग्रथाग्रयणम्‌, ग्रथ द्वे एन्द्रवायवाग्रे । 
प्रापस्तम्बेनात्र वाजसनेयकं मतमूदाहूतम्‌ ।५ उ० क० श्रादौ अन्ते 
चाग्नेयः पशुरालभ्यते । 


२३. गवाप्रयनम्‌ 
वक्ष्यमाणेबेहुभिलेक्षणेः सत्रमिदं ग्राम्यं लौकिकं च कृत्यं प्रतीयते 
अत्र सत्रे यज्ञभूमौ मैथुनग्राम्यगानदीनि विहितानि, तेनेदमस्माक मत 
पुष्यति, काणेमहोदयस्याप्येतन्मतम्‌ ।० ग्रस्य दादशाहसत्रतुल्यः कल्पो 
भवति । गवामयनस्य संवेत्सरसाध्यत्वात्त संवत्सरसत्रमिति चापि 
संज्ञा । 


उॐ० क० अस्य सत्रस्य माघकृष्णाष्टम्यां माधशुक्लेकादक्ष्या 
फाल्गुन्यां पौणमास्यां चेत्या वा प्रारम्भः कात्यायनेनात्र एकाष्टका 
संज्ञा प्रयुक्ता ।7 एकाष्टका नाम कृष्णाष्टमी माघस्य प्रसिद्धा । ताण्डय- 
ब्राह्मणे (५।६) फाल्गुन्यां पौणमास्यां गवामयनस्य दीक्षा विहिता । 

- जे० सू० (१०।५।३३-२४) 

. आ० श्रौ° (२१।२४) १-५) 

तदेव 

- आ० श्रौ° (२१।१३।२०-२१) 

- शगोभिरनुष्ठित्वाद्गवामयनमिति ब्युत्पत्तिस्तदुषष्टम्भिका आख्यायिका, 
तं० सं० (७।४।८), एे० ब्रा° (४।३।३), ताण्डयब्रा० (४।११) चोप- 
लभ्यते ।  ‡ ^ 

6. घ० इ० (पृ० ५७३) 

7. काण श्रौ° (१३ १।२) 
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२३४ | वैदिकी यज्ञविद्या 


का० क० चेवं विधीयते । अपस्तम्बेनात्र आहमरथ्यालेखनयो्मते चोदा- 
हूते “चतुरहे पुरस्तात्‌ पौणेमास्ये दीक्षेरन्‌ । ` माघ्या इत्यारमरथ्यः । 
चेच्या इत्यालेखनः ।४ उ० क० अरव द्रादशदीक्षा द्वादश्षोपसदश्च 
भवन्ति । ्रा० कण परमतेन सप्तदश दीक्षाः समाम्नाताः ।» प्रथम- 
दिन एवेष्टकोपधानमूखासम्भरणं च भवत; । ततोऽन्तिमोपसदिने अ्रगनी- 
षोमीयपशुमनुष्ठ।य तद्वस एव सुत्यारम्भः । सुत्यास्त्वत्र एकषष्ट्य- 
धिकशतत्रयात्मिकाः । (तां० त्रा १२।३।३।११ ) का० क० गवामयनस्य 
ग्रहानि षडहोऽभिप्लवः, द्वे श्रहनी श्रगिनिष्टोमस्य, इतरेषु चोक्थ्या 
भवन्ति, तत्र प्रथमे मसि चत्वारो अ्रभिप्लवा; पृष्ट्यः षडहर्च 
भवन्ति| एवमेव दवितीयतुतीयचतुथंपञ्चममासेषु भवन्ति । षष्ठे मासि 
तयोऽभिप्लवास्त्रयद्च पृष्ठ्याः षडहा भवन्ति ततोऽभिजित्संजञकोऽग्नि- 
ष्टोमोऽनुष्ठीयेत ततस्वरयः स्वरसामानो भवन्ति, उक्थसंस्थाका अग्नि 
ष्टोमसस्थाका वा । ८ एवं चापस्तस्वकल्पे विहितम्‌ ।5 रेतरेयत्राह्मणा- 
युसारेण (१।२।३।१-२) । उत्तरपुवंपक्षयोररीतिरश्ीतिः सुत्या भवन्ति । 
ववस्य द्वयोः पक्षयोमध्ये विषुवान्नाम ग्रहः । एवं च दीक्षोपसदिनानां 
चतुविशत्या सह पञ्चाशीत्यधिकरातत्रयदिनानुष्ठेयमिदं सत्रम्‌ । तत्र 
प्रतिदिनं सवनत्रयाधिक ग्रहचमसा।धकं स्तोवशस्वादिकं च यथाप्रकृति 
भवति । आपस्तम्बेनात्र शाट्यायनताण्ड्माल्लविनां मतान्युदाहृतानि ॥५ 
पूवंषण्मासानां पूवेपक्षः, पूवपक्षस्य वैपरीत्येन उत्तरपक्षस्याहनां 
क्लृप्तिः । प्रथमं तावत्‌ प्रतिलोमास्त्रयः स्वरसामान: ततो विश्वजि- 

` स्ताम अरनिनिष्टोमः, ततः प्रतिलोमस्त्रयव्रिशदारम्भणः पृष्ठ्यः षडहः, 
ततस्तयोऽभिप्लवाः षडहाः मिलित्वा श्रष्टाविशतिरहानि । एवं 

पञ्चसु मासेषु क्रिया। षष्ठे मासे त्रयोऽधिका श्रमिप्लवा गोग्रायुषी 

दश रात्रो महाव्रतमग्निष्टोमश्च । श्रत्र वाजसनेयिनां मते (रा० ब्रा 
४।६।२।३, का° श्रौ° १३।२।१६) प्राजापत्यः पञ्चुरालम्यते महात्रतास्ये 

१ 

- का० श्रौ० (१३।१।३) 

- आ० श्रौ° . २१।१५।५-६) 

- आ० भ्रौ° (२१।१५।३) 

. का० श्नरौण (१३।२१-७) 

- भ्रा श्रौ° (२१।१५।१५) 

आ० श्रौ° (२१।१६) 
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यज्ञस्यान्तिमे दिक्से!" उ० क° श्रस्मिन्‌ महाव्रते श्रध्वर्यणा विकल्पेन 
सामगानम्‌, राततन्तुकाणेनोपाकरणम्‌, उद्गाता वेतसेन दण्डेन कट- 
रलाक्य(, इक्षुकाण्डेन वाणदण्डेन वा वीणावादनं करोति, तमुद्गाता 
प्रस्तोत्रे प्रयच्छति, प्रध्वय्‌ंरन्यस्मै च प्रयच्छति । आ० कण च वीरणा- 
दण्डमौदुम्बरं भवति । उ० क० सवं ऋत्विजो दर्भासनेषु ब्रसीषु चोप 
विशन्ति, होता तु प्रह्क उपविशति, फलके चाध्वय्‌: प्रतिगृह्यति, 
प्रादेशपाद्यामासन्यामुद्गाता साम गायति । तत उ० कण पृड्चली 
ब्रह्मचारी चान्योऽन्यं परस्परमुद्धेगकरं वाक्यमुक्त्वा मैयूनायेमा- 
लिष्तः । तत्रैव वेदिपाइवं शूद्रार्यौ परिमण्डलं चमं भ्राकषेतः, 
ग्रस्मिन्‌ संघषं प्रायंस्वैवणिको जयति, तदनन्तरं मार्जालीयस्य दक्षिणे 
परिवृत्ते स्तरीपुमांसौ प्रजननप्रतीकं मैथृनं कुरतः । अन्यत्र क्षत्रियः 
कवचादिना संन्नाहयति, एवमन्ये क्षतियास्तुष्णीं कवचानि च धारयन्ति, 
ततः क्षत्रियारचात्वालं गत्वा अनिष्पत्रान्‌ बाणान्‌ कटादिषु विध्यन्ति। 
त्रिवारं विद्ध्वा स वितानं विमुञ्चति । ततोऽन्यत्र केचन पुरुषा 
दुन्दुभीन।घ्नन्ति, तथा चोपगायन्ति, रपगने चंतानि वाद्यानि प्रयु- 

ज्यन्ते-गोधावीणा, काण्डवीणार्च ।* पलन्योऽपि वादयन्त्युपगायन्ति च। 

अष्टौ दास्यौ दासकुमार्य वा उदकुम्भान्‌ शिरस्सु धृत्वा मार्जालीयं 

प्रति गच्छन्ति । उ० क० दासकुमार्यो गाथा गायन्त्यो नृत्यन्ति। 
ता दासकुमायंस्तत्रप्रदक्षिणं सकृत्‌ प्रतिगच्छन्ति, ततः प्रदक्षिणं 
सकरृत्परियन्ति, महाव्रतस्य स्तोत्रपाठसमाप्तिपयन्ते ततः त्रिवारं 
गच्छन्ति । मार्जालीये उदकं निषिच्य पूणेकुम्भान्‌ तत्र निदधति। 
तत्रापस्तम्बकल्पे द्वे दासकुमार्य हिल्लुकां गाथां, द्वे दासकुमार्य 
हिम्बिनीं गाथां, ह दसकुमार्यौ हस्तवारां गाथां, दह दासकुमार्यौ 
संवत्सरगाथां चेति श्रष्टौ कुमार्यो गायन्ति । श्राघ्ु गाथासु ्रयोध्या- 

पतिः ऋतुपणेः स्मयते, तेनेततसिध्यति यत्‌ इमा गाथा ऋतुपणेका- 

1 मनव जतन कमणा स हननम्‌ ए (तण ब्र १२] ` 

3. का० श्रौ० (१३।३।६-१६), आ० ध्रौ° (२१।१८।१-७) 

1. अपस्तम्बसूत्रे चैतानि वाद्यनि कथ्यन्ते -अपाघाटलिकाः, तम्बलवीणाः 
विच्छोलाः, शङ्भाः, नाली, तुणवाणस्च । शांखायनरू त्रे (१७।५।१२) 
अपाघाटलिका अवघटरिका उच्यते । 

2. उभयोकश्रौतमूत्रयोर्गथानां पाठः किञ्चित्‌ भिचते, तदुभयोः पाठः 
अन्यत्र द्रष्टन्यः । 
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लिका; सन्ति, ततो माहेन््स्तोत्रान्ते सवं घोषाः शाम्यन्ति । तत 
उ> क० उदयनीयातिरात्रः श्वोभूते. प्रारभ्यते । का० क० तत्र तिसो- 
ऽनुबन्ध्या गावो मैवावरुणी, वेश्वदेवी बहिष्पत्या चेति श्रालम्यन्ते । 
कात्यायनमते संवत्स रावरेषु सत्रेषु तिखोऽनुबन्ध्या विदिताः ।* शत. 
भृथानन्तरं पृष्ठशमनीयो नाम ज्योतिष्टोमोऽनुष्टीयते । दक्षिणादाने च 
यजमानो दश दश गाः प्रव्युत्विजं ददाति । श्रा० कण प्राग्नेयमुदयनीय 
प्रालभन्ते, वाजसनेयिनां मते एकादशिनान्‌ न्द्राग्नं वा सर्वत्रोदयनीय 
ग्रालमभन्ते । काठकानां चवं मतम्‌! 


४. आपस्तम्बकल्पे | 
उत्वगिरणामयनंम्‌--कात्यायनेन त्वेकस्मिन्‌ सूत्रे उत्सगिणामयन 
संकेतितम्‌ । येष्वहस्सु कमं न क्रियते तान्यत्सृष्टान्युच्यन्ते । तदेव कम 
उत्सशिणामयनम्‌ । श्रा क० प्रथमं पृष्ट्यं संस्थाप्य इवोभूते वसतीवरीः 
परिहृत्य तासु मृत्पिण्डमवधायेनदरं सान्नाय्यं निरुप्य स्वं तत्रोपवि- 
शन्ति । इवोभूते तदहमृत्यृज्य प्राजापत्यः पशुरालभ्यते । तस्य वधया 
प्रचर्थाग्नये वसुमते पुरोडाशमष्टाकपालं निरुप्यन्द्रं दधि च निवपति 1 
तत इडामक्षणादि भवति । मध्यदिनसवने मरुत्वते पुरोडाशेकादश- 
कपपलः, तृतीयसवने च पशुना प्रचये वेश्वदेवं द्वादशकपालः चरुरच । 
तत ऊध्वं षडदैर्मास(न्‌ सम्पाद्य सप्तममहरुत्मृज्यते, पञ्च ज्योतींषि 
चाहानि प्राग्विषुवत्‌ उत्मृज्यन्ते, सर्वाणि चतु्विशत्यहानि उत्सृज्यन्ते ।“ 


५. वाजपेयम्‌ 
वाजपेयपदार्थादिः--लतपथस्य मते राजसूयक्रतोरपि महत्तरो 
महनीयो वा वाजपेयक्रतुभवति ।ऽ वाजपेये ब्राह्मणक्षत्रिययोरधिकार 
श्रासीन्न वेद्यस्य । वेदिकशब्दसम्पत्तौ बलान्नशक्त्यादीनां 'वाज' इति 
सज्ञा, “एतेनैव बलवानश्वो वाजी इत्युच्यते । तथा हि शतपथे--'अन्नं 





1. श० ब्रा० (५।५।१।११-१२) 

2. आ० श्रौ° (२१।२२,२३) 

3. का० श्रौ° (१३।४।२६), का० श्रौ ° (१३।४ ) 

4. आ० श्रौ° (२१।२४-२५) | 

5. 'अवरं वं राजसूयं परं वाजपेयम्‌” (० ब्रा० ५।१।१०।१२) 
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वे वोजः'" तथा तत्तिरीयंसंहितायामपि--'श्रननं वे वाजपेयः": वाज- 
पेयक्रतौ यजमानेन सोमः पीयते, तत्र सोमस्येव "वाजः इति संज्ञा । 
तस्मात्‌ श्तौ सोमपानस्येव 'वाजपेयः' इति संज्ञः प्रथिता अभवत्‌। 
ब्राह्मणादिषु वाजपेये बृहस्पतिसवोऽप्युच्यते ।° सप्तसोमसंस्थान्त्गते 
पाजंपेये तु वेश्योऽपि श्रधिकारी भवति स्म। 

स्व॑ः सप्तदशात्मकः--उ ° क० वाजपेयं शरदि भ्रनुष्ठेयम्‌ ।“ श्रा 
क० वाजपेयस्य षोडरियज्ञवत्‌ कल्पो भवति ।? प्राजापत्योऽयं यज्ञः! 
सप्तदश वै प्रजापतिः तस्मादत्र सवंः सप्तदशात्मको भवति-सप्त- 
दशदीक्षा, सप्तदश ग्रहाः सप्तदश परावः, सप्तदश वांसासि, सप्तदश 
ऋत्विजः, एवमादीनि सर्वाणि सप्तदशानि भवन्ति । 


दीक्लादि-उ० क० वाजपेये सप्तदशदीक्षा विहिताः । आ० क° 
विकल्पेनात्र त्रयोदश दीक्षा वा भवन्ति। का० कण० यजमानः केदावात्‌ 
(दीघंकेशात्‌) नप्‌सकात्‌ वा पुरुषात्‌ सुराद्रव्याणि सोमं च क्रीणाति । 
नेष्टा सुरां पचति सोमे पयुह्यमाणे । श्रा० क° सुरायाः कल्पेन प्रति- 
प्रस्थाता सुरां संदधाति सौत्रामणीकल्पवत्‌ । उ० क० यूपं सप्तदश- 
वस्त्रेवेष्टयन्ति। आ०कण्तु खादिरो वेल्वो वा सप्तदशारति्नियूपो 
विहितः ¡8 अत्र सौत्रामणीवत्‌ दवौ खरौ भवतः। उ० क० ऋत्विजो 
यजमानः पत्नी च सुत्येऽहनि हिरण्यमालिनः प्रचरन्ति ।» आ० क० 





1. शाण ब्ना० (५।१।४।३) 

2. त° सं° (१।३) 

3. :बेहुस्पतिसवो वा एष यद्‌ वाजपेयम्‌" (श० ब्रा० ५।२।१।१९) 
देवानां पुरोहितो बृदहस्पतिदेवासुराणामाजिमजयत्तेनायं वहस्पतिसव 
इत्युच्यते--देवाशच वाऽसुराश्च उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे ` ते होचुः 
आजिमेवास्मिन्नजामहे ` ˆ ` ` तथेति ˆ "ˆ` तस्मिन्नाजिमाजन्त- ` "स बृह- 
स्पतिः उपघावत्‌" `" ` "उदजयत्‌ ।' (श० ब्रा° ५।१।१) 

. का० श्चौ° (१४।१।१), आ० श्रौ° (१८।१।१) 

„ आ० श्रौ० (१८।१।४) 

, का० श्रौ° (१४ १।१४-१६) 

, आ० धरौ ° (१५।१।६) 

. आ० श्रौ० (१८ा१।८) | 

. का० श्रौ° (१४५४५१२३), आ० बौ० (१०२११) ` 
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प्रतिप्रस्थाता पात्राणि संसाद्य रेन्द्रमतिग्राह्य पात्रं प्रयुज्य तत्पादं 
पञ्चेन्द्राण्यतिम्राह्यपात्राणि प्रयुनक्ति, तथा च षोडरिपात्रं प्रयुज्य 
तत्समीपे सप्तदश प्राजापत्यानि सोमपात्राशि प्रयुनक्ति, भ्रपरस्मिन्‌ 
खरे च सेव सप्तदश मृण्मयानि सुराग्रहपात्राणि च प्रयुनक्ति ।" उ० 
 क० चाध्वय्‌ः प्रातःसवने पञ्चंन्द्राण्यतिग्राह्यान्‌ षोडरिनं च गृहीत्वा 
सप्तदश प्राजापत्यान्‌ सोमग्रहान्‌ गृह्ल्यति, प्रतिप्रस्थाता च खरे सप्त- 
दशभिरुपयामैः सुराग्रहान्‌ गृह्भयति, उ० क० व्यत्यासेन च ग्रहाणां 
ग्रहणं विहितम्‌ ।> का० कण श्रध्वयूमेधुग्रहुं गृहीत्वा खरमध्ये सादयति 
तथाच का० कण० श्रध्वयू; पूर्वं चतुरो श्रतिरात्रपञूनुपाकृत्य पृिनिवशां 
मरुद्भ्य उज्जेषेम्य उपाकरोति । तथा च सप्तदश इयामतूपरान्‌ बस्तात्‌ 
चोपाकरोति ।‹ श्रा क° त्वधघ्वर््‌ः पलुकाले त्रीन्‌ क्रतुपशूनुपाकृत्य 
मारुतीं वशां सारस्वतीं. च मेषीमुपाकरोति, तथा सारस्वतं मेषमु 
पःकृत्य सप्तदश प्राजापत्यान्‌ इ्यामतुपरानेकरूपानुप(क रोति ।5 उ० 
क० च वपया प्रचय अध्वयृः सारस्वतपशुपुरोडाशं निरुप्य सप्तशराव 
ने वारं बःहुस्पत्यचर्‌ निवपति, श्रा० क० पञ्च, द्वादश वा शरावा 
विकल्पिताः ।" तदन्ते दक्षिणाग्नौ होमः। तदनन्तरं का० क० पुर्वं 
दक्षिणा कथिता ततो श्र्वानां स्नपनमूच्यते, आ० कण पूर्वं स्नपनमूक्तं 
ततो दक्षिणा विधीयते, एवं क्रमन्यत्यासः प्रायेण उभयोः कल्पयोर- 
पलभ्यते। का०क० यजमानः सप्तदश सप्तदश रातानि गोवस्वाजा- 
वीनां प्रत्येकमृत्विजं ददाति, तथा च एकेकस्मै सप्तदश निष्ककण्ट्यो 
वृषल्यो दीयन्ते, भ्रा° के° चैवं दक्निणाविधानमु, तत्र सप्तदशदुन्दु- 
भीनां दानसपि विहितम्‌, भ्रापस्तम्बस्त्विमं वाजपेयमाप्तमाह्‌ ।7 
ग्रस्मादन्यः कुरुवाजपेयः । ततो अङ्वानां प्रोक्षणादि कृत्वा तात्‌ सप्त- 


1. आ० श्रौ° (१८।१।१३-१७) 
, का० श्रौ° (१४।१.२८, १४५।२।१-५). 
आ० श्रौ (१८१२) १-७) | 
. का० श्रौ० (१४।२।६) 
. का० श्रौ (१५।२।११-१३) 
, आ० श्रौ° (१०।२।१२-१३) 
 का० श्रौ° (१४।२।१६-२६), भा० श्रौ ° (१८।२।१७-१६) 
. “एष आप्तो वाजपेयः' आ० श्रौ ° (१८।३।६) 


हे 
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दशरथेषु योजयन्ति । उ० क० चात्वाले रथाक्षाकृतिकाष्ठं भूमौ 
निखाय तस्मिन्‌ भ्रौदुम्बरं रथचक्रं सप्तदशारं प्रतिमुञ्चति, उत्तर- 
वेदिश्रोण्यां सप्तदश दुन्दुभीन्‌ प्रबन्धन्ति । ततो ब्रह्मा रयचक्रमा रोहति, 
तत्र स साम गायति। ततोऽध्वयरेकं दुन्दुभिमाहन्ति, तुष्णीमितसरानु 
ध्नन्ति, क्षत्रियस्तु सप्तदशप्रव्याधानू दुरे क्षिपति, यत्र लिप्तः शर 
पतति स प्रव्याध' इत्युच्यते । प्रक्षेपान्ते स क्षत्रिय भौदुम्बरीं शाखां 
भूमौ निखनति, तदाजेलेक्ष्यं भवति । ततः सवं रथे आरोहन्ति दृन्दुभीन 
वादयन्ति आजिधावनाय, ते स्पृहावन्तोऽहुं पूर्वोऽहमहमिति उक्त्वा 
रथान्‌ धावयन्ति, भ्रत्र ब्रह्मा श्रौदुम्बरे रथचक्रे नाभिमात्रे स्थाणौ 
स्थितः सा।म-गायति, यजमानः स्वेषामग्रे घाक्ति, गओ्रौदुम्बरं लक्ष्यं 
चाप्नोति । निवतितेषु सर्वेषु नेष्टा तेभ्यः सौरान्‌ ग्रहात्‌ दत्वा मधुग्रहुं 
चादत्ते । मधुग्रहुं ब्रह्मणे प्रयच्छति । तत उ० कण दुन्दिभिविमोचन- 
होमः, वाजसृद्म्यो दक्षिणादानं च भवतः! ततो जायापती निश्चरयण्या 
यूपे श्रारोहतः, आरोहणकाले यजमानः सप्तदश पत्रपुटान्‌ ऊध्वं 
क्षिपति, श्रा० क० यजमानो यूपादवरुह्य वस्ताजिने दक्षिणप।दं प्रति- 
ष्ठापयति, बस्ताजिने हिरण्यं च निधीयते ।> ततो ्रध्वय्‌णा नवार. 
चरुप्रचरणादि भवति, प्रत्राध्वयं: ओौदुम्बरे पात्रे पय प्रासिच्य सप्त- 
द्ान्नान्या वपति । तत एषामन्नानां होमः क्रियते ।8 तत का० कण 
माहेन्द्रस्तोत्रानन्तरं दयोद्रंयो ग्रहयोश्चमसेषन्नयनम्‌, एवं सप्तदश ग्रहात्‌ 
नवचमसेषन्नीय तत्रेक ग्रहं नेष्ट्ह्वमसे निनयति । यजमान उदवसा- 
नीयन्ते यूपवेष्टनानि सप्तदशवस्त्राणि अ्रध्वयेवे ददाति, एवं हिरण्यसृजं 
च तस्मै ददाति ।* श्रा० क० चाध्वयुमहिन्द्रं स्तोव्रमुपाकृत्य सोमक्रतु- 
वत्‌ स।रस्वतप्रभृतीन्‌ पञून्‌ श्रालभते, सोऽध्वयंः सारस्वतवपया प्रचयं 
इतरेषां वपाभिः प्रचरति, ततो नैवारचरुणा प्रचयं सवं श्रागनीध्रशरणे ` 
हविःशेषं भक्षयन्ति, षोडरिना च प्रचयं सोमग्रहाणां सुराग्रहाणां च 
ग्रहणम्‌ । अ्रत्र ऋत्विजः सोमग्रहान्‌ भक्षयन्ति, राजपृत्रो ध्रुकगोपो 
नेवारगोपो वा सुराग्रहान्‌ भक्षयति । अत्र कल्पे च पुवेकल्पवद्‌ अनु- 





1. का० श्रौ० (१०५३।१२), आ†° श्रौऽ (१०।४।६-११) 

` 2. आ० श्रौ ° (१८।६।१२-२१) | | 
3. का० श्रौ° (१४।५।१७-२७), आ० श्रौ° (१८।६।४-५) 
4. का० भरौ° (१४।५।२९-३६) ` । 
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६. सौत्रामणी 

ग्रधिकारः--ध्रौतम्रन्थेषु त्रिविधा सौत्रामणी विधीयते-सौव्रामणी 
(सामान्या) कौकिली सौत्रामणी, चरकसौत्रामणी । वाजसनेयिनां 
सम्प्रदाये पञ्चपशुका कौक्रिली सौत्रामणी उक्ता, सा च नित्या, आप 
स्तम्बकल्ये त्रिपशुका सोत्रामणी नित्या । श्रयं पञुयाग उ० क ० ऋद्ध 
कामस्य ब्राह्मणार्थं विधीयते । स्वतन्व्रसौत्रामण्यां ब्राह्मणस्यैवा धिकारः, 
ग्रङ्घभूतायांः क्षतनियवेश्यावधिकारिणौ । "सोमेनेष्ट्वा हि सौत्रामण्या 
यजेत" (श ब्रा० १२।०।२।२) इति श्रुतिविधानम्‌ । शतपथे चौल्लि- 
चितं “सुत्रामा' इति इन्द्रस्य नाम, तमापदि सरस्वती प्रडिवनौ 
चात्रायन्त, तैनास्य कमेणो यागस्य .सौत्रामणीति संज्ञा! शतपथ- 
ब्राह्मणस्य प्रामाण्याच्चेदं ज्ञायते यदपरुद्धस्य (पराजितस्य) राज्ञोऽपि 
सौत्रामण्यामधिकारः ।* ब्राह्मणोऽपि ग्रस्त चिक्यानः सोमयाजी 
सोमातिपुतः सोमवाय्येव तत्राधिक्रियते। सोमातिपूतः सोमवामी च 
बराह्मण एव न हि क्षत्रियवेश्ययोरेतद्धिशेषणं भवति ।5 तथा च पशु 
योग्यः सन्‌ यो नाम पञ्चुन्न विन्दते सोऽलभ्यपशयुरपशुः वेश्योऽपि सौत्रा- 


1. आ० श्रौ ° (१८।६।६-१७, १८।७।१-१८), "वाजपेययाजी इवेतच्छत्री 
भूत्वा प्रचरतीति विज्ञायते ।' (आण श्रौ) | 

2. “चयनानन्तरं तदङ्खत्वेनानुष्ठीयमाना सौत्रामण्यङ्धभूता ।' 

3. तावारिवनौ च सरस्वती च इद्धरियं वीर्यं नमुचेराहूत्य तदस्मिन्‌ पुनर- 
धुस्तं पाप्मनोऽत्रायन्त ससुत्ातं बेतेनं पाप्मनोऽत्रास्महीति' तद्वाव 
सौत्रामण्यभवत्‌ ।' (श० त्रा ० १२।७।१।१४) 

4. दुष्टरीतुहं पौसायनो दशपृरूषं राज्यादपरद्ध आस । देवोत्तरसमूहपाटवं 

चाक्र स्थपति सुञ्जया अपररुधुः। स होवाच दुष्टरीतु पौँसायनं 
सौत्रामण्या त्वया याजयानि यदिदं सुञ्जयेषु राष्ट त्वयि घास्यानीति 
तथेवं नमयाजयत्‌ । तदु हे बटिलकः प्रातिपीयः शुश्राव कौरव्यो राजा 
योह ।' (शण श्रा० १२।९ ३) 

5. “मुखव्यतिरिक्तेभ्यो नासिकाकर्णेगुदादिभ्य इन्द्रियेभ्यो यस्य सोमः सरवति 
स सोमातिपूत इत्युच्यते । मृखेन यः सोमं वमति स सोमावामी' इत्यु- 
च्यते । (का० श्रौ° भाष्ये, पु० ९४५) 
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 मण्यामधिकारी प्रासीत्‌। पुरा पञ्युपालनं विशमेव (वैश्यानां) प्रधानं 
कमं प्रभवत्‌। 


देवताः, पशवः, ऋत्विग्रादयश्च- तत्राङ्खभूतायां सौत्रामण्यां त्रय 
पशवः-्रजो मेष ऋषभरच देवताइच क्रमेणाश्विनौ सरस्वती इन्द्ररच । 
इममेव च त्रिपश्ुकां सौत्रामणी नित्यामभिदधात्यापस्तम्बः ।" श्रस्या 
च कौकिलसौत्रामणी पञ्चपरशुका तत्र प्रथमः पशुरेन््ः, प्रन्तिम्च 
 वायोधसः पू्वोक्तास्त्रयश्च पशवः । काव्यायनकल्पे इयं पञ्चपशुका 
नित्या विहिता । दिनचतुष्ट्यानुष्ठेयोऽयं क्रतुः । श्र्वः, ब्रह्मा, होता, 
अग्नीत्‌, प्रतिप्रस्थाता, सैत्रकरुणश््चेति षडत्विजः । श्रत्र यागे तरय 
पयोग्रहाः, त्रयः सुराग्रहाइच भवन्ति | ग्रहाणां देवताः--अरदिवनौ 
सरस्वती, इन्द्र सुत्रामा चेति। प्रत्र होमद्रव्यं सुराऽपि भवति। अत्र 
यागे च द्रे वेदी भवतः--उत्तरवेदिदंक्षिणवेदिश्च। 


का० के० प्रथमदिवसे द्वादश्यां प्रातरग्निहोत्रं हुत्वा अदिति- 
देवताकदचरनिरुप्यते, श्रन्ते चादित्यचरुरपि भवति, श्रस्य चरोधनुव- 
त्सा गौरवर्ण दक्षिणा । श्रा० क० निवेपणकाले यजमानादयो श्रहिवभ्यां 
सरस्वत्ये इन्द्राय सुत्राम्णे प्रभूतान्‌ व्रीहीन्‌ निवपन्ति । 


सुरानिर्माणविधिः- श्रा० क० यजमानो द्राददयां सीसेन क्लीबा- 
च्छष्पाणि क्रीत्वा क्षोमे वासस्युपनह्य उत्तरवेचां तानि निदधाति“ 
का० क० तानि चम॑णि निधीयन्ते! एकेषां मते शष्पाणि ब्रीहयो विरूढा 
उच्यन्ते, श्रपरेषां मते तोक्मायवा शष्पपदवाच्या भवन्ति | नग्नहूचूणः 
तोक्मैस्सह संसृज्य मासरसंज्ञकं द्रव्यं निर्मीयते । संसृष्टे द्रव्ये चोदनं 





. आ० श्रौ° (१९ प्रन) 
. #ण० श्रौ° (१६।५-१५) 
. आ० श्रौ° (१६।१।५) 
. आ० श्रौ (१६।१।१) 
, नग्नहुचूण निर्माणर्विधिः-सत्वक्त्रिफला चैव बुण्टी चैव पुननेवा। | 
चतुर्जातकसंयुक्ता पिप्पली गजपिप्पली । ` वंशोऽवका बृहच्छत्रा चित्रक 
दरवारुणी । अङ्वगन्धां समत्पाट्य मूलन्येतानि विनिदिशेत्‌ ॥ 
धान्यकं च यवानीं च जीरकं कृष्णजीरकम्‌ । द्र हरिद्र वचा तिरूढा 
यवाः ॥ (काश्रौ भाष्ये, प° ६४७, | 


पणी => 3 > ~~ 
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(उष्णं) संख्राव्य ततस्व्रिरावरं कुम्भ्यां निधेयम्‌ । तदनन्तर तस्यां रात्रौ 
एकस्याः गोः पयसाऽपाक्रतेनारिवने परिषिञ्चति तां सुराम्‌ । सुरायां 
दाष्पचूर्णानि चावपति, प्रातः सारस्व्रतमूदिश्य इयोः गवोः पयसा सुरां 
परिषिञ्चति, तोक्मचूर्णानि च!वपति, तृतीयेऽहनि तिसृणां गर्वा दुग्धेन 
इन्द्रमदिश्य तां सुरां परिषिञ्चति) अत्र लाजपूर्णान्यावपति । एवं सुरा- 
संधानं भवति ।" 


प्रतिप्रस्थाता दे वेदी वरुणप्रधासवत्‌ करोति, तयोकद्योः परचाद्‌- 
भगेद्रौ खरौ क्रियेते, द्वितीये खरे सुरा पूयते। का० क° इव्श्र 
खात्वा खरपाश्वं चर्म्िधाय परिसर तमासिच्य कारोतरमवदधाति, 
कारोतराद्‌व, चमेणि पूतां सुरामादत्ते भ्रघ्वर्यः। उ० कण चाध्वरं 
पालाने महति सताख्ये पात्रे ग्रशववालपवित्रेण सुरां पुनाति, उत्तरस्यां 
वेद्यःमजाविलोमपवित्रेण वेतसे पात्रे पयः पुनाति | 
ग्रहुप्रहरम्‌-तत उ० क० भ्रध्वयुस्त्रीन्‌ पयोग्रहान्‌ गृह्लयति, आ० 
क० 'उपयामगृहीत' इति चाध्वयुंग्रहुं गृह्भाति, सारस्वत इति प्रति- 
प्रस्थाता) प्राग्नीध्रो वा ग्रहं गृह्भाति । तत्र कल्पे सुराग्रहस्थाने 
'पयोग्रहा' वा स्थुः" तथा चाह विद्याधरशर्मा कात्यायनश्रौतसूत्रस्य 
भूमिकायाम्‌--“अत्र सौत्रामण्यां पयोग्रहैः साकं सुराग्रहाणां विहितत्वेऽपि 
स्मृतिपुराणादौ सुराग्रहणमात्रस्य कलौ सवथा निषिद्धत्वात्‌ सौत्रामण्या 
मपि सुराग्रहणस्य च संग्रहः, तेषां निषेधकरणात्‌ श्रासेतुहिमालयं 
शिष्ट रननुष्ठानाच्च तदनुष्ठानं निन्यमिति । 'सौत्रामण्यनुष्ठानं तु 
पयोग्रहा वा स्युः ।' (आ० श्रौ १६।२।२३), इत्यापस्तम्बेन “सुराग्रह- 
वरिकल्पतया पयोग्रहाणां विधानात्‌, तदेव कन्तुः शक्यत इति । 
का० कण पयोग्रहेषु चारिविने ग्रहे भ्रध्वयुंर्गोधूमकूवलचर्णानि, 
सारस्वतग्रहे इन्द्रबदरवचूर्णानि, एन्द्रे ग्रहे नेयग्रोधयवककन्धु चूर्णानि चाव- 
पति । वृक्व्याघ्रसिहलोममिर्च यथासंख्यं सुराग्रहान्‌ श्रीणाति 
ततो ग्रहुमुपतिष्ठते युगपत्‌ ।® का० क० च स्थालीभिर्च ग्रहान्‌ व्यत्या- 


1. का० श्रौ (१६।२२-२७)) आ० श्रौ ° (१६।१।७) 

2. कारोतरं सुरापावनं वंशमयं प्रसिद्धं पात्रं शौण्डिकानाम्‌ । 
3. का० श्रौ० भूमिकायाम्‌ (पृ० ४१) 

4. का० श्रौ° (१६।२।१६-२७) 

5. का० श्रौ° (१६।२।२६) 





सोमयागः २४३ 
सेनापि गृह्णन्ति, पयोग्रह्‌ं गृहीत्वा ततः सुराग्रहान्‌ पुनरप्येवमेव व्यत्ि- 
षिक्तानु गृह्णन्तीति श्रुतेः" श्रा० क० च वकुलसक्तुभिः सिहलोमभि- 
दचारिवनं ग्रहम्‌, बदरसक्तुभिः शाद्‌ललोभिह्चव सारस्वतम्‌, ककं- 
घ्न्नुसक्तुभिवृ कलोमभिरचन्द्रं ग्रहं श्रीणाति । लोमाभावे सिहादीन्‌ यज- 
मानादयो मनसा ध्यायन्ति 1४ उ० कण एको यूपः पञुबन्धनार्थं क्रियते । 
ग्रहग्रहुरानन्तरं पयोग्रहान्‌ सुराग्रहान्‌ चाध्वयंज्‌होति, ततो यजमानः 
सुरायाः पातारं ब्राह्मणं यजमानः परिक्रीणाति, तच्छेषां सुरां स 
ब्राह्मणः पिबति अ का० कण० परिक्रीतो वेदयराजन्ययोरन्यन्तरः 
पिबति ।* काण क० ्रध्वयुप्रतिप्रस्थाच्रगनीध्रा आदिवनं ग्रहम्‌, होतु- 
ब्रहामैत्रावरुणा सारस्वतं ग्रहं भक्षयन्ति, देन्द्रं ग्रहं यजमानो भक्षयति । ` 
तदनन्तरमृत्विग्यजमानाः पयोग्रहभक्षवत्‌ सौरान्‌ ग्रहान्‌ भक्षयन्ति 
वितानस्य दक्षिणे पाशवं स्थिताः ।? 


का० क० श्रध्वयुं स्वीन्‌ ग्रहान्‌ पित्रुभ्यो जुहोति । उ० क° भ्रध्वय्‌; 
राततृष्णां स्थालीं (कुम्भीं) प्रतिष्ठाप्य बालपवित्रं हिरण्यमन्तर्धाय 
नवनव सूक्तं यजमानं वाचयति ।° तत्र यजमानः कुम्भ्याः खवन्तीं 
सुरामरुपतिष्ठते, तदा यजमानो दल्षिणाग्नौ पयो जुहोति ।7 शेषं यज- 
मानः पिबति । एवं चापस्तम्बकल्पे विधानम्‌ ।8 ततः का०क° पशु- 
पुरोडादाभैन्द्रं सावित्रं वारुणं दशकपालमध्वयु निवपति । श्रा° क° 
बाहँस्पत्यं पशुपुरोडाशं निरुप्येन्द्रमेकादशकपालं निवपति । का० क० 
यागान्ते यजमानः त्रयस्तिशतं दक्षिणा ददाति, तच्चानुशिञुबडवधेन्‌ं 
भवति । आ० क° त्वत्र निष्कमषभं सात्वरीं बडवां शलमानौ वा 
दीयन्ते । का० क० दक्षिणान्तरं एकादरिनि पदुगणे यजमानः चय- 


. इा० ब्रा० (१२।७।३।१५) 

. आ० श्रौ° (१९।२।१०-११) 

. आ० श्रौ° (१९।३।१-४) 

, का० श्नौ० (१६।३।१६) 

. का० श्रौ° (१६।३।१४-१९) 

. का० श्रौ° (१६।३।२०), आ० श्रौ (१६।३।११) 
7° का० श्नौ° (१६।३।२१-२६) 

8. आ० श्रौ° (१९।३।५-११) ` 
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स्ति वसाग्रहुं गृह्णति, सामगानान्तरं रास्त्रगानं ततो होमादि, 
ततो मज्जनं विहितम्‌ । 

कौकिलसोत्रामरणि- ्रा० क० ततः कौकिली सौत्रामणी विहिता 
(१९।५-१०), इयं च पञ्चपञ्युका पूर्वं कथिता । अन्या च चरकसौवरा- 
मणी राजसूयाङ्खभूता भवति । 





1. का० श्रौ° (१६।४,५) ` 


सप्तमोऽध्यायः 


१. एकहाः 


एतानि त्रिविधाः क्रतवो यजुकदस्य ब्राह्मणेषु न पठितास्तथापि 
ण्डयादिषु छन्दोगत्राह्मणेषु पटितास्तत एवोद्‌धृत्य कालत्यायनापस्त- 


म्बाभ्यां स्वसूत्रयोविनिवेशिता 


तत्र॒ एकदिनसाध्याः सोमयागा 


'एकाहा' इत्युच्यन्ते । निम्नकलिखितायां तालिकायां सर्वेषमेकाहानां 
ताण्डयब्राह्मणवक्येस्सह उभयोराचायेयोः सूत्राणां तुलना द्रष्टव्या- 


कात्यायनसुत्रम्‌ 
(२२ प्रध्याये) 
एकाहाः षट्‌ 
ज्योतिः 

गो ्रायुषी उक्थ्यौ 
अभिजिद्विरवजितौ 
स्वेजित्समहाव्रतः 


साहस्राः. चत्वारः, 
ज्योतिः स्वेज्योति- 
विरवज्यो तिस्त्रिरा्- 
संमितः 


साद्यस्काः पञ्च 
स्वगेकामपद्ुकाम- 
भ्रातरव्यवर्तां प्रथमः 


दीघेव्याधिप्रतिष्ठा- . 


के(मान्नादकामानां 


भ्रापस्तम्बसुत्रम्‌ ताण्डयप्रवचनम्‌ , 
(२२ ग्रध्याये) (१६ अध्याये) 

| ज्योतिः 
ज्योतिर्गोरायुरिति गौः 
च्रिकद्रुकाः ग्रायुः 
विश््वजिदगिनिष्टोमः ्रभिजित्‌ 
श्रषट्यकामस्य विश्वजित्‌ 

सवंजित्‌ 

इन्द्रस्याभिजित्‌ | 
सवेजिताग्निष्टोमेन ज्योति, सर्वज्योत्तिः 
चत्वारः सहसाः विर्वज्योत्तिः 
ज्योतिरग्निष्टोमः तरिरात्रसम्मितः 
गौरुक्थ्य | 
सवेज्यो तिर ग्निष्टोमः 
विरात्रसंमितोऽग्निष्टोमः 
चत्वारः साद्यस्काः 
प्रथमः स्वगंकामादीनां 
तस्मिन्‌ कामाः स्पर्धायां प्रथमः 


भ्रात्ृव्यतितीर्षा स्वगं 
परव वा 


२४६ 
कात्यायनसुत्रम्‌ 
(२२ श्रध्याये) 
द्वितीयः 
हीनस्यानुक्रीः 
विरवजिच्द्ल्पः 


दथेनोऽभिचरतः 
एकच्चिके (षष्ठः) 


व्रात्ययज्ाश्चत्वारः 


व्रात्यगणस्यये सम्पाद- 


ययुस्ते प्रथमेन यजेरन्‌ 


द्वितीयेन निन्दितान॒शंसाः 
` तृतीयेन कनिष्ठाः 
 ज्येष्ठाश्चतुर्थेन 


श्रग्निष्टुतः पञ्च 


अग्निष्टुद्तब्रहमवच॑स- 
वीर्यान्नाद्यप्रतिष्ठाका- 
मानां यश्चापूत इव 
मन्येत यज्ञविशभ्ष्टस्य च 


त्रिवत्स्तोमास्त्रयः 
` श्रनिरुक्तः प्रातः- 
सवनः प्रथमः 


वैदिकी यज्ञविद्या 
श्रापस्तम्बसुत्रम्‌ ताण्डयप्रवचनम्‌ 
(२२ ्रध्याये) (१६ अध्याये) 


द्वितीयस्य" -अन्ना्यकामं श्रामयाविप्रभृती- 
प्रजाकामं पशुकामं याज नां द्वितीयः 
येरन्‌ हीनानुजाव रोऽनु- श्राङ्किरसामनुक्री- 
क्रिया विश्वजिच्द्िल्प- स्तृतीय 

र्चतुथेः श्येनेनाभिचरन्य- विर्वजिच्िल्- 
जेत प्रजापतेरेकत्रिकोऽग्नि- स्चतुथंः 

ष्टोमः (षष्ठः) 


व्रात्यानां प्रवासे व्रात्यागणशिक्षका- 
व्रात्यस्तोमा;ः णां प्रथमः 
निन्दितानां द्वितीयः 


षट्षोडशीनिन्दितानाम्‌ कनिष्ठानां तृतीयः 
द्विषोडश्ली कनिष्ठानाम्‌ जेष्ठानां चतुथः 


उध्वेस्तोयो{जेष्ठानाम्‌ 

चतुःषोडरी स्वेषाम्‌ 

त्रिव्‌ ताग्निष्टुताग्नि- 

ष्टोमेन 

पुतो यजेत ` पापनिहरणा्थं प्रथमः 
प्रक्षहतः स्त्रीहतः ब्रह्मवचेसकामस्य 
कामहतकश्चरणहतो द्वितीयः 

वा यजेत । परुकामस्य तृतीयः 
प्रजाकामं पशुकामं यज्ञविश्रष्टस्य चतुथः 
वा याजयेत्‌ । अनाद्यकामस्य पचमः 
त्रिवृतान्नाद्यकामः । ' 

सप्तदशेन" "यज्ञविभ्रष्टो 

यजेत । 

तेषां प्रथमेनानिरुक्तेन 

ग्रामकामो यजेत। प्रजापतेरपुरवंः 


एकाहाः २४७ 


कात्थायनसुत्रम्‌ ग्रापस्तम्बसुत्रम्‌ ताण्डवघ्रवचनम्‌ 
(२२ भ्रध्याये) (२२ प्रध्याये) (१९६ श्रध्याये) 
तेजोब्रह्मवचंसपुरोधा- निरुक्तं प्रातःसव मित्येके बृहस्पतिसवो 
कामस्य बृहस्पतिसवः वबृहस्पतिसवो द्वितीयः द्वितीयः 
मरणकामस्य सर्वेस्वारः तृतीयस्येषुविष्ट्‌ति सवंस्वारस्तृतीयः 


करृतान्नदक्षिणः कृत्वाभिचरन्यजेत 
चतुथः स वेस्वारः युनक्णेस्तोमः, 
मरणकामो यजेत ` । 
चातुर्मास्यानि चत्वारि वेदवेदेवस्य लोके 
 तरिवृदभ्तिष्टोमः 
वेवदेवस्थाने प्रथमम्‌ वरुप्रघासानां लोके वेरवदेवस्थानिकः 
द्वितीये हिदिवास्यो द्वह अग्निष्टोम उक्थ्यः । अग्निष्टोमः 
तृतीये व्यहोऽतिरात्र साक्मेधानां ` वर्णप्राघासिक- 
उत्तमः उक्थ्योऽतिरात्रः स्थानिकः 
ज्योतिष्टोमः जुनासीरी- शुनासीरीयस्य. द्विद्विषः, 
 यस्थाने  ज्योतिरग्निष्टोमः साकमेधस्थानिक- 
| चरिराच्रः शुनासी- 
रीयस्थानिकः 
ग्रग्तिष्टोमः 
सप्तदशसंज्ञकाः पञ्च उपहव्येनागिनिष्टोमेना- 
निस्क्तेन ग्रामकामो 
उपहव्योऽनिरुक्तो यजेत । उपहन्यो अनिरुक्तः 
ग्रामकामस्य, 
स्व गंकामस्यत्‌पेयः ऋतपेयेनागिनिष्टोमेन ऋतपेयः 
बृहत्सामास्वगेकामः 
द्विनामोत्तरो बहुहिरण्यो बहुहिरण्येनाग्निष्टो- ग्रन्यः ऋतपेयः 
दुणाशस्य मेनानङहो | 
वेहयपडशुकामयोवंदय- लोकमाप्नोति ज्योतिष्म- वेश्यस्तोमः 
स्तोमः तो लोकाञ्जयति 
सोमातिपुतस्य तीत्र- वेश्यः पद्युकामः तीब्रसुत्‌ 


ुदुवथ्यः तीत्रसुतोकथ्येन 





` २४० बैदिकी लेविचा 


कात्थावनसुत्रम्‌ प्रापस्तम्बसुत्रम्‌ ताण्डयप्रवचनम्‌ 
(२२ भ्रध्याये) (२२ ग्रध्याये) (१६ ्रध्याये) 

आमयापिनमन्ना्यकामं 

प्रजाकामं पश्चुकामम्‌*` 
हन्दसोमाः मरुत्स्तोमेन राजपुरोहितौ 
दन्ना प्रथमो राड्‌ सायुज्यम्‌ । प्रथेष राट्‌। राट्‌ 
प्रन्नाचयकामस्य विराट्‌ विराजान्नाद्यकामः विराट्‌ 
प्रजापतिकामस्यौपश्चदः स्वराजा (ग्रौपशदेन) 

प्रतिष्ठकामो प्रौ पञ्चदः 
पूनस्तोम उक्थ्यः योगरगीरिवमन्येत स 

पुनस्तोभेन पुनस्तोमः 
पश्चुकामयज्ञौ चतुष्टोमौ रारिमरायू चतुष्टोमो 

| अन्तनाद्यकामस्य चतुष्टोमः 
उद्भिद्बलभिदौ चाहूरतः ग्रन्यइचतुष्टोमः 
संयुक्तौ | उद्धत 
अपचितिकामस्यापचितिः बलभित्‌ 
पुवेपक्ष्यृत्तरो ज्योतिः श्रपचितिः प्रथमः 
ऋषभगोसवौ | |  श्रपचितिद्वितीयः 
| ष | पक्षी । 


मरुत्स्तेमो गणयज्ञो उदभिद्बलमिद््यां पञ्यु- ज्योतिः 

भ्रातणां सखीनांवा कामः प्रपचितिकामो- ऋषभः) गोसवः। 
_  ._ पचितिभ्याम्‌ 

कुलायः कूलदक्षिणो पक्षिभ्यां साग्निचित्याभ्यां मरुत्स्तोम 

= द्वियज्ञो भ्रवोः सख्योर्वा यः कामयेत पक्षी ज्योति- कुलायः 

 इन्द्रस्तोमो राजयज्ञः ष्मतः स्वर्गाल्लोकाननुसंचरे- इन्द्रस्तोम 


यमिति 
 पुरोधाकामस्येन््रागन्यो- ऋषमेणाग्निष्टोमेन इ द्राग्निस्तोमः 
स्तोम राजानं संग्रामे विघनप्रथमः 
 विधघनौ पश्चुकामस्य सयत्ते याजयेत्‌ ` विघनः द्वितीयः 


गोसवेन `` स्वाराज्यकाम 
मरुतां स्तोमेनानन्तां धियं 
जयतति 


पा क" 0) 1 ल जक क ज ७. 
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कात्यायनसुत्रम्‌ ्रापस्तम्बसुत्रम्‌ ताण्डयप्रवचनस्‌ 
(२२ अध्याये) (२२ श्रघ्याये) (१६ प्रध्याये) 
ग्रमे: कुलायावन्नाद्यकामम्य ध 
इन्द्रारनयोः कुलयो 
स्वगेकामस्य। 
इन्द्रस्तुतेनेन्दरस्तोमेनोक्थ्येन 
बृहत्सामा राजन्यो वीयंकामः । 
इन्द्राग्नियोः स्तोमेन राज- 
पूरोहित।व्‌ भावेकद्धि- 
याजयेत्‌) 
विधनेन वि पाप्मानं 
भ्रातृव्यं हते । 
व्रण षोडरिनाभिचरन्‌ । 
संदेशेनाभिचरन्‌ । 
(तयोः श्येनेन कल्पो 
व्याख्यातः) 
श्रच्र एकाहेषु क्रतुषु एकव यजमानो भवति, ऋत्विजां तु संख्या 
षोडश, तत्र ज्योतिरग्निष्टोमसंस्थाको भवति, गोश्रायूषी' उक्थ्यसंस्थाके, ` 
ग्रभिजिदिर्वजित्सवजितः श्रग्तिष्टोमसस्थाकाः, साहखराक््चत्वार 
उवथ्याग्निष्टोमसंस्थाकौ, षट्‌ साद्यक्राः अ्रग्निष्टोमसंस्थाकाः, चत्वारो 
व्रात्यस्तोमानां प्रथमस्योक्थ्यसंस्था, देषाणां चयाणामग्निष्टोमसंस्था 
भवति, श्रग्निष्ट्तो श्रग्निष्टोमसंस्थाकाः, एवं च बृहस्पतिसवादीनाम- 
ग्निष्टोमसंस्था, एवमन्येषामपि अ्रग्तिष्टोमाद्याः संस्था भवन्ति । तत्रा- 
ग्निष्टोमसंस्थाकत्वे सवनीयः पयुराग्नेय एकः, उक्थ्यसंस्थाके द्रौ पश 
(इन्द्राग्न्योः), षोडशिसंस्थाकत्वे आग्तेयेन्द्राग्नास्वयः पशवः, ग्रति- 
रात्रसंस्थाके पूर्वोक्त स्त्रिभिः पञुभिस्सह सारस्वती मेषी चालभ्यते। 
विश्वजित्‌- ग्रत केषांचित्‌ प्रधानानामेकाहानां क्रतूनां सारेणात्र 
विवेचनं क्रियते । उ० क० यजमानो . विश्वजिदाख्ये स वंस्वदक्षिणे यज्ञे 
येष्टपुत्रस्य भागं वजंयित्वा सवंस्वमृत्विग्भ्यो ददाति |+ उ० कण 
1. कंठोपनिषदि चाख्यायिका-- उशन्ह वै वाजश्रवसः सवंवेदसं ददौ । तस्य 


ह नचिचेता नाम पत्र मास ।' (१।१।१) अत्र वाजश्रवाः स्वपुत्रमपि 
मृत्यवे ददाति (द्रष्टव्यं उ० कण १।५ ।४) ` ~ 
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यजमानो अवभुथान्ते वत्सस्य रक्तवणं सकणेपुच्छे प्रवच्छिन्ने चमणी 
परिदधाति ।" स वेणवीं कल्माषीं वाधिमादाय द्वादशरात्रस्य त्रिषु 
त्रिषु दिनेषु श्ररण्ये, जनवहुले देशे, वेश्यजने, निषादेषु च वसति ।" 


सवंनित्‌-अ्रयं क्रतुः समहात्रतोऽनुष्टीयते । म्रत्र यजमानो महा- 
त्रतेऽहनि प्रत्येकमृत्विजं शताश्वरथं ददाति, तथा च सकम्यः सहस्र 
सहस्र गवां दक्षिणा 

सादस्क्रा--सादयस्करेषु क्रतुषु स्वं सद्यो भवति दीक्षा प्रभृति- 
क्रयादि । तस्मादेषां साद्यस्क्र इति संज्ञा| 

दयेनः--उ० क ° यजमानो अ्रभिचरन्‌ श्येनेन यजति, अत्र उ० क 
यूपर्चषालवजितः, तिल्वलवृक्षनिर्मितक्च भवति, कंशस्थाने शरान्‌ 
प्रयुनक्ति, रववाहुने काष्ठेऽधिषवणफलके भवतः, श्राज्यं भस्मानिष्पा- 
दितं नवनीतम्‌, हविर्धानशकटस्थाने रथः प्रयुज्यते, वाणवन्तश्च परि- 
धयः निवीता लोहितोष्णीषा लोहितवसना ऋत्विजः प्रचरन्ति, रुद्राय 
` च पशुरालभ्यते ।4 


चत्वारो ब्रात्यस्तोमाः-- एते गरयज्ञाः सन्ति । धममेशास्वादिषु 
तिपुरुषपतितसावित्रीका त्रात्या' इत्युच्यन्ते । श्रथवेवेदे ब्रात्यकाण्डे 
ब्रात्यमहिमोपलम्यते, परन्तु तत्र ब्रात्यस्यान्यो ह्यर्थो भवेत्‌, डा० 
सम्पु्णानिन्देन तु ब्रात्यकाण्डस्य दाडंनिकभाष्यं श्रन्यथाप्रकारेण कृतम्‌ । 
प्रत्र प्रसङ्गे तु विद्रंसो ब्रात्यपदेन पतितसावित्रीकान्‌ म्लेच्छादीच्‌ 
ग्रभिप्रयन्ति। श्रथवेवेदे, इतिहासपुराणेषु च गान्धारबार्खिककाम्बो- 
जकलिद्धमागधादयो ब्रात्याः कथिताः + ते व्रात्या यदि उपनयन- 


कन्न 





- का० श्रौ° (२२।१।२०), आ० श्रौ° (२२।१।१०-१५) 

` काण श्रौ° (२२।१।२१), आ० श्रौ° (१७।२६।१४) 

` का० श्रौ° (२२।२।१-५) 

 का० श्रौ° (२२।३।२-१५), आ० श्रौ ° (२२।४।१४-२३) 

` आरट्टा नाम ते देशा नष्टघर्मान्‌ तान्‌ व्रजेत्‌ । ब्रात्यानां दासमीयानां 
वाहीकानामयज्वनाम्‌ ।॥ गान्धारकलि ्गमगधानूपारस्करान्‌ सोवीरान्‌ 
वा ।' (आ० श्रौ° २२।६।१८}, (महाभारते कर्णं ° ५४।३३) 
-गन्धारिभ्यो मूुजवद्भ्योऽङ्गेभ्यो मगधेभ्यः । प्रेष्यं जनमिव शओेवधि 
तक्मानं परिदद्मसि (अथवं० ५।१४।४) ॑ | 
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 संस्कारमभिलषन्ति, तहि त्रात्यस्तोमेनेष्ट्वा संस्कृता भूत्वा आर्या 
भवन्ति । तथा च ताण्ड्यश्राह्यण उक्तम्‌-- भस्म एतहहति तस्मिन्नेव 
मृजानायन्ति 1" कात्यायनेन चतुधा व्रात्या उल्लिखिताः हीनाः, 
निन्दिताः, कनिष्ठाः, ज्येष्ठाश्चेति । एषां कृते चत्वारो त्रात्यस्तोमा 
उ० क० विहिताः । कात्यायनमते स्थविरेषु ब्रात्येषु यो नृशंसतमः 
स्याद्‌द्रव्यवत्तमो वानूचानतमो भवेत्‌ तं गाहेपत्ये दीक्षेरन्‌ ॥ तत्र का० 
क० वक्ष्यमाणानि त्रात्यधनानि--तियंगुष्णीषम्‌, प्रतोदः, ज्याह्लोडः 
(ज्यारहितौ धनुदंण्डम्‌), कुटिलगामी फलकास्तीर्णो रथः, रथे म्रश्वतरो 
्रवतरी वा प्रयुज्यते, कृष्णवासः, राजतो निष्कः भ्राविके श्रजिने, 
एतानि सर्वणणि यज्ञेषु प्रयुज्यन्ते । तथा च तेषां व्रात्यानां कृष्णरज्जु- 
मयानि वस्त्राणि, कणंमये च्ममये चोपानहौ । त्रात्यस्तोमे गृहुपति- 
त्रत्यः षटूषष्टि गा दक्षिणायां द्विगुणा वा ददाति। ्रापस्तम्बेनापि 
प्रायेणा चैवं विधीयते ।“ 


का० क० ऋत्विगपोहनीयास्त्रय एकाहाः--का० क० एते त्रय 
एकाहः प्रोक्ताः, ्रापस्तम्बकल्पे एते न विधीयन्ते । 


दन््रस्तोमाः-- एते उ० क० विहिताः । तव द्रयोमेध्ये एकमनुष्ठाय 
द्वितीयोऽवश्यमनुष्ठेयस्तेन तयोद्रन्टमिति संज्ञा । उ० कण एषां दरन्द्रस्तो- 
मानां सामान्येन विधानमस्ति। तच्च सूत्रेष्वभिदितम्‌, विस्तरभिया 
नाधिकं कथ्यते । 


मरत्स्तोमः--अयं गणयज्ञो ध्रातुभिः सखिभिर्वां कत्तेव्यः । अत्र 
वेरयस्तोमवत्‌ पञ्चवर्ष वत्सतरी दक्षिणायां दीयते । उभाभ्यामाच- 
यम्यां वज्रसन्दशौ (एकाहौ) षडविशब्राह्यणोक्तौ निरूपितौ ताण्ड्ये 
चैषां वणन नास्ति, एताव्‌ भौ चाभिचरणयन्नौ श्रास्ताम्‌ । 





1. ता० ब्रा० (१७।१), इमं श्रुतिमागमनूसरन्‌ स्वामिदयानन्देन मुस्लिमा- 
दीनां शुद्धिः कृता ॥ इतिहासे मध्यकाले चैवं प्रकारेण अभ्निकृलक्षत्रि- 
याणामुत्तपत्तिरभवदिति श्रूयते । 

„ का०श्चौ० (२२।४।७) 

. का० श्रौ (२२।४) 

. आ० श्रौ ० (२२।५।५-१३) 

. का० श्रौ० (२२।६।२१) 
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वैदिकी यज्ञविद्या 


२. अहीनाः ` 


उ० क० द्विरात्रप्रभृतयो द्वाद्रात्रपयेन्ताः सोमयागा श्रहीना 
उक्ताः 1 तत्र द्विसुत्याका द्रचहास्त्रयः, त्रिसुत्याकाः पञ्च, चतुसुत्या- 
काङ्चत्वारः, पञ्चसुत्याकास्त्रयः, षट्सुत्याकास्त्रयःः सप्तचुत्याकि 
सप्त, एकोऽष्टसुत्याकः, द्वौ नवसुत्याकौ, चत्वारो दशसुत्याकाः, एका- 
दशसुत्याक एकः पौण्डरीक इति सवं मिलित्वा त्रयरस्वशत्संख्याका 
श्रहीना भवम्ति। इतः पूवंमूभयोः कल्पयोः व्रयोदल्ाति रात्रसंस्थाका- 


णामहीनानामयं क्रम उपलम्यते-- 


का० शरोऽ 
नवसप्तदशः 
विषुवान्‌ 
गौः 
श्रायुः 
ज्योतिष्टोमः 
विश्वजित्‌ 

` त्रिवृत्‌ 

` पञ्चदराः 
सप्तदशः 
एकविशः 
ग्रप्तोर्यामः 
ग्रभिजित्‌ 
` सवेस्तोमः 


प्रा श्रौ० 
ज्योतिः 
सवस्तोमः 
अप्तोर्यामः 
नवसप्तदशः 
विषुवान्‌ 
गोष्टोमः 
आयुः 
ग्रभिजित्‌ 
विश्वजित्‌ 
त्रिवृत्‌ 
पञ्चदशः 
सप्तदशः 
एकविशः 


इतो श्रे द्विरावप्रभतिनामहीनानां तुलनात्मकं विवरणमुपस्था- 


प्यते- 


` क्र० सं० सुत्थादिनानि संख्या 


१ द 


1. काण श्रौ° (२३।१) 
2. आ० श्रौ° (२३।१३) 


ता०्ब्रा० कार्श्रौ० श्रार्श्रौः 
ग्रङ्िरसां श्रङ्किरसचं- व्युष्टिद्धिरात्रः 


त्ररथकपि- आदिर. 


चैत्ररथो वनाः। द्विरात्रः, 


अहीनः | २५३ 


क° सं° सुत्यादिनानि संख्या ता०्ब्रा० कार््ौ० भ्रा० श्रीः 
| दिरात्रः (२३।२।३) कापिवनद्धि- 


कापिवनो राः चेत्ररथ- 
द्विरात्रः ` द्विरात्रश्च 
=  (२०११-१३) (२२।१५।१६-२) 
२. त्रयः पञ्च गगंचिरावः, च्यहाः पञ्च गगेत्रिराच्रः 


बेदत्रिरात्रः, गगंबेदच्छ- (२२।१५-१७, 
छन्दोमपव- न्दोयान्तवसं- १८।१-७) 
मानः, पराकाः भ्रन्ये त्रयः 
ग्रन्तवेसुः, (२२।२८) बदछ्न्दोम- 


पराकः। पवामानान्तवेसु 
(२०।१४-२१,३) पराकाः। 
(२१॥५॥ १८) (१८।४ ८-१०) 


३. चत्वारि चत्वारः चतुर्वीरः चतुरहाश्चतुरो अतेः प्रथमश्च- 
| जामदग्न्यः, तिचतुर्वीर- तुर्वीरः 
वसिष्ठः, जामदन्य- (२२।१८।१२) 
विशवामित्र- वसिष्ठ-सं- जामदग्न्येन 
स्य सञ्जयः, सपेविर्वा- पुष्टिकामः 
(२१९-१२) मितराः। (२२।१८।१६) 
| (२२।२।११) जामदग्न्येन 
वसिष्ठस्य 
संसपः 
(२२।२०।१) 
विरवमित्र- 
स्य संजय 
(२२।२०।२) 


श पञ्च त्रयः अभ्यासंग्यः देवानां प्रथमः संवत्सरा- 
पञ्चरार- द्वितीयः पंच- भ्यासंग्यपंच- 
दीयः श्रन्त- शारदीयः शारदीय 
मंहात्रतः त्रतवानुत्तमः संज्ञकाः। 


२५४ 


क० सं सुत्यादिनानि संख्या 


९. सप्त 


त्रयः 


सप्त 


वैदिकी यज्ञविद्या 


तार न्ना कार्शौ० भ्रार श्रौ 


(२१।१३-१५) (२३।४।२, (२२।२०।५-६) 
२, २७) 
ऋतूनां षड़ात्रः, ऋतूनां प्रथमः साध्या- 
ग्रभ्यासंग्यः द्वितीयो बृहू- नां प्रथमः 
त्रिकटरुकः, व्रथन्तरपृष्ठ ऋतूनां दि- 
(२२।१-३) तृतीये तरिभ्य- तीयेन 
स्त्रिकद्रकः, प्रजाकामः, 
(२३।५।२-४) त्रतीयेनोप- 
रिष्टात्‌ 
त्रिकद्ुकेण 
यं कामम्‌ 
ग्रभ्यासङ्ग्यः 
पञ्चाहः । 
(२२।११।१-६) 


सप्तर्षीणां चत्वारो त्रतो- अथ समप्त- 
सप्तरात्रः त्तमाः प्रथमाः । रात्राः। 
प्रजापतेः इन्द्रस्य कौसरुबिन्देन 
सप्तसत्रः पञ्चमः । पञ्युकामः। 
छन्दोमपव- जनकसप्त- सप्तर्षीणां 
मानः, जाम- रात्रः द्वितीयेन 
दग्न्यः, उत्तमे षडहो स्वगंकामः। 
प्रजापतेरव- वृहू द्रथन्तर- पाजापत्येन 
धामः जनक- पृष्ठः प्रजाकामः। 
सप्तरात्रः, परृष्ट्यस्तो- छन्दोमपव- 
पृष्टयस्तोमः। माख्यः। मानेन 
(२२।४-१०) (२३।५-१५) पशुकामः। 
पृष्ट्यावलम्बने- 
नान्नायकामः । 
सत्रसंमितेना- 
त्नाद्यकामः । 


अहीना; भ २५५. 


क्र० सं° सुत्यादिनानि संख्या ता०्ब्रा० कार्श्रौऽ श्राश्रौर 
एेनदरेणौजस्कामः 
जनकसप्तरात्रेण 

प्रजाति भूमानं 

गच्छति `" 
(२२।२२।११-१९. 

२३।१-५) 
७. शष्ट एकः श्रष्टरात्रः श्रष्टाहे षड- श्रष्टरात्रेण 
(२२।११) हान्महाव्रतम्‌ ब्रह्मवचंस- 

(२३।५।१५) कामः । 
(२२।२२।७) 


८. नव दौ देवानां नव~ नवरात्र त्रयो नव- 
रात्रः श्रन्यो त्रिकदरुकाः रात्रा: | प्रथ- 
नवरात्र: द्वितीयं त्रिक- मैनायुष्कामः 
(२२।१२-१३) द्रकेम्यः द्वितीयेन ब्रह्म- ` 

पष्ट्यावलम्बः वचंसकामः। 
(२३।५।१६-१७) शललीपिदा- 
ङगेनान्नाद्य- 

कामः| 
| (२२।२३।८-१२) ` 

९. द चत्वारः तिककूप्‌, प्रथमस्त्रिककुप्‌ त्रिककुलप्रथमः 
कौसरुबिन्दः कौसुरुबिन्दः देवपुराभिच- 
देवपुरम्‌, पूदंशरात्रोऽभि- यंमाणः। 
ग्रन्थः चयमाणस्य कौसुरुबिन्देन 
कदिचत्‌ छन्दोमदजशाहः बहोभूयान्भ- 

वति । भ्रभ्या- 

| सङ्ग्यः-। 

१०. एकादशाहः एकः एकादश रा- पौण्डरीकः पौण्डरीक 
= {~ चरकः पौण्ड- सवेद्धिका- एकादशरात्रः। 
रीकः मस्य . (२२।२३।१७, 

२४।१-८) 


२५ वैदिकी यज्ञवि - 


आपस्तम्बकल्पे 
सवाख्या एकादश एकाहाः- इतं परं तेत्तिरीयशब्राह्यणोक्तास्स- 
वाख्या एकादश एकाहा श्रापस्तम्बनेनात्रानुक्रान्ताः, ते कात्यायनेन 


४) गोसवः 

(५) श्रोदनसवः 

(६) पञ्चशारदीयः 

(७) अग्निष्टुत्‌ 

(८) इन्द्रस्तुत्‌ 

(€) श्रप्तोर्यामः 

(१०) राजाभिषेकः (सवः) 

(११) विघनः 

भ्रत्र ब्हस्पतिसवेन वेश्यः पृष्टिकामः, ब्राह्मणो वा ब्रहावचसकामो 
यजति ।` सोमसवे यत्किचित्‌ राजसूथिकमृते सोमं तत्सर्वे भवति, पशु- 
कामः पृथिसवेन यजति, अनेन समानो गोसवः । ग्रोदनसवे यजमानो 
ब्राह्यं मुहत्तं (उपव्युषि) श्रोदनं श्रपयित्वा मन्थान्‌ (सक्तून्‌) कल्प - 
यति) | | 
अभिषिच्यमाने राजनि द्योः पृण्याहयोः पौरजानपदाः समवेता 
भूत्वा पुवेदिने राजाथ स्थण्डिलं कल्पयन्ति, तस्मिन्‌ स्थण्डिले रात्रौ 
राजा वसति । इवोभूते होमानन्तरं राजा ग्रौदुम्बर्यामासन्यामूपविशति, 
केशानु च वापयते, ततो राजपरिचारका राजानमान्यभिश्रेण पयसा 
ग्रस्यञ्जयन्ति ततो यथाविधानमास्तीणें शादृंलचमेणि राजोपविशति, 


1. त° ब्रा० (२।७ प्रपाठके), आ० श्रौ° (२२।२५-२८) 
` 2. वेद्यः पुष्टिकामः” श्राह्यणो ब्रह्मवचसकामः । 
0 + + 964 ` 4 (आ० श्रौ ° २२।२५।२,६) 
` 3. “आंज्यमन्थं ब्राह्मणः" षंयोमन्थं राजन्यो दधिमन्थं वैश्य उदमन्थं शूद्रः ।' 

, स (्रा° श्रौ० २२।२६। १) 


२५७ 





तमभिषिच्य वेदिपादर्वस्थे रथे चारोहयन्ति, राजा पुरोहितमभिक् 
.सारथि.चासिमन्त्रयते, तत अ।रोहणमन्त्राः पठ्यन्ते । 


३. सत्राणि 

उभयोः कल्पयोः सत्रं ब्राह्मणकतर कः भवति, तत्रापि समानकल्पा 
ग्राहिताग्नयोज्नुष्ठितसोमसंस्थाः सप्तदशप्रभृति चतुविर्तिपरमा अ्रधि- 
कारिणो भवन्ति। सत्रे ते सवे यजमाना भवन्ति, सत्रजन्यफलं च 
सर्वेषामेव, श्रतो नास्त्यत्र दक्षिणाविधानम्‌। सवंषां याजमानत्वेऽपि 
 सप्तदशपक्षे एको गृहपतिः क्रियते, अरन्ये च ऋत्विजो ब्रह्यत्वादिकं 
कायं कुवन्ति, गृहपतिस्तु याजमानं करोति! चलतुविशतिपक्षे षोडश. 
भिरात्विज्यं कार्यं शेषेरष्टभिगृ हपतित्वं च क्रियते । दीक्षादिकं कार्थं 
च सवषामेव समानं भवति । 


दादशराच्ादुरध्वं एकंकाहुवेद्ध्या चत्वारिराद्रात्रान्तानि सत्राणि 
उच्यन्ते, तत्र सवषु सत्रेषु द्ादरादीक्षा द्वादशोपसतदश्च भवन्ति, तेषु 
सौत्यादि श्रहानि तु रात्रसंख्यया तुल्यानि भवन्ति यथा दतुदशरात्र 
चतुदर सुत्याः एवं प्रकरेण चतुदश रात्रसत्रमष्टात्रिंशदिनेषु समाप्यते 
चत्वारिशद्रा्तसतरं चतुष्षष्टिदिनेषु साध्यते । 


रात्रिसतरेषु यथोपदिष्टमहानि भवन्ति, यथा द्वादशाहिके सत्र 
पृष्ठः षडहः (षडहानि), चयहच्छन्दोमाः (त्रीणि दिनानि), भ्रवि- 
ऽवाक्यो दशमहः । प्राक्‌ प्रायणीयाहश्चान्ते उदयनीयाहर्भवति । यत्र 
षडभिरहोभिविना सत्रं न पूर्यते, तत्राभिप्लवस्यादितः पञ्चहानि 
गृह्यन्ते, एवं त्रयहाभं ज्योतिर्गो रायुरिति त्रिकदकाः गृह्यन्ते, चतुरहाधं 
व्रतमहः गृह्यते, द्चहाथं गो आयुषी गृह्यते, उ० क० सवषु सत्रेषु 
समानो श्रह्लां क्रमोऽस्ति । 


कात्यायनश्चौतसुत्रापस्तम्बश्रौ तस त्रयोयंत्ताण्डचनब्राह्यणवाक्यस्सह्‌ 
साम्यं वतंते तदत्र प्रदश्यंते (सवषां सत्राणां च सुचनी द्रष्टव्या) 





संख्या ता० ब्रा संख्या तान्ब्रान कारौ. ` ` ज्रार्क्ती | 
द्धौ त्रयो- ्राप्तद्वादशाहुः दै ्रयोदशारात्रे, दषे त्रयोदशराक्रौ, 
दशरात्राः (२३।१) यं कामं कामयन्ते 


1, भा० श्रौ {२२।२८) 


२५८ 


म्यः 


कः 
चतुदश- 
५ 


चत्वारः 
पञ्चदण- 
रात्रः 


 ता० ब्रा° 
प्रतिष्ठाफलकः 
(२३।२) 
सवधिसाधनम्‌ 
ग्रन्थः चतुदंशरात्रः 
प्रतिष्ठा साधनम्‌ 
(२३।२-४) 


 देव्त्वप्राप्तिफलकः 
ब्रह्माचयंफलकः 
सत्राहीनोभय- 
फलकः 
प्रजाफलकः 
 (२३।६-८) 


षोडराराच्रः एन्द्र: षोडश रात्र; 


एकः . 


(२३।१०) ` 


सप्तदशरा० प्रजापते 


सप्तदररात्रः 


काण श्रौ० 


प्रकृतिविदहितं 
द्ितीयम्‌ 


द्रौ पृष्ट्यौ, प्रति- 
लोमः परः 
मध्यमे त्रिकटूकाः 
पृष्ट्यमभितः 
परक्रति विहितं 
तृतीयम्‌ 


पञ्चवदरारात्राणि 
चत्वारि 
(२४।१।१४-२५) 


प्रकृतिविहितानि 


वंदिकी यज्ञविथा 


ग्रा० श्रौ 
तमम्यदइनुवते 
(२२।१।७-८) 
तयचतुदशरा्राः 
द्वितीयं ये 
तल्पं उदक विवाहे 
वा मीमांसेरन्‌ 
तृतीयमृद्धिकामा 
उपेयुः 
(२३।१।१७-१७) 
चत्वारः पञ्चदश- 
रात्रः । देवत्वं 
गच्छति । द्वितीयं 
न्रह्यवचंसकामाः। 
त्रतीयेनोभौ कामौ" । 


प्रागिवशतिरात्ात्‌ चतुर्थेन प्रैव जायते 


(२४।२।१) 


श्रष्टादश० देवाचामष्टादशरात्ः 
एकोनवि० वायोरेकोन- 


विशति° 


, विश्तिरातवः ` 
पुरुषफलसाधनो 


प्रजया पशुभिः 


(२३।२।१-२,५.७।६) 
एन्द्र: षोडशात्रमो- 


जस्कामा उपेयुः 
(२३।२।११) 
सप्तदशरात्रमन्ना- 
दयकामा उपेयुः 
ग्रष्टादशरातरे पश्चु- 
कामा उपेयुः । 


एकान्नविशतिरात्रे- 
ण प्रप्रजया पशुभि- 
जीयन्ते । विशति- 
रात्रेण ब्रह्मवतच॑सि- 


सत्राणि 


संख्या ता ब्रा 


ढौ एक परुफलसाधनो 
विशति ब्रहावचंसफलकः 
(२३।११-१८) 


द्ावि० द्वाविशतिरात्रः 
रातरात्रः (२३।१७) 


तरयोविश- च्रयोविशतिरात्रः 
तिरात्रः (२३१८) 


द्रौ चतुवि° प्रजापशुसाधनम्‌ 
 स्वगसाधनम्‌ 
(२३।१९-२०) 


पञ्चवि- प्रजापतेः 

राति- पञ्चविशतिराचः 

रात्रः (२३।२१) 

षड़० षडविरातिरात्रः 

प्रभृतिः सप्तविश्तिरात्रः 
अष्टाविश्तिराच्ः 
दाविशद्रात्रः 


का० श्रौ ग्रा० श्रौ० 
 नोऽन्नादा भवन्ति 
(२२।२।१३,१५११७.१८) 
एकविशतिरात्रयो- दवेकविशतिरात्रौ । 
रतिरात्रावषोड- य कामं कामयन्ते । 
रिकौ ॥ (२४।२)३) द्वितीयं ब्रह्मवचंस- 
कामा उपेयुः । 
(२३।३।१,२,४) 
द्विविदातिरात्रमन्ना- द्ाविशतिरात्रेण सं- 


दयकामानाम्‌ वत्सरादेभ्यो ग्रन्ना- 
(२४।२) ११) दमवरुन्घे 
` (२३३१०) `.“ ~ 


त्रयोविश्तिरात्रं तयोविशतिराचं 
प्रतिष्ठाकामानाम्‌ पशुकामा उपेयुः 


(२४।२।१२) (२२।३।१२) 
पूर्वं चतुविशतिरातं द्रौ चतुविरातिरात्रौ, 
प्रजाकामानां यं कामम्‌ [व 
पञुकामानां वा द्वि- (२३।३।१४-१५) 
तीयं संसदः संसदा चतुविशति- 
(२४।२।१३,१४) रात्रेण स्वगं लोके ` 
सीदन्ति । 
(२३।४।१) 


पञ्चविशतिरात्र- पञ्चविशतिरात्रम- 
मन्नाद्यकामानाम्‌ न्नाद्यकामा उपेयुः ` 
| (२३।४।३) 
षडविरातिरातरं षड्विशतिरात्रं 
प्रतिष्ठाकामानाम्‌, स्वगेकामा उपेयुः 
सप्तविशतिरात्रमृ- सप्तविकशतिमन्ना्य- ` 
द्विकामानामष्टावि- कामाः, म्रष्टाविश्- 
शतिरात्रं प्रजाका- तिरात्रं पशुकामा ,, 
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संख्या ` ता० ब्रा० संख्या तार्ब्रा० ` कार्श्नौन ` ` च्राः्प्नौन 





मानां पञ्युकामानां एकान्ततिशद्रात्रेणा- 
वा | द्रात्रिशद्रात्रं च परिमिता धियं 
(२५२२२) जयन्ति । (२३।५५, 
७,९११.१ ३) 
एकत्रिराद्रात्रमन्ना- 
दयकामा उपेयुः । 
द्ाधिशंद्रात्रं प्रति- 
ष्ठाकामाः उपेयुः । 
| | (२३।५।१,२) 
चयस्तिरा- प्रतिष्ठाफलकः त्रयस्तिशद्रात्राणि चरयस्त्रयस्तिशद्राच्यः 
दात्राणि ऋदिफलकः चीणि व्रतवद्‌ द्वि यंकामम्‌" (प्रथमः) 
तरीणि स्व॑साधनः तीयं उ्यभिप्लवेम्‌ द्वितीयं ब्रह्मवचंसका- 
(२४।१-३) तृतीये चयस्वरयः मा उपेयुः, तृतीयमू- 
| (२४।२।२४-२६) द्धिकामा उपेयुः । 
त (२३।५,५,६,८,१०) 
चतुस्ति° चतुस्तिशद्रा्ः चतुरस्तिशद्रा्रमन्ना- चतुस्तिशद्रावमिन्दरि- 


(२४४)  दयकामानाम्‌ यकामा उपेयुः 
(२५।२।३२) (२३।५।१२) 
पञ्च ° पञ्चतिशद्रात्रं पञु- 


कामाः (२३।६।१) 
षटुत्रि० षट्तरिशद्रात्रः षट्त्रिशद्रात्रंप्रति- षट्त्रिशद्रात्रं स्वगं 


|  ष्ठाकामानाम्‌ कामाः 
सप्त० सप्तत्िशद्राच्तः सप्तत्रिशद्रात्रमृद्धि- सप्तत्धिशद्रात्रमल्ना- 
। | | कामानाम्‌ दयनामाः 
अरष्टा० श्रष्टात्रिशद्रा्रः अष्टातिशद्रा्रं प्रजा श्रष्टात्रिशद्राच्रं पशु 
कामानाम्‌ कामाः 


एकोन० (२५।६-८) पशुकामा वा एकान्नचत्वःरिशदरा- 
८५५ (२४।२२३-२४।२।३५) व्रेणानन्तां भियं 
"न जयन्ति। 


सत्राणि २६१. 





सख्या ताण्ब्रा० का० श्रौ भ्रा० श्रौ 
चत्वारि० चत्वारिशद्रात्रः चत्वारिशद्रात्रं च। चत्वाररिशद्रात्रेण पर- 
(२४।१०) (२४।२।३६) मायां विराजि प्रति- 


तिष्ठति (२३।६।११) 
एकोन्न- पापव्यावृत्ति- प्रथमो विघुतिः सप्तेकस्मान्नपञ्चा- 


पञ्म्चवा- फलकः शद्रात्रा विधृतयः 

राद्रात्राः श्रीफलकः यमातिरात्रम्‌ प्रथमेन वि पाप्मना 

सप्त श्राञ्जनाम्या- आंजनास्यञ्जनीये भ्रातृव्येण वतते 
 ञ्जनाख्यः संवत्सरसम्मिते यमातिरात्रो द्वितीयः 


संवत्सरसम्मितः सवितुः ककुभः। आञ्जनाभ्यञ्जनस्तृ- 
सवितुः ककूभः परे षडभिप्लवे तीयः। संवत्सरसंमि- 


प्रतिष्ठाफलकः (२४।२।३०- तश्चतुथंः सवितुः 
प्रजाविभवफलकः २४।२।२२) ककुभः पञ्चमः षष्ठ 
(२४।११-१७) प्रतिष्ठाकामा उपेयुः 


सप्तमेनात्यन्याः प्रजा 
भवन्त्योजिष्ठा भवः 
न्ति, (२३।७।१,४,७, 
| ११,२२।८।१,४,६) 
एकष- एकषष्टिराच्रः एकषष्टि रात्रे एकषष्टिरात्रमृद्धि- 
ष्टिरात्रः (२४।१८) (२४।३। ७) कामा उपेयुः 


| (२३।८।८) 
शत° दरातरात्रः परकतिविहितं देवानां रतरात्रेण 
(२४।१६) रातरात्रम्‌ सवेमायुर्यंन्ति वसी- 
यांसो भवन्ति । 
(२२।८।११) 


अन्यानि- अङ््किरसामयनम्‌ शरङ्किरसामयनभा- आआदित्यानामयनेन 

सत्राणि इतिवातवतोरप- दित्यानामयनवत्‌ प्रजाति भूमानं गच्छ- 
नम्‌ कुण्डपापि- इतिवातवतोरयनम्‌ ति । एतेनाङ्कखिरसा- 
नामयनम्‌ सर्पाणां कुण्डपायिनामयनम्‌ मयनं व्याख्यातम्‌ । 
सत्रम्‌ तापरिच- सपेसत्रम्‌ ` इतिवातवतोरयनेन 
तामयनम्‌ श्रमैः तापरदिचतं दीक्षा यंकामंकुण्डपायिना- 
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सहम्‌ प्रजापते- सहस्रसाव्यमग्नेः मयने मासं दील्िताः 
ददिशसंवत्सरम्‌ । दादशसंवत्सरं तापरिचतामयनं स्वग- 


 शाक्त्यानामयनं- प्रजापतेः, कामाः प्रजापतेर्रदश- 
षट्तिशत्संवत्स- षट्धिशत्संवत्सरं संवत्सरेण (एतदेव 
रम्‌ । शतसंवत्सरं शाक्त्यानां नेमिषीयाणाम्‌) शा~ 


विरवसृजामयनम्‌ शतसंवत्सरं सा- क्त्यानां षट्त्रिशत्संव- 
मित्रावरुणयोरय- ध्यानाम्‌ सहस्र- त्सर साध्यानां शत- 
नम्‌ इन्द्रारम्ोर- संवत्सरं विश्व- संवत्सरेण श्र्नेः 


यनम्‌ अयेम्णोर- सृजाम्‌ सह स्राख्येन"*। 
यनम्‌ । | | 

दाषेद्रतम्‌ त्रीणि सारस्वत- चीणि सारस्वतसत्रा- 
तुरायणम्‌ सत्राणि दादशाह- णि मित्रावरुणयोः 


(२५।२-१४) वहीक्षोपसदः प्रथममिन्द्रागन्योद्धिती- 
वि द्वितीये तृतीये यमयेम्णस्तृतीयम्‌ । 


दाषेद्रतम्‌ (२२।१२।४) 

तुरायणम्‌ तुरायणेन सर्वामृद्धि- 

(२४।५।३१- माप्नोति । सर्पाणां 

२४।७।१) सत्रेंणापजरां घ्नन्ति । ` 

त्रिशवत्सरेण गवाम- 
यनमादित्या्नांमङ्कि- 
रसाम्‌ प्रजापतेः 
सहसल्रसंवत्सरेणः` ˆ 


(२३।१।१.८१०.१२) 


महासत्राणि- चत्वारि महासत्राणि दीघेसत्राणि वोच्यन्ते। 
द्वादशसंवत्सरात्मकं प्रजापतिसत्रम्‌, राक्त्यानामयनसंज्ञक, साध्याना- 
मयनसंज्ञके विशवसृजामयनसंज्ञक च चतुर्थं महासत्रम्‌ । | 


प्रज्ापततिसत्रम्‌--उ० क० प्रजापतेः सतं द्ादशासंवत्सरात्मक- 
मुच्यते । अ्रापस्तम्बस्त्वेतदेव सत्रं स्वगंकामानां नेमिषीयाणमृषीणां 


सत्राणि `` २६१३ 


, सत्रमाह्‌ 11. | 
 ज्ञाक्त्यानामयनम्‌-ग्रस्मिन्‌ षट्त्रिशत्संवत्संर।त्मके सत्रे तरसमयाः 
पुरोडाशाः भवन्ति, गुहपतिश्च मृगयां गत्वा विविधाच मृगान्‌ हन्ति, 
इदं सत्रं सवंप्रथमं सौदासस्य राज्यकाले वासिष्ठः शाक्त्यरनुष्ठितिम्‌, 
ग्रस्मिन्‌ सत्रे प्रागस्त्यो ब्राह्मणो गृहपतिभेवति । 


साध्यानामयनम्‌- ग्रापस्तम्बेनोक्तम्‌- "साध्यानां रशतसंवत्सरेण 
सगवाः सत्पुरुषाः स्वगंलोक यन्ति । (२३।१२।१) 


विहवसृजामयनम्‌-इदं तु श्रुतिषु पुराणादिषु च दक्षादीनां दशानां 
विश्वसृजां प्रजापतीनां सहस्रसंवत्सरात्मक सत्रं प्रसिद्धमभवत्‌ इति 
विज्ञायते । तथा चाहापस्तम्बः--'एतैन वे विश्वसृज इदं विषवम- 
युजन्त यद्विश्वमसृजन्त तस्माद्विर्वसृजः । विरवमेनानानुप्रजायन्ते । तत 
रलोकः-- 

विक््वसृजः प्रथमाः सत्रमासत सहस्रसमं प्रसुतेन यन्तः । 

तत ह्‌ जज्ञे मूवनस्य गोपा हिरण्ययः शक्रुनित्रेह्य नामेति ॥' 

(२३।१४।१५-१७) 


सारस्वतसत्रारणि--उ० क० त्रीणि सारस्वत सत्राण्युक्तानि चतुथं 
च दाषद्रतसत्रमभिहितम्‌ । उ० क० सरस्वत्या उपमज्जने (विनशने) 
सत्रिणो दीक्षन्ते, अरत सत्रे सदोहहविर्धानाग्नीध्राणि च चक्रोवत्ति 
भवन्ति, उलृखलवबुध्नोपमो यूपः स्थिरासन एव प्रकरत्यते न निखन्यते । 
सत्रिणः शम्यापाते गाहंपत्यायतनं कुवन्ति । इष्ट्यनन्तरमेव देशान्तरं 
गत्वा शम्याप्रासे दीक्षिताः वसन्ति । सरस्वत्या दक्षिणे 
कूले एतत्सवं व्यत्यासेन कुवन्ति, एवं मासपयंन्तमेकस्मिन्‌ कूले 
यजन्ति । ततः सत्रिणः आक्रोशतः प्राञ्चो यान्ति, ततो गत्वा सरस्व- 
तीदषद्रत्योः सङ्गमः प्राप्यते । तत्र सद्म श्रपोनप्त्रियं चरं निरूप्याग्र 
यन्ति, तत्र दशसु गोषु शते वा एकमृषभमुत्युज्य शतं सहस्र वा गाः 
कूवेन्ति। सत्रावसाने सवं सत्रिणः प्लाक्षं प्रवणं प्राप्नुवन्ति, तत्रा- 
ग्नये काम्येष्टि निरुप्य प्रासपेकेभ्यो बडवां मानुषीं वा प्रयच्छन्ति । 


1. आ श्रौ° (२३।११।१०) । तुलनीयम्‌ -- वायुपु° (१।१३-१५) 
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दाषेवतं सत्रं चषद्रतीतीरे चानुष्ठीयते, अस्मिन्‌ सत्रे सत्रिणः 
संवत्सरपयेन्तं गा रक्षन्ति, द्वितीये संवत्सरे नेतन्धवे मरुस्थले श्रग्नि- 
मिधन्ते, तृतीये संवत्सरे परीणन्नामस्थले (कुरुक्षेत्रे) श्रम्निमाधाय 
उषद्रत्या दक्षिणे कूले भ्रगनये अष्टाकपालं पुरोडाशं निर्वपन्ति, तदनन्तरं 
युन प्राप्य तरिप्लक्षनामके स्थाने, यत्र दषद्रती तिरोभवति, तत्रावभुधं 
यन्ति ।" 


श्रौ (२४।६।३९), आ० श्रौ (२३। १३ १४) 


अष्टमोऽध्यायः 
अग्निचयनम्‌ 


परिभाषा महत्वं च - महामहोपाध्यायमधुसूदनमहोदयानां मते- 
"गाहपत्यनेक्तञआहवनीयाऽष्टौ धिष्णयार्चेतेषामेकादशानामग्नीनां सो- 
मसम्बन्धिनां संस्कारविक्लेषोऽग्निचियनं नामातियज्ञः।*1 विद्याधरराम- 
महोदयाश्ष्वाहुः (चयनं नाम इष्टकाभिः सम्पादितः स्थलविशेष 
केवलस्य सोमयागस्य या उत्तरा वेदिः, तां वर्धयित्वा तत्रैव इष्टक(- 
भिङ्चयनं सम्पाद्य तदुपरि आहवनीयं विक्षिप्य तत्रेव होमः क्रियते । 
ग्रगन्याधारकत्वादस्य स्थण्डिलस्य अग्तिचियनमिति संज्ञा ।'2 रातपथ- 
बराह्मणस्य चतुदेशकाण्डेषु षट्काण्डानि श्रग्निकाण्डान्युच्यन्ते, तानि च 
आचायेशाण्डिल्यस्य कृतानि इत्यतिह्यम्‌, तेषु षट्सु काण्डषु ब्रह्माण्डस्य 
सृष्टिप्रक्रियामनुकुवंन्‌ अग्निचयाख्ये कर्मणि चिक्यानः सर्वाणि कर्माणि 
करोति, ्रस्मित्‌ विषये डा० सत्यप्रकारेन कीथस्य मतं रातपथस्य 
भूमिकायामुदाहूतम्‌ ।° पञ्चपशवः५, अग्निः, इष्टकारचास्य यज्ञस्य 
1. यज्ञसरस्वती (पु २७१) 
2. का० श्रौ० भूमिकायाम्‌ (१०६१) 
3. ग¶1 {16 १०108 2 1९ 6111, 11 {16 ९1800416 2.14 1" 66181] 
1606105 116 ग 176 1710 9 16 01€ 8187 1९5 111 
1108६ {111108070016 (नाा{ला{§ जा 5द711112, ज [7 11 0105 
©70168581011, 1116 © ५0८76 ग 116 88610618] 11पठा, 
{16 82611066 18 2. 60811116 00€ 01 106 11121681 {0{€ा16४ . 
16 {01 16 10 (16 (गा 0०11161 ° §प108. ऽए 25 276 
{11617 26010617. {116 ^4.&016114.‰80 16४45 {0 {16 600ल्न0 
2 71918.10211."" (17६. ० 8. 8 2. 414) 
“एतं प्रजापति सन्तमग्निरित्याचक्षते' (श० ब्रा० ६।१।२) 
. स एतान पञ्चपश्रूनपदयत्‌--पुरुषमश्वं गामविमजम्‌ । | 
(र० ब्रा० ६।२।१।२) 
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मूख्याः पदार्थाः । अग्निचयनस्य सवयज्ञत्व चाहुः वेदविदः ।" अनेनास्य 
महत्त्वं प्रख्याप्यते च । 


ग्रनुष्ठानका{लादिकथनम्‌-वाजसनेयिनां सम्प्रदाये चिचीषुः फालगु- 
नकृष्णप्रतिपदि पौणंमासेष्टि कृत्वा पञ्चपश्ुनालभते--वेदवकमणां 
पुरुषं वारुणमङ्वनमैन्द्रमृषमे त्वाष्ट्‌मविमाग्नेयमजमिति एता चालभते | 
ग्रथवा विकल्पेन एतान्‌ पञ्च परन्‌ ब्राह्मणाय दल्षिणायां ददात्‌ 
ग्रापस्तम्बेनात्रेदं वाजसनेयके मतमुदाहूतम्‌- "पञ्च पशवो भवन्तीति 
वाजसनेयकम्‌ ।° श्रापस्तम्बस्य स्वमते यजमानः प्राजापत्यमश्वं तुपरं 
तूपाकृत्य, श्रद्वभुषभं वृष्णि बस्तं चालभत । एते सवं मुष्करः 
(साण्डाः) भवन्ति, 


साभिषेन्याद्याः-उ० कण श्र होता एकविशति सामिधेनीरन्वाह, 
ग्रापस्तम्बमते स एकादश प्राकरृतीस्तथा दशाग्निकीः सामिधेनीरन्वाह, 
विकल्पे चतुविशति सामिधेनीरन्वाह ।५ उभयोमेते चात्र “ऊर्ध्व अस्य 
समिध" इति द्वादश प्रयाजानामाप्रियो भवन्ति 15 


पशुकायशोधनादि-का० क० अजेन विना चतुर्ण्णां पुरुषादीनां 
पशूनां कायरोधनं भवेति, ग्रजेन च यागे प्रचरणमुक्तम्‌, एक आचार्या 
सर्वेः पशुभिः प्रचारमिच्छन्ति इति काल्यायनसम्मतिः ।७ उ० क 
ग्रालम्भनीयः पुरषो वेश्यो राजन्यो वा भवति ।? श्रा० क० चिक्यान 
सप्त, एकविंशति वा माषानादाय वेश्यस्य राजन्यस्य वेणृहतस्याशनि- 
हतस्य पुरुषस्य शिरः कृन्तति, काष्ठेषु तृणमन्तर्धाय पशूनां शिरां. 


1. (सवं हैते यज्ञा योऽयमगिनिरिचत्‌ -- सौम्योऽध्वरः प्रथमाचितिः, राजसूयो 
द्वितीया वाजपेयस्तृतीया अश्वमेधश्चतु्यंग्निसवः पञ्चमी ।' 
(श० ब्रा० १०।१।५।३) 
2. का० श्रौ (१६।१।४-८), अनेन च प्रतीयते पुराकल्पे (ब्राह्मणादिषु) 
दक्षिणामेव आलम्भनमाहुवेदविदः। 
. आ०श्रौ° (१६५) 
आ० श्रौ° (१६।७।२-४) 
- का० श्रौ° (१६।१।१२), भा० श्रौ° (१६।८।१०) 
. का० श्रौ° (१६।१।१८-२३) 
- का० श्रौ (१६।१।१७), आ० श्रौ ° (१६।६।२) 
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स्यादत्ते ।" का० क० यजमानः सं्रामहतानां शिरांसि हिरण्यमयानि 
मृण्मयानि वा शि संसि भ्रनालम्भ्य एव कृतदिचव्‌ श्रानयति। 


प्राजापत्यः पशुः--का० क० विकल्पे पञ्चपदशनां स्थाने प्राजापत्यः 
श्यामतूपरो वा प्रालमभ्यतेः, भ्रा० कण चैवं विधीयते । विकल्पे का० 
क० वायवे नियुत्वते दवेतलप्पुदीसंज्ञकः पश्ुरालभ्यते। शतपथे चेवं 
(६।२।२।६) भूयते । श्रापस्तम्बोऽपि सवषां प्नं स्थाने वायवे नियु- 
तवते श्वेतमजं तुपरं विदधाति ।* तत उ० कण द्वादशकपालः पञुपुरो- 
डाशो विहितः। स च पुरोडाशो वेदवानरायाग्नये तिरुप्यते । कात्या- 
यनमते ततो यजमानो यैथ्‌नादिकं वजंयेत्‌ ।° ग्रतरापस्तम्बेनोदाहतं 
वाजसनेयकरं मतं द्रष्टव्यम्‌-तिनेष्ट्वा संवत्सरं न _ मसिमदनीयान्न 
स्तियमुपेयन्नोपरि शयीत । भ्रपि वा मांसमदनीयादुपरि रयीत स्तवियं 
त्वेव नोपेयादिति वाजसनेयकम्‌ ।*५ । 


उखासम्भरणम्‌-का० क० यजमानः फाल्गुनकृष्णाष्टम्यामुखां 
सम्भरति।? आ० क० त्रयो विकल्पा उक्ताः “असनि चेष्यमाणो श्रमा- 
वस्यायां पौर्ण॑मास्यामेकाष्टकायां वोखां संभरति ।8 का० कं° उखा- 
निर्माणार्थं मृतिण्डम्‌ प्रहवगदेमाजं रानयति, एतदर्थं यजमानः प्रादेश- 
मात्रं वैणवीं सुषि रामश्चिमादत्ते, विकल्पे हिरण्यमयीं वान्निमादत्ते । 
ततो यजमानो ब्रष्टगृहीतिनाज्येन संततं जुहोति + श्रापस्तम्बस्तु णवी 
वीस्थाने खादिरीं पालाश्ीमौदुम्बरीमकमथीं काष्मयंमर्थी वेकङ्कतीं 
रामीमयीमन्यस्य यज्ञियवृक्षस्य वाभि विदधाति ।0 उ० कण व्रजा 
_____-~_]_----------~~ 
. आ० श्रौ० (१६।६।२) 
, का० श्रौ० (१।६।१।३३) 
, मा० श्रौ० (१६।०।२) 
, आ० श्रौ° (१६।०८३) ` 
, का० श्रौ° (१६।१।२७-२८) 
आ० श्रौ ° (१६।८।६-१०) 
7. का० ध्रौऽ (१६।२।१) 
8. आ० श्ौ° (१६।१।१) 
9. का० श्रौ° (१६।२।२-७) 
10. आ० श्रौ० (१६।२।१). 
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खात्वा वल्मीकवपया सह्‌ कृष्णाजिने पुष्करपर्णं निधाय, तस्मिन्‌ 
हिरण्यं निधाय हृत्वा च मृत्पिण्डं पुष्करपर्णे संभरति । मृत्पिण्डम्‌ 
ग्रश्वस्य पृष्ठे धारधित्वा चानयति, श्राहुवनीयस्य पाश्वं सिकतोपकीणं 
परिवृते प्रागृद्वारे च पिण्डं निदधाति ।" 


उखानिर्माप्रकारः- का० क० यजमानः पणेकषायपक्वमुदक 
पिण्डे चासिञ्चति, ततोऽजलोमभिः रशकेरामिरयासेश्चाइमचूर्णर्च 
पिण्डं संसृजति ।2 श्रा० क० अमेकपालैः पिष्ठेवेण्व ज्गरे्रीहितुषैः पला- 
शकषायेण शकर(भिः पिष्टाभिः कृष्णाजिनलोमभिरजलोमभिख्व पिण्डं 
मिश्रयति । यच्चान्यद्‌दाद्‌ यार्थ विहितं तेनापि पिण्डं भिश्रयति। का 
के० पुवंमिष्टकाकरणमूक्तं तत उखाकरणमुच्यते, आ० क० उखानि्मा- 
णानन्तरमिष्टकाकरणमुच्यते । का० क० यजमान उखां करोति, 
महिषी (ज्येष्ठपत्नी) श्राषाढाख्यामिष्टकां करोति ।८ श्रत्र श्रा° क० 

य उखां करोति सेव प्रषाद्ं करोति । स्रत्र का० कण उखा तिर्येगृर्ध्वा 

प्रादेशमात्री च भवति" प्रा० कण० प्रादेशमात्र, ऊष्वंप्रमाणेनारत्नि- 

मात्री तियेक्‌ प्रमाणेन व्याममातरी ्रपरिमिता वाभवति सा चतुरश्रा 
परिमण्डला वाऽपरिमण्डला वा भवेत्‌ ।7? का० क० मन्तरपुवेकं यजमान 
उखाया मृदा प्रथनसंलेपनश्लक्षणीकरणसमीकरणानि च करोति । तस्या 
उखाया उऊध्वप्रमाणास्योत्तरे त्रतीये भागे मृन्मयीं वृत्याकारां रास्नां 

(वति) कृत्वा सर्वासु दिक्षु चतस्रो वतिकाः करोति । प्रा° क० यज- 

- का० श्रौ° (१६।३।१४)) आ० श्रौ° (१६।३।१४) 

 का० श्रौ° (१६।३।१५-१६) 

. आ० श्रौ° (१६।४।१) 

. का० श्रौ° (१६।३।२१-२३) 

, ० श्रौ° (१६।५।४) 

. का० श्रौ० (१६।३।२४) 

- आ० श्रौ ° (१६।४२)--आपस्तम्बेनाव वाजसनेयकं मतमुदाहूतम्‌ - 
पञ्च प्रादेशाभिषुमात्रीं वा यदि पञ्च पशवो भवन्तीति वाजसनेयकम्‌ 
(आ० श्रौ° १६।४।८)-तुलनीयम्‌-- पञ्च प्रादेशामिषुमात्री वा तिर्यक्‌ 
पञ्चपशौ० (का० श्रौ° १६।३।२५) 


का० श्रौ° (१६।३।२४-३१) 
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मानरचतुरश्ाम्‌ भ्रष्टाश्राम्‌ नवाश्रां वोखां करोति |" ्रा० क9 
अश्रीणां रास्नानाञ्च संधौ द्वौ चतुरः षडष्टौ वा स्तनान्‌ करोति 12 
का०कण्द्रो्रष्टौ वा स्तना भवन्ति)» तथा चोभयोः कल्पयोयेजमानः 
अदितिस्ते" इति मन्त्रेण विलं कृत्वा “मित्रैतां ते उखां परिददाम्य- 
मित्या एषा मा मेदीतिः मित्राय परिददाति)" श्रा० क० यजमान 
एतामूखां कत्वा सिकतासु प्रतिष्ठापयति, कात्यायनमते एके तिखः 
उखाः कुवन्ति 6 उ० क० सप्तभिरश्वशकृद्डिरुखां धूपयति । उ० क° 
च गाहेपत्याग्नौ भ्रवटं खात्वा तस्मिन्‌ उखां पचति । पक्वामुखां 
सिकतासु प्रतिष्ठापयति । ततो यजमानस्तामुखामजाक्षीरेण सिञ्चति ।% 
ग्रत्राषाढाद्येष्टका विश्वज्योतिर्नम्नीश्च तिस्र इष्टकाइच पच्यन्ते | 


यज्ञदीक्षा (उलयाग्निधाररम्‌)-उ० क ० श्रमावस्येनेष्ट्वा फाल्गु- 
स्थामावस्यायां दीक्षा विहिता । तथा च उ० क° दीक्षणीयेष्टौ अग्ना- 
वेष्णववेश्वानरौ पुरोडाशौ घृते च चर्दच भवन्ति, ततोऽध्वय्‌; (का० 


 क०) प्राकृतास्याध्वरिकाणि हृत्वा सप्ताग्निकानि जुहोति ।7 भ्रा० कम 


च पञ्चाध्वरिकीहत्वा षडाग्निकीज्‌ होति, ततः सप्तमीं पर्णहुति 
जुहोति । तदनन्तरमुभयोः कत्पयोरध्वयं यजमानो वा आहवनीये 
उखामधिश्चरयति । तत उ० क० श्रध्वर्युस्त्रयोदश समिधः प्रादेशमात्री- 
रखायामादधाति, तत्रकां घृताक्तां समिधमादधति, एवमरखां परिता- 
पयति । तत उखां परितप्तां मौञ्जे शिक्ये षडद्यामे दादशोयामे 
वावदधाति। उ० क° यजमानः परिमण्डलं रुक्मं राणसूत्रे प्रोतं कण्ठे 
प्रतिमुञ्चति, ततो यजमानः परिमण्डलाम्यामिण्डवाभ्यामुखां परि- 
गृह्णाति, ततः स तामखाम्‌ आहवनीयस्य पुरस्तात्‌ प्रादेशपाद्यामासन्यां 
चतुष्पाद्यां शिक्यवत्यां निदधाति, ततो "यजमान उलामवेक्षय सुपर्णो 
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, आ० श्रौ० (१६।४।९-११) 

 आ० श्रौ० १६।५।२) 

. का० श्रौ° (१६।४।२) 

, का० श्रौ (१६।५।२) 

, का० भ्रौ ° (१६।४।५-६) | 
, का० भौ ० (१६।४।१६), आ० श्रौ° (१६।६।१) 
, काण श्रौ ० (१६।४।३०) 

. आ० श्रौ° (१६।०।१३) 
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ऽसि" इत्युक्त्वा-उपरि नाभेर्धरयमाणो विष्णुक्रमादीन्‌ प्रक्रमते 1" 
का० क० यजमान उपरिनाभिमूख्यमग्नि धारयन्‌ तमभिमन्त्रयते 
^त्वाहाषेमिति' मन्त्रेण ।' श्रा° कण यजमानस्त्वनेन मन्त्रेणोरयमग्ति- 
मुपतिष्ठते। (हंसः शुचिषदिति" मन्त्रेण आसन्य! करोति, “सीद त्व- 
मेति" वात्सप्रेणोपतिष्ठते । एवमग्निचयने यजमानो दीक्षितो भवति 
प्रस्य कमणः संवत्सरपयेन्तमावृत्तिभेवति । भ्रत्राग्निचयने सोमस्य 
प्रधानभूतत्वात्‌ तदीया एव दीक्षा भवन्ति तत उ० क° श्रप्सूख्यमस्मा- 
वपनं विधीयते ।« आ० क० पुरीषे पशुकामः मस्मप्रवेशनं कुर्यात्‌, अप्सु 
च यायावरः प्रवपेत्‌, इति ॥ | 


का० क० चयनप्रकाराणि--कात्यायनेनात्र भृत्तिविधानानुसारेण 
ग्रनेकेप्रकारणां चयनानां विधानं कतम्‌ । तानि सन्ति-द्ोणचित्‌, 
रथचित्‌, कङ्कचित्‌, श्येनचित्‌, प्रउगचिप्‌ चेति ।९ 


वेदिमानम्‌-का० क° एकदीक्लापक्षे तस्यामेव रात्रौ विष्णृक्रमा- 
दयो वेदिमानमग्निक्षेत्रमानं च कार्याणि । वेदिङ्व चयनयागाचिल्यनु- 
सारं वधंनीया, साच चत्वारिरत्पदा भवति” श्रा० क० यजमानः 
प्रायणीयया प्रचयं वेदि विमीमिते तथा चातिथ्यया प्रचर्यागिनि विमि- 
मीते । का० क° तु दीक्षणीयामृत्तमेऽहनि एते कमेणी भवतः ॥ 


ग्र ननिक्षेत्रमानम्‌--तत्रेवाग्निक्षेत्रं निमीयते । तच्च साद्धसप्तपुरुषा- 
 त्मकम्‌, तत्र मध्ये द्विपुरुषयामं द्िपुरुषविस्तारं स्थण्डिलं निर्माय 
तत्सलग्नमेव दक्षिणपरिचिमोत्तरभगेषु त्रीण्यपि एकंकपुरुषविस्तारम्‌, 
दक्षिणोत्तरयोः पाह्वयोः सारत्तिकंकपुरुषयामं परिचमे च सवितस्ति- 
कपुरुषयामं स्थण्डिलच्रयं निर्मीयते । स्थण्डिलमिदं प्राङ्मूखं क्रियते, 





. का० श्रौ ० (१६।५।९), आ० श्रौ ° (१६।१०।११-१२) 
का० श्रौ० (१६।५।१६) 

. आ० श्रौ° (१६।१०।१४) 

का० श्रौ० (१६।६।२३), आ० श्रौ° (१६।१२।११) 
. आ० श्रौ० (१६।१३।२-४) 

, का० श्रौ (१६।५।६) 

„ का० श्रौ° (१७।३।१४) 

. का० श्रौ (१६।७।२८), आ० श्रौ° (१६।१७।४) 
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तस्य दक्षिणोत्तरयोष्रं स्थण्डिले, तयो: क्रमादक्षिणोत्तरौ पक्षौ इति संज्ञा, 
परिचमस्य पुच्छमिति नाम, मध्यमस्य चात्मेति संज्ञा । इत्थं स्थानं 
प्रकल्प्य तच्च रज्ज्वा वेष्टयित्वा तस्य समन्तात खातं कृत्वा एकष- 
ष्ट्यधिकशतद्रयसंख्यकान्‌ चतुणं वत्यधिकशतत्रयसख्यंकान्वा पाषाणान्‌ 
इष्टकान्वा निरन्तरं परस्परसंलग्नात्‌ निखनति ।" आ० कल्पे प्रायेण 
चेवं विधानं कृतम्‌ !2 का क० खातस्योर्ध्वं शकरा: क्षेप्यन्ते । वाज- 
सनेयिनां (कात्यायनस्य) चरणे एकंकपुरूषवृद्ध्या एकशतव्रिधमग्नि- 
चयनमाख्यातम्‌, एतच्च मतं तत्राचायंणापस्तम्बेनोदाहूतम्‌ ।? शतपथे 
चाग्निमानं एवंविधं विधीयते । 


इष्टकोपधानप्रकारः-का० क० आत्मानमभिमूखीकरृत्य चयनं 
कत्तव्यं पराग्चयनं न कत्तव्यम्‌ । या इष्टका यजुषा उपधीयन्ते ता 
यजुष्मत्य उच्यन्ते यास्तष्णीमूपदघाति ता लोकम्पृणा उच्यन्ते । 
द्रे लोकम्पृणे उपधाय दशा दरोपधाति । ्रयुम्मोय इष्टकागणो यथा 
वालखिल्यास्तासां सप्तमध्यमान्‌के उपधीयन्ते, या चकेष्टका साप्यनूके 
उपधेया, यथा विङइवज्यो तिसंज्ञका 8 


ग्रा० क० चयनपदार्थाः--आ० कण दीक्षाकल्पेषु मासप्रभृतिषु 
इष्टकाः क्रियन्ते, मृन्मयी इष्टका तु पादमात्री, भ्ररत्निमात्री, ग्रणूक- 
मात्री, उवेस्थिमाची वा भवति । म्रत्र कल्पे चयनपदार्थाः, समाम्नाताः, 
पुष्करपर्णे रुक्मः, हिरण्यमयः पुरुषः, स्‌ चौ, सप्तस्वयमातृष्णाः, 
शकं राः, हिरण्येष्टकाः, घृतेष्टकाः (पञ्च), दूर्वेष्टकाः, कूम, उलूखलम्‌, 
मुसलम्‌, शूपम्‌, अरंमानः, पञ्युशिरांसि, सपंशिरांसि, मृन्मय्यश्चेष्टकाः । 
ग्रा० क० चिक्यानः प्रथमचितौ जानुदध्नं साहस्र चिनोति, द्वितीयचितौ 
नाभिदघ्नं द्विसाहृस्र चिनोति, तृतीयचितौ नाभिदध्नं त्रिसाहस्रं 
चिनोति ।९ 


. का० श्रौ (१६।०८।१-२३) 

. आ० श्रौ ° (१६।१७।६-१४) 
. आ० श्रौ र. ( १६।१७।१५-१६) 
, शा० श्रा० (१०।२।३।१८) 
 का० श्रौ ° (१६।७।१२-२७) 
आ० श्रौ ° (१६-१३) 
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गाहं पत्यागनिक्षेत्रम्‌- का० कण प्रादविव गा्हपत्यस्याग्नेः स्थण्डिलं 
निर्मीयते, तच्चैकचितिक त्रिचितिकं भवति, तच्चतुररत्निमात्रं विस्तारे, 
मण्डलाकारं च क्रियते, एकंकस्यामपि चितौ एकविशतिरिष्टका 
भवन्ति ।" तथा चाह प्रापस्तम्बाचायंः--"गाहुंपत्यचितेरायतनं व्याम- 
मात्रं चतुरधरं परिमण्डलं वा' (भवति), अ्रध्वर्युः पलाशशाखया गाहं- 
पत्यस्य त्रणादिकं वहिनिस्सारयति । उ० क० चाध्वयरूषानु सिक- 
ताङ्च निवेपति ।४ ततः का० क° ्रधवृहत्यश्चतखः, पद्याः सप्तः, दवे 
प्रधेपये, ग्रष्टौ वक्रा उपधीयन्ते ।« आ० क० श्रविष्ठ क्षेत्रं ्रयोदश- 
भिलकिम्पृणाभिः प्रच्छादयति | तदनन्तरं चात्वालदेशात्पूरीषमाहूत्य 
तेन तत्समं करोति । तत उ० क० नैऋत्यां दिशि दुरं गत्वा कृष्णवर्णास्तु- 
षपक्वा निक तिसं्ञकास्तिखर इष्टकाः इवश्रादौ निधाय तत्रेव शिक्यं 
रुक्मं पाशादिकमुन्मूच्यागच्छेत्‌ ।5 एवं च श्रा० क० नमः सुतेनिक्रते 
इति मन्त्रेण ता निधाय श्रागच्छति यजमानः ।५ उ० क० नमस्कृत्वा 
निकर तिविषयमनपेक्ष्यायान्ति सवे, स्नात्वा च गृहान्‌ ्रगच्छन्ति, ग्रग्नी 
चोपतिष्ठन्ते ॥ | 


क्षेत्र कषंणम्‌--उ० कण प्रायणीयान्ते यजमानः कषंणार्थं षड्‌ 
दादश चतुविशति वा बलीवर्दान्‌ युनक्ति, प्रत्र सीरमौदुम्बरं भवति । 
आ० क० चात्र एतान्युपकर णान्युक्तानि-उयोजनम्‌, अ्रन्तर्यामम्‌ ईषा, 
खगल्यम्‌, रफम्‌, अष्टा, तालम, मंड्क्यौ च ।° का० क० होमानन्तरम्‌ 
भ्रध्वय्‌: “शुनं सुफाला' इत्यादिभिमेन्त्रः प्रथमां सीतां कृषति, ततो 
मध्ये तुष्णीं तिखस्ति्तः सीताः कृषति, एवमन्यासु दिक्षु च यजमान- 
स्तिस्तस्तिखरः सीताः कृषति । ततोऽध्वय्‌रनङ्हौ विमुच्य विरमति, 





1 


. का० श्रौ° भूमिकायां, प° ६३ 

. आ० श्रौ० (१६१४१) 

, का० श्रौ ° (१७।१।६-७), आ० श्रौ° (१६।१४।१-४) 

; का० श्रौ° (१७।१।८-१७) 

. का० श्चौ° (१७।१।२३) 

. आ० श्रौ° (१६।१५।८) 

+ का० श्री° (१७।२।६), आ० श्रौ° (१६।१६।४-५) 

. का०श्रौ० (१७।२।८-१०), आ० श्रौ (१६।८।५) 

, आ० भरौ° (१६।१०।५)--तुलनीयम्‌-मैत्रायणीयसंहितया (२।७।१२) 
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तदा यजमानस्तान्‌ बलीवर्दानिध्वयेवे ददाति!" श्नापस्तम्बेन चवं क्षेत्र 
सीताकषेणप्रकारमुक्तम, तथाविधा च वलीवर्दनिां दक्षिणा विहिता ।" 
ग्रत्र तेनाचार्यण वाजसनेयिनां मतं प्रद्ितम्‌ चतुरश्रसम्भिन्नं षोडश- 
सीतं वाजसनेयिनः समामनन्ति । कात्यायनेन चेवं विहितम्‌, रातपथे 

षोड कृष्टाः सीताः श्रूयन्ते ।“ का० क० म्रध्वय्‌; कुशस्तम्बे हुत्वा 
पञ्चदश चमसान्‌ कृष्टे चाकरष्टे निनयति ।5 श्रा० क० स पञ्चदरो- 
दपात्राणि निनयति, पूवेकल्पवत्‌--द्ादश कृष्टेषु त्रीनकृष्टेषु चऽ तत 
उ० क० यजमानः सर्वोषधं कृष्टक्ेत्रे वपति । आ० क ० चतुदलभिमन्त्रः, 
का० क० पञ्चदशमन्वेस्तान्यौषधीनि स वपति । प्रापस्तम्बेनात्र तानि 
१रिगणितानि- तिलमाषाः, ब्रीहियवाः, प्रियङ्ग्वणवः, गोधूमाः, वेण्‌- 
द्यामकनीवाराः, जतिलाः, गवेधृकारच । प्रारण्यजः मकटकाः, गाम्‌त- 
सप्तमाः, कुलत्थसप्तमा वा सप्त ग्राम्याः सप्ताश्याः श्रौषधय 
का० कल्पे श्रौषधिपरिगणनं नास्ति। 


तत उ० क° उत्तरवेदेनिवपनमाहवनीपरिश्रयणञ्चोच्येते ।४ 


प्रथमचितेरिष्टको पधानम्‌--उ० कण रोहिते चमेण्यानुडहे प्राचीन- 
ग्रीवे उत्तरलोम्नि प्रथमायारिचतेरिष्टका यजमानः संसादयति । श्रा 
क०च तत्र तिस्लः स्वयमातृष्णास्तिखश्च विश्वज्योतिषः संसाद्यन्ते °. 
का० कण स्वद्यमात्रष्णा इच्छया अगदधाति ।"० का० क० अ्रग्नेः परस्तात्‌ 
दवेतोऽरव स्तिष्ठति, इ्वेताभावे श्रद्वेताइवस्तिष्ठति तस्याभावे अनड्वान्‌ 


इतिहासे तु कूरुजनकादिभिनृषिः स्वयं क्षोत्रकषंणं कृतमिति श्रूयते । 
॥ (का० श्रौ° १७।२।११-२२) 
. आ० श्रौ० (१६।१६।२-६) | 
. आ० श्रौ° (१६।१६।६) 
, ग० ब्रा० (७।२1२.४-६) 
. का० श्रौ ° (१५।३।३) 
. आ० श्रौ० (१६।१.९।१०) 
. आ० श्रौ° (१६।१६।१३-१४) 
. का० श्रौ° (१७ ३।३-१४), आ० श्रौ ° (१६।२०।६-१२) 
. आ० श्रौ° (१६।२१।२) 
का० श्रौ° (१७।३।१८) 
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भवति!" श्रापस्तम्वस्तु छवेतमशवमेन विदधाति ।2 उ० कण सरवे 
ऋत्विग्यजमाना श्रव पुरस्कृत्याभिप्रत्रजन्ति । पुच्छाद्‌ दक्षिणस्यां 
दिशीष्टकां निदधाति, ततः परिक्रमणानन्तरमश्वं मुञ्चति । तत 
इष्टकाभिरध्व्ुंयेजमानो वा अग्नि चिनोति । 


उ० क० यजमानः साम गायन्‌ पष्करपणेमुपधाय तस्मिन्‌ श्रह्य 
जज्ञाननमिति" मन्त्रेण सुक्ममूपदधाति, रुक्मे च हिरण्यमयीं पुरुषाकृति 
निदधाति, तदुपरि स्व्यमात्ष्णामूपधाय साम गायति, ततो जुहोति । 


का० क० पुरुषोपरि स्वयमातृष्णां पाषाणमयीं शकरा चोपधाय 
यजमानः साम गायति ।* श्रा० क० स्वयमातृष्णामभिमृश्य यजमानो 
अर्वेनोपधघ्राप्य श्रविदषा ब्राह्मणेन सह मध्येऽगैरिष्टकामुपदधाति 
उपधाने यजमानः भूरिति" व्याहूति जपति । ततः स्वयमातरष्णां 
जुहोति । श्रत्र कल्पे यजमानः आसीनः प्रथमां स्वयमात्रष्णामुपदधाति, 
ऊध्वजुदवितीयाम्‌, तिष्ठस्तृतीयां चोपदधाति । ततः स हिरण्येष्टकामुप- 
धाय मण्डलेष्टका चोपदधाति । 


ततो यजमानः का० क° यजुष्मत्या्याः आषाढान्तरस्तासामेकंकां, 
पूवं पुवंमुपदधाति। तत ्रात्मनो द्वितीये पद्यालोके इष्टका हिचनोति । 
उलूखलमुसले च रेतः सिग्वेलायां प्रयुनक्ति, (शण ब्रा° ७।५।१।१२) । 
ततो यजमानो द्वे रेतसिगिष्टके, एकां विङ्वज्योत्तिषम्‌, द्वे ऋतव्ये, 
एकामाषाढाम्‌ चोपदधाति । ततः कूर्म दधिमधुघृते रङ्क्त्वा शेवालेषु 
तृतीये पद्यालोके तं (कूर्मम्‌) उपदधाति । श्रा° क° च शब्दान्तरेणेदं 
विधानं वतते। श्रत्र कल्पे जीवन्तं कूमेमूपदधाति । सन्त्रविनियोगोऽपि 
किञ्िद्‌ भिद्यते ।? 

1. का० श्रौ० (१७।३।२०) 

2. आ० श्रौऽ (१६।२१।५) 

3. का० श्रौ० (१७।४।१-१०), आ० श्रौ° (१६।२२।१-४) 

4. का० श्रौ ० (१७।४।१५-१७) 

5. आ० श्रौ° (१६।२३।१-६) 

6. का० श्रौ° (१७।४।१८-२८) 

7. आ० श्रौ° (१६।२५) 
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का० क० स्वयमातृष्णामध्यादरत्निमात्रे तृतीये पद्यालोके उत्तरस्यां 
दिशि प्रादेशमात्रे ओौदुम्बरे उलृखलमूसले च यजमान उपदधातिः 
आपस्तम्बेनात्र वाजसनेयिनां मतमुल्लिखितम्‌, तदनुसारेण उलखलं 
मध्येऽगनेरुपदधाति, वेदिमध्ये चोखामुपदधातिः, अ्र(० क° उखां घृतेन 
दध्ना मधुना सिकताभिर्वा पूरयित्वा तस्यां पथः करोति । शतपथे 
 चोखापुरणमुक्तम्‌५, ततोऽध्व्य्‌रुखां जुहोति । 


हिरण्यप्रासनम्‌--का० क० पञ्चपदूनां प्रतिशिरः सप्तसप्तहिर- 
ण्यशकलान्‌ इन्द्रियेषु यजमानः प्रास्यतिः, तथा चापस्तम्बो मतमिद- 
मृदाहरति--"सवंषां पशुशिरसां हिरण्यश्ञकलप्रत्यसनं पूरणं च वाज- 
सनेयिनः समामनन्ति ।ण एवं पञ्चत्रिशत्‌ हिरण्य शकला पञुनामिन्द्रि- 
येषु प्रास्यन्ते। ततः सर्वाणि पञ्ुशिरांसि यजमान उखायामादधाति, 
तेषां मध्ये पुरुषरिर उपधीयते, उत्तरपूवेयोरडवस्यवेश्च शिरसी, 
दक्षिणपरिचिमयोर्गोरजयोः शिरसी च उपधीयन्ते) ततः पुरुषशिरसि 
द्रे स्‌ वाहृती हृयेते, ततः शिरसा मुपस्थानम्‌ ॥ आ० क० हिरण्य प्रासनं 
का० कल्पवत्‌ विहितम्‌ । सन्त्रविनियोगस्तु भिन्नः । अत्र कल्पे मधु- 
मिश्रेण दध्ना पुरुषशिरः पूरणम्‌, ततः सर्वाणि पशुशिरांसि पूववत्‌ 
उखायां निधीयन्ते । तथोपस्थानमपि चात्र भवति । श्रा० क० यजमानो 
दक्षिणेऽसे सपशिर उपदधाति वा नोपदधातिऽ, का० कल्पे नेतद्‌ 
विध।नं कथितम्‌ । तथाच श्रा० कण द्रादशभिमेत्त्रः त्रिकृत्वोऽभ्यास- 
पूवेक पुरुषाकृति मिष्टकभिरिचिनोति यजमानः । ततः स पुरुषसुक्तेन 
नारायणमपतिष्ठते ।9 


. का० श्रौ° (१७।५।३) 
. आ० श्रौ° (१६।२६।१२) | 
. आ० श्रौ° (१६।२६) 
. शण त्रा० (७।१।१।३८-४०) 
. का० श्रौ० (१७।५।७) 
आ० श्रौ° (१६।२७।६) 
~ का० श्रौ० (१७।५।७-२३) 
„ आ० श्रौ० (१६-२७) 
. आ० भ्रौ० (१६।२५।१-३) 
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भवति ।" भ्रापस्तम्बस्तु इवेतमङ्वमेत विदधाति । उ० क० सवं 
ऋत्विग्यजमाना श्ररव पुरस्कृत्याभिप्रत्रजन्ति । पृच्छाद्दक्षिणस्यां 
दिशीष्टकां निदधाति, ततः परिक्रमणानन्तरमकष्वं मुञ्चति । तत 
इष्टकाभिरध्वयंयजमानो वा अग्नि चिनोति । 


उ० क० यजमानः साम गायतु पुष्करपणंमुपधाय तस्मिन श्रह्य 
जज्ञाननमित्ति' मन्त्रेण रुक्ममुपदधाति, रुक्मे च हिरण्यमयीं पुरुषाकृति 
निदधाति, तदुपरि स्वयमात्रष्णामुपधाय साम गायति, ततो जुहोति ° 


का० कण पुरुषोपरि स्वयमातृष्णां पाषाणमयीं सकेरां चोपधाय 
यजमानः साम गायति ।« श्रा० कण स्वयमातृष्णामभिमृद्य यजमानो 
अश्वेनोपध्राप्य ्रविदुषा ब्राह्मणेन सह्‌ मध्येऽगनेरिष्टकामूपदधाति ॥ 
उपधाने यजमानः भूरिति' व्याहति जपति । ततः स्वयमातरष्णां 
जुहोति । श्रत्र कल्पे यजमानः आसीनः प्रथमां स्वयमातृष्णामुपदधाति, 
ऊध्वेननुद्ितीयाम्‌, तिष्ठस्तरृतीयां चोपदधाति । ततः स हिरण्येष्टकामुप- 
धाय मण्डलेष्टका चोपदधाति । 


ततो यजमानः का० क० यजुष्मत्याद्याः आषाढान्तरस्तासामेककां, 
पूवं पूवमुपदधाति। तत श्रात्मनो द्वितीये पद्यालोके इष्टकारिचनोति । 
उलूखलमुसले च रेतः सिभ्वेलायां प्रयुनक्ति, (शण ब्रा° ७।५।१।१३) । 
ततो यजमानो द्रे रेतसिगिष्टके, एकां विदवज्योतिषम्‌, द्वे ऋतव्ये 
एकामाषाढाम्‌ चोपदधाति । ततः कूर्मं दधिमधुषृतेरद्क्त्वा शेवालेषु 
तृतीये पद्यालोके तं (क्म्‌) उपदधाति भ्रा० क० च शन्दान्तरेणेदं 
विधानं वतते! श्रत्र कल्पे जीवन्तं कू्ममूपदधाति । मन््रविनियोगोऽपि 
किञ्चिद्‌ भिद्यते 


[व कानाप्याकावाातत 1 


1. का० श्रौ० (१७।३।२०) 
2. आ०श्रौ° (१६।२१।५) 

3. का० श्रौ० (१७।४।१-१०), आ० श्रौ° (१६।२२।१-४) 
4 का० भ्रौ° (१७.४।१५-१७) 

5. आ० श्रौ० (१६।२३।१-६) 

6. का० श्रौ° (१७।४।१८-२५) 

7. आ० श्रौर (१६।२१५) 
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का० क० स्वयमातृष्णामध्यादरत्निमातरे तृतीये पच्यालोके उत्तरस्यां 
दिशि प्रादेशमात्रे ओौदुम्बरे उलूखलमुसले च यजमान उपदधातिः, 
भपस्तम्बेनात्र वाजसनेयिन मतमुत्लिखितम्‌, तदनुसारेण उलूखलं 
मध्येऽग्नेरुपदधाति, वेदिमध्ये चोखामुपदधाति?, श्र° क० उखा घृतेन 
दध्ना मधुना सिकताभिर्वा पूरयित्वा तस्यां पयः करोति । रातपथे 
 चोखापुरणमूक्तम्‌५, ततोऽ्व््‌रुखां जुहोति । 


हिरण्यप्रासनस्‌--का० क० पञ्चपशूनां प्रतिशिरः सप्तसप्तहिर- 
ण्यराकलान्‌ इद्दरियेषु यजमानः प्रास्यत्तिः, तथा चापस्तम्बो मतमिद- 
मृदाहरति-- "सवेषां पञ्युशिरसां हिरण्यश्षकलप्रत्यसनं पूरणं च वाज- 
सनेयिनः समामनन्ति ।'५ एवं पञ्चत्रिंशत्‌ हिरण्यशकला पशुनामिन््रि- 
येषु प्रास्यन्ते ! ततः सर्वाणि पञ्युचिरांसि यजमान उखायामादधाति, 
तेषां मध्ये पुरुषशिर उपधीयते, उत्तरपूवंयोरर्वस्य वेश्च शिरसी, 
दक्षिणपस्चिमयोर्गोरजयोः शिरसी च उपधीयन्ते । ततः पुरुषशिरसि 
द्रे ख्‌ वाहुती हयेते, ततः शिरसामुपस्थानम्‌ " आ० क० हिरण्य प्रासनं 
का० कल्पवत्‌ विहितम्‌ । मन्त्रवितनियोगस्तु भिन्नः । भ्रच कल्पे मधु- 
मिश्रेण दध्ना पुरुषशिरः पुरणम्‌, ततः सर्वाणि परुशिरांसि पूववत्‌ 
उखायां निधीयन्ते । तथोपस्थानमपि चात्र मवति । आरा क० यजमानो 
दक्षिणेऽसे सपेशिर उपदधाति वा नोपदधाति8, का० कल्पे नेतद्‌ 
विधानं कथितम्‌ । तथा च श्रा० कण द्वादशभिमेन््रः चिकृत्वोऽभ्यास- 
पूवकं पुरुषाकृति मिष्टक(मिरिचनोति यजमानः । ततः स पुरुषसूक्तेन 
ना रायणमुपतिष्ठते 1 


. का०श्रौ° (१७।५।३) 

. आ० श्रौ० (१६।२६।१२) 
. आ० श्रौ° (१६।२६) 

. श० ब्रा० (७।१।१।३८-४०) 
. का० श्रौ० (१७।५।७) 

. आ० श्रौ० (१६।२७।६) 

. का० श्रौ° (१७।५।७-२३) 
, आ० श्रौ° (१६-२७) 

. आ० भ्रौ० (१६।२५।१-२) 
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का० कृ प्रथपाचितिचयनसम्‌-का० क०° यजमानः स्वयमातृष्णाया | 
अपरस्मिन्‌ देशे प्रजकान्तेषु पञ्च श्रपस्या (इष्टका) उपदधाति, 
पुरस्तादन्‌कमध्ये मध्यकां पर्या, तामितो दव प्रघंपद्ये, तयोः पाइवं 
द्रे पचे चोपदधाति, तदनन्तरं दश दश प्राणभृतो दक्षिणपुर्वासादारम्य 
कणसिहिता चोपदधाति, एवमृत्तरश्रोणेरारम्य एवमेवोपधानम्‌, पून- 
द॑क्िणश्रोणेरारम्य एवमेवोपधानम्‌, तत उत्तरादारम्योपधानम्‌, एवं 
चत्वारो दशका इष्टकानां चीयन्ते । शिष्टा दश रेतसि च उपधीयन्ते, 
एवं पञ्चाशत्‌ इष्टका भवन्ति । ततो दक्षिणकोणादारभ्य लोकम्पृणा 
उपदधाति, एवं शेषमागं ताभिः पूरयति, पशुपृच्छयोलेकिम्पृणा 
प्रधीयन्ते, ततः पुरीषनिवपनं भवति ।" 


 का०कर प्रथमायां चितौ दवे सहस्रं षट्‌ च (२००६) इष्टका 
भवन्ति, तास्वपि यजुष्मत्यः सप्तसप्ततिः, रेषा लोकम्पृणा (१९२६), 
द्वितीयायां चितौ १९९१ इष्टकाः, तासु ४१ यचुष्मत्यः, १६५० लोक- 
म्पृणाः, चतुय चितौ १६९७ इष्टकाः, तत्र॒ ४७ यजुष्मत्यः, शेषा 
१९५० लोकम्पृणाः, पञ्चम्यां चितौ ३०५३ इष्टकाः, तासु १३४ यजु- 
षम॑त्यः, शेषाः २६९२ ` लोकम्पृणाः, सर्वा यजुष्मत्य मिलित्वा ३६० 
यजुष्मत्यः १०७०६ लोकम्पृणाः, उभयविधा मिलित्वा १११७० इष्टका- 
चीयन्ते 1 | 


ग्रा० क० प्रथमाचितिचयनस्‌--उत्र कल्पेऽपि अपस्याप्रभृतय 
इष्टका का० कल्पव द्‌-चिक्यान उपदधाति, प्रतिदिशं पञ्चहिरण्येष्टका 
एका च मध्ये हिरण्येष्टका इति षड्‌ हिरण्येष्टका विधीयन्ते । भ्राप- 
स्तम्बेन सूत्रेषु उपधानमन्त्रा पूणरूपेणेव उदाहूताः, यदा कात्यायनस्तान्‌ 
क्वचित्‌ क्वचित्‌ प्रतीकमात्रेण उदाहरति । चयनान्तरं यजमान 
इष्टका उपतिष्ठते ततः त्वामग्ने वृषभमित्यषभमूपधाय' लोकम्पृण 
ता श्रस्य सूददोहस' इत्यवशिष्ट क्षेत्रं लोकम्पृणाभिः पुवेकल्पवत्‌ पुर- 
यत्ति श्रतापि इष्टकानां संख्या पूवेवत्‌ भवति । 

 द्ितीयचितिः (का० क०)--चिक्यानो द्वितीयातृतीयाचतुर्थीषु 
चितिषु प्रथमाचितिवत्‌ पञ्चाशदूना दवे सहस्रं लोकम्पृणा इष्टका 


1. काण धो० (१७।६।२-१३) 
2. आ० श्रौ ° (१६।३२.३३ कण्डिके) 
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उपदध।ति। का० क° ह्वतीयायां चितौ प्रतिदिशं पञ्च भ्रारिविनीरुप- 
दधाति, ततः प्रतिदि्ं पञ्च वेशवदेकीरुपदधात्ति, ततः पञ्च प्राण- 
भतः पञ्च चापय्या उपदधाति, श्रच “शुक्रशची' इति संज्ञके ढे ऋतव्ये 
इष्टके चोपधीयेते \ ततशचतस्ो वयस्या उपदधाति ।1 


श्रा क०्--कात्यायनकल्पवदत्रापि पञ्च श्राहिवनीः, पञ्च वेह्व- 
देवी, पञ्च प्राणभृतः पञ्च प्रपस्या, द्वे ऋतव्ये चोपदधाति चतस्तो 
वयस्या चोपदधाति ।? 
 व्रतीयाचितिः--का० कृ० तृतीयायां चितौ स्वथमातुष्णामुपघाय 
विकवज्योतिषमुपदधघाति, तत नमनमस्येषोजनिां चतुर्णां मासानां 
चतस ऋतव्या उपदधाति, ततो दश्च प्राणभृतः, द्वादशदन्दस्या, सप्त 
बालखिल्याश्चोपधाय यजुऽ्मतीर्लोकम्पृणास्चोपदधाति । 


ग्रा क० यजमानः इवोभ्रूते तृतीयां चिति चिचीषुः स्वयमातृष्णा- 
मुपधायाश्वेन चोपघ्राप्य अ्रविदुषा ब्राह्मणेन सह मध्ये, अ्रग्नेरुपधाय 
तां जुहोति । ततो हिरण्येष्टका उपदधाति, ततो मण्डलेष्टकामूपधाय 
रेतसि च उपदधाति, ततो विश्वज्योतिषम्‌, दे संज्ञान्ये, चतल ऋतन्याः, 
पञ्च चेष्टका दिशानामूपदधाय दश प्राणभूत उपदधाति, ततस्तिस्तसु 
दिक्षु दादय द्वादश छन्दस्याः (समग्राः पट्त्रिशतम्‌) उपधाय सप्त 
बालखिल्याः, ततो दादरा भूतेष्टकाः, ऋषभेष्टकां चोपदधाति ।“ 


चतुर्थोचितिः- का० कण चतुर्थ्या चितौ चिक्यानः पूवंयोद्रं इष्टके, 
दक्षिणदिशि द्वे इष्टके, ततश्चतुदंश इष्टका चोपधाय षड़दष्टकारचोप- 
दधाति, ततो 2 ऋतव्ये (सहसष्टस्ये), नवे सृष्टीरिष्टकाः, ततो लोक- 
म्पृणभिः प्रथमाचितिवत्‌ पूरणम्‌ 
प्रा कण्दर संज्ञान्यौ, द्वे ऋतव्ये, सप्तदश सृष्टीरिकाः, षोड 
वृष्टीरुषधाय लोकम्परणाभिरचितिपूरणमुक्तम्‌ ५ 
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1. का० श्रौ ० (१७।६।१६) 
2. आ० श्रौ° (१७।१) ` 
3. का० श्रौ (१७।६।१-१०) 
4. आ० श्रौ {१७।२।१२) 
5. का० श्रौ (१७।६।१६-१७) 
6. आ० ध्रौ° (१७।२।८-१३) 


२७८ | वैदिकी यज्ञविद्या 


 पञ्चमोचितिः--का० कण पञ्च असपत्ना इष्टका द्वितीये पद्या- 
लोके श्रनुकान्तेषपधीयन्ते, ततो दश दश प्रतिदिशं विरार्दृसंज्ञकाङ्च- 
त्वारिगतमुपदधाति, द्वे गायच्यौ श्रसपत्नानां विराङ्कणस्य मध्ये 
स्थापनीये । द्वितीये पद्यालोके उष्णिक्सं्ञकाः, ततो भ्रषाढवेलायां 
पञ्चदशस्तोमभागाः प्रतिदिक्लसमुपदधाति। ततो प्रनूकेषु पञ्च नाक- 
सदः, पञ्चचूडा, तिस्रस्ति्ः छन्दस्या उपदधाति, स्वमन्येषां छन्द- 
साम्‌ भ्रनुष्टुन्जगतीघ्रहतीककूल्गायत्रीप्रभृतीनामिष्टकानामूपधानं विधी- 
यते । ततः पुरीषवत्या सह पूर्वामतिच्छन्दसं प्राच्यामूपदधाति, पञ्च- 
मीमसपत्नां पुरीषवतीमुपदघाति, अधंबहतीनां स्थाने मध्ये प्रात्मनि 
प्रष्टौ भ्रधेपद्या उपदधाति, पूनः पुनश्चितिं ठे ऋतव्ये चोपधाय लोक- 
म्पृणाभिः पुरीषेण च पूरणमर, ततो विकर्णीसंज्ञकामूुपधायाग्तिप्रोक्षणं 
हिरण्यशकलसहसप्रकिरणं च भवतः ॥1 


स्रा० क० पुनरि्चितिः-श्रा० कण चंवंविधं पञ्चम्यादिचतेश्चयन- 
मुक्तम्‌ । अत्र कल्पे चापि यजमानः पुनर्चिति चिनोति, तदिधानमा- 
पस्तम्बेन विस्तरेण प्रोक्तम्‌, तत्र यजमानो म्रष्टौ सयुजः पञ्चजीमूताः 
सप्तकृतिकाः पञ्च परोवसिनीः, अष्टौ प्रादित्येष्टकाः पञ्च घुतेष्टकाः 
उपघाति, श्रत्रापस्तम्बेन वाजसनेयिनां मतमुदाहूतम्‌ -“म्रादिव्येष्टका 
ग्रपिघुतपिण्डान्मतिषिक्तानुपदधाति, ततोऽपि तेन विधानं विस्तीयेते । 
तदनुसारेण पञ्च यशोदाः, पञ्च भूयस्करेतः, पञ्च रूपिणीः पञ्च, 
षड्‌, एकां च हूदयेष्टकां सप्त ऋतव्यारचोपदधाति । ततः षोडशौप - 
रीवरीरिष्टकाः, दश इन्द्रेष्टकाः, द्वाविशतिमिन्द्रतन्वीं, त्रयस्त्रिंशतं 
यज्ञतन्वी", हाद ज्योतिष्मती: पौणंमासीमिष्टकामूपधाय कृत्तिका- 
नक्षतरैष्टकामूपधाय सर्वाः (षडविशति) नक्षत्रेष्टका उपदधाति । ततो 
म्रष्टौ सरितः, पञ्चदहिरण्येष्टकाः, चतसः स्वयमातुष्णाः, पञ्चाह्ला- 
मिष्टका उपधाय एकां त्रतेऽष्टकां पञ्चात्मेष्टकाः पञ्च वेशवदेवीः 
प्रजापत्यमिकासिष्टकामुपधाय पञ्चायानीरिष्टकाः, चतस्रो वच्िणीः 
 ततस्त्रिलोकां तिस्रो लोकेष्टकाः, तिल्लरच पावमानीरुपदधाति । ततः 
सप्तच्छन्दस्याः, चतस्रो राष्ट्भृतः उपदधाति, एकेषां मते पुरस्ताद्‌ 
गायत्रीं दक्षिणतो चिष्ट्भं पश्चात्‌ जगतीमूत्तरतः पङ्क्ति च मध्ये 
उपधाय मखं पूरयति । परमतेन लोकम्पृणाभिम्‌खपुरणम्‌, प्रथवा ` 


1. का० भ्रौ (१७।११) 
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विकर्णीं स्वयमात्रुष्णां वोपदधाति, चिव्यन्ते लोकम्पृणा उपधाय संचि- 
तमाज्येन प्रोक्षति, अत्र कल्पेऽपि हिरण्यशकलसहछक्षेपणमुक्तम्‌ ।1 

शतरुद्ियहोभः - एवं यजमानङिचिति चित्वा उ० क शतरुद्रियं 
होमं जुहोति । का० क० ग्रग्निचयनक्षेत्रस्योत्तरस्यामपरस्यां स्‌.कत्यां 
परिधित्यु जतिलमिश्रान्‌ सगवेधुकसक्तून जुहोति, शाखान्तरेण अजा- 
क्षीरेण वा होमः क्रियते । श्र श्रकंपत्रेण रद्रदेवतासम्बन्धिभिः प्रत्य- 
वरोहा रोहसंज्ञकं मन्त्रैः (चु० य° १६ गअ्र०) होमो भवति) श्रा° क 
चैवविधं समानं विधानम्‌ !® तत उ० क० अ्रगनक्षेत्रं परिषेक्ता चि 
परिषिञ्चति उदकुम्भं चाश्मना भिनत्ति, तत उ० कण० यजमानो 
मण्डकावकावतेसशाखा वेणौ वद्ध्वा प्रणि प्रतिकषति, ततः कषणेन 
मरतं मण्डकमुत्करे क्षिपति । तत उ० क० यजमानस्य वाग्विसजनम, 
चित्यारोहणम्‌, होमः, प्रवरोहणम, इत्यादीनि भवन्ति।* होमान्ते 
वैश्वानरस्य मरुतां पुरोडाशनिवंपणम्‌ । उ० क० सप्तमारुतान्‌ पुरो- 
डाशान्‌ निरुप्य, तत्रान्तिमं मारुताख्यसंज्ञक पुरोडाशं निवपति (सप्त- 
मरूतः- स्वतवान्‌, प्रघासी, सांतपनः, गृहमेधी, क्रीडी, साकी, ऊरजिषी 
च), ततो वसोर्धारासज्ञकहोमः, तत उच्ष्टेनाज्येन ब्रह्मौदनं पक्त्वा 
चतुरो ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा प्रारितवद्भ्यो दक्षिणायां चतस्रो धेन्‌- 
देदाति ।? 

वाजप्रसवीयहोमः--का० क० रतरुद्रियानन्तरं राजसुयिकानु षट्‌ 
पाथेहोमान्‌, बाजप्रसवीयान्‌ वाजपेयिकात्‌ आग्तिकांङ्च वाजप्रसवीयान्‌ 
यजमानो जुहोति । उ० क° वाजप्रसवीये होमे सप्त ग्राम्याः सप्तारण्याद्च 
ग्रौषधयो हूयन्ते, उ० क० ततो हुतशेष प्रप कृत्वा ऋत्विजो यजमान- 
मभिषिञ्चन्ति। तत्रौदुम्बरीमासन्दीं प्रतिष्ठाप्य तस्यां कृष्णाजिनमा- 
स्तीयं तस्मिन्नासीनं यजमानमध्वर्य्‌रभिषिञ्चति। श्रा०कण० व्याघ्र 
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1. आ० श्रौ° (१७।१।११ कण्डिका) 

2. का० श्रौ° (१८।१।२-६) 

3. काण श्रौ° (१८।३।४-१४)) आ० श्रौ° ( १७।१२।२) 
तु० मे° सं° (२।१३।२२) 

4. काण श्रौ° (१८।३।४-१४), आं० श्रौ° ) 
तु° मे० सं० (२।१३।२२) 

5. का० श्रौ° (१८।४।१), ० श्रौ ° (१७।१७।६-१२) 


५.९) ८ प्व यश स। 


चमेणि राजन्योऽभिषिच्यते, बस्ताजिनै वेश्योऽभिषिच्यते, कृष्णाजिने 
ब्राह्मणोऽभिषिच्यते | 


 का०क० यजमानः पुनः षड्राजसूयिकान्‌ पाथंहोमान्‌ जुहोति । 
गरत्राध्व्‌; द्वादशधा विभज्याज्यं जुहोति । ततो रथशिरसि पंचकृत्वौ 
जुहोति, ततः स वातहोमान्‌ जुहोति । 


धिष्ण्वाचयनसु-आा० क° वाजप्रसवीयहोमानन्तरमध्व्‌ः कृष्णायाः 
उवेतवत्साया गोः पयसा द्वादशगृहीतेनाज्येन राष्टरभृत्संज्ञकहोमं जुहोति । 
 का० कल्पवद्‌ रथमुखादिषु च होमा भवन्ति ततस्व्रीणि वातनामानि 
जुहोति, तत्राध्वयुः परमतेन कृष्णानिनपृटेन जुहोति, ततो मधुमिश्रेण 
दध्ना षट्‌ सर्पाहुतीः, ततः पञ्चाहुतीः, तिस्रो सुचाहुतीज्‌टोति ॥ 
तत उ० क० यजमानो लोकम्पृणाभि्धिष्ण्यान्‌ चिनोति, अ्राग्नीध्रीये 
चाङ्मानमुपदधाति, होत्रीये एकव्विशतिर्लोम्प्रिणा उपधेयाः, मार्जालीये 
षडिष्टका उपधेयाः, यावतीरिष्टका उपदधाति तावतीः परिधितो 
निदधाति । ततस्तूष्णीं पुरीषनिवपनम्‌ । श्रा० कर दादश षोडश एक- 
विशतिर्व लोकम्पृणा उपधीयन्ते । तत उ० क° श्रग्नियोजनम्‌, प्रग्नि- 
विमोचनं च विधीयेते । ततो देविकाहवींषि भवन्ति । | 


दक्षिणा--का० क० मैत्रावरुण्या पयस्यया प्रचये यमजानो श्रध्व- 
येवे छागमिथुनं ददाति ।* आ० क० दक्षिणायां शतमानस्य कृतं मधु- 
पूर्णं हिरण्यपात्रं ब्रह्मणे ददाति । भ्रध्वयेवे च कल्याणीदेक्षिणाः । ततः 
 समिष्टयज्‌षि, नवाध्वारिकाणि हृत्वा सत्तुहोमं दशाकृतीङ्च जुहोति । 


 याजमानव्रतानि-ग्रग्निचयनान्ते यजमान उ० क० न वर्ष्या 
धावति, पक्षिमासि नाह्नाति, प्रथमां चिति चित्वा न रामामुपेयात्‌, हिती- 
 येऽग्निचयनान्ते स्वां पत्नीमेवोपेयात्‌, नासवर्णाप्‌, तृतीये चथनास्ते न 
काञ्चन स्तियमुपेयात्‌, ब्रह्मचायंव भवेत्‌, अ्रग्निचित्त्‌ यावज्जीवं व्रता- 
 स्याचरेत्‌, विकल्पे संवत्स रपयंन्तं व्रतान्याचरेत्‌, पुनस्विति वा चिनुयात्‌, 
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उ० कण पुनरिचततिचयनमुक्तम्‌, आपस्तम्बेन चात्र याज्ञसेनीचितिरपि 
विहिता, अथवा विश्वजिता क्रतुना यष्टव्यम्‌ ।+ 


(आपस्तम्बकल्पे सावित्रादाइचयनेष्टयः) 

तेत्तिरीयाणां सम्प्रदाये सावित्र्या इष्टयः प्रसिद्धा ग्रसन्‌, तां 
परम्परामनुसरन्‌ श्रापस्तम्बः सावित्रा्यान्‌ यन्ञानु एकोनविदशे प्रइने 
विस्तरेण निरूपितवान्‌ । तत्रापस्तम्बकत्पे प्रधान्येन एतेषां चयन. 
यज्ञानां वणेनमुपलभामट- | 

(क) सावित्रचयनम्‌ 

(ख) नाचिकेतचयनम्‌ 

(ग) चातुर्होत्रचयतम्‌ 

(घ) वेश्वसृजचयनस्‌ 

(डः) आरुणकेतुकचयनम्‌ 

काल्यायनश्रौतसूतरे (वाजसनेयचःरणे) कारिचत्‌ काम्येष्टयः (परिव- 
ट्यः) व्याख्याताः--यथा--(१) वायवग्यपर्विष्टिः, (२) संग्रामयायी- 
पुरुषस्येष्टिः, (३) प्राजापत्येष्टिः, (४) चिक्रेष्टिः, (५) कारीरीष्टिः। 

अपस्तम्बकल्पानुसारि एतेषामिष्टीनां विषयवस्तु सारेणात्र 
संगृह्यते । 

 सावित्रचयनम्‌-- प्रा० क० पशुबन्धे यजमानः स्वर्गकामः सावित्रं 

चिन्वीत स चेष्यमाणो वेदितृतीयदेशे यजते । चिचीषुः पञ्चाशीतिशतं 
हिरण्येष्टकाः तावतीः शकंराः, चतंस्ः, स्वयमात्ृष्णा इष्टकाः, अपरि- 
मिताश्च लोकम्पृणा गृह्णाति । चयनकर्ता उत्तरवेदिदेशस्य मध्ये शङ्क्‌ 
निहत्य सवेत: परिमण्डलं रथचक्रमावं सावित्रः (सूर्य) परिलिख्य 
तत्र कुशस्तम्बे जुहोति । तत्रैव परिमण्डले नवग्रहाणां प्रतीकरूपा 
वृत्ताकारा नव रेखा लिख्यन्ते, ताः शक राभिरवकीयं दभंर्च प्रच्छाद्य ` 
दघ्ना मधुमिश्रेण शकंरःभिरच संपूरयति । | 

प्रातरग्निहोत्रे हुते यजमान म्रात्मनि श्रग्नि गृहीत्वा मन्त्रपुवंकं 
स्वयंचित्तौ सिकता निवपति, तत ऊषान्‌ सिकताङ्व संसृज्य निरुप्य 


न जा 


1. काण श्रौ० (१७।१२।१६), आ० श्रौ° (१७।४।६) 
2. अयं यज्ञः सौरमण्डलस्य क्रियाकलापस्यानुकृतिभं वति । इदमेव तथ्यमस्य 
यज्ञस्य वणंनातु भ्रकेटीभवति । 


रर्‌ं वैदिकी यज्ञविद्या 


च वेदर्जघना्धे उदमात्रं च निधाय नवभ्यां बाह्यलेखायां पुवंपक्षस्य 
पञ्चदशानामह्वां प्रतीकरूपा इष्टकाः संदधाति, तेषामन्तराले पञ्च- 
दशानां मुहतनिां पञ्चदश इष्टका उपदधाति । एवं क्रमेण यजमानः 
पूर्वपक्षस्य पञ्चदशानां रात्रीणाम्‌, भ्रासां रा्रीर्णा मुहूर्तानाम्‌, पञ्च 
दशापरपक्षस्याह्नाम्‌, तेषां च पञ्चदशमुहर्तानां प्रतिलेखामुपदधाति 
नवसु लेखामु, एवं द्वादशमासानां (पूवपरयोः पक्षयोः) चतुविशतिरि- 
ष्टकाः, त्रयोदश मासानां चेष्टका उपदधाति । भ्रतः पर षड्यन्ञक्रतुनां 
त्रयाणा च क्रतुनामिष्टका उपदध(ति--श्रग्निष्टोम उक्थ्यो श्रग्निकः तु- 
रिति, ततो नाभ्यां (केन्द्रे) चत्वारि संवत्सरनामानि उपदधाति-- 
प्रजापतिः, संवत्सरः, महान्‌ कश्च । ततरचतस्रः स्वयमातृष्णा दिक्षू- 
पदधाति--भूरग्िच पृथिवींचमां चेति। ततो लोकम्पृणा उपधाय 
चितौ श्रारोहणाव रोहणे भवतः! ततो यजमानरिचतिमूपतिष्ठते । उप- 
स्थानान्तरं यजमानो धेनूः कृत्वा ता उपधाय प्रजाक्षीरेण च हुत्वा 
अग्निप्रणयनादिकं कृत्वा श्रतिमृक्तीजंहोति, ततो शतरुद्रीयस्य, वसो- 
धारायाः श्रन्नस्य वसूनां मरस्तां च होमा भवन्ति, ततो दक्षिणादि- 
विधानं कथितं कल्पसूच्रकारेण । दक्षिणायां षष्ठौहीगभिणी, हिरण्यम्‌, 
वासङ्च विहितानि ।" 

 नाचिकतचयनम्‌- तत्तिरीयसंहितायां बहुधा यमनचिकेतसोरुपा- 
ख्यानमुपलभ्यते, कटोपनिषदि च तत्‌ प्रसिद्धमेव । तत्र यमेन मृत्यु 
देवेन नचिकेतसे चयनविधिराख्याता । श्रा कण नाचिकेतचयनं 
प्रायेण सावित्रचयनतुल्यं व्याख्यायते किन्त्वत्र लेखा न भवन्ति, चतु- 
भूजात्मक वृत्ताकारं वा स्वलोक परिलिख्यते तत्र एकविशर्तिहिरण्ये- 
ष्टका नाभ्यामेवोपधघीयन्ते, तत्रापि पशुकामः पाड्क्तचयने पञ्च पञ्च 
प्रतिदिरमेकां च मध्ये चिनोति, ज्येष्ठ्यं यशः प्रजां वा ईप्सन्‌ त्रिवृत्त- 
मेव चिनोति-तत्र सप्तेष्टकाः पुरस्तात्तिसरो दक्षिणतः सप्त पञ्चात्तिख 
उत्तरत एकां च मध्ये चिनोति, यदि चिक्यान इच्छेद्‌भूयिष्ठं जनामे 
श्रहधीरतच्‌ तदा स भूयिष्ठां दक्षिणां दद्यात्‌, तदास दक्षिणासु नीय- 
मानासु प्राच्येहि प्राच्येहीति" जुहोति ।° ततः स स्वयमात्रष्णादि उप- 





1. श्रा० श्रौ° (१६।११।-१३) | . 
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दधाति ।" 


चातुर्हो्नचयनस्‌-ग्रस्मिन्‌ चयने यावन्ति पदानि तावतीहिरण्ये- 
ष्टकारिचक्यान उपदधाति, तत्र दशहोतुहृदयग्रहचतुर्होतुपञ्चहोतुषड- 
टोतुसप्तहोतृसंभारपत्नीनाञ्च स्वयमातृष्णासहिता इष्टका उप- 
धीयन्ते ।2 


वेश्वसुजचयनसम्‌- नाचिकेतेन वशवसृजो व्याख्यायते, तत्र यावन्तो 
मन्त्रास्तावन्तीः हिरण्येष्टकाः लाकंरा वोपदधाति, तत्र चिक्यान 
उत्तरवेदेर्नाभि यच्चामृतं यच्च मत्येमित्येतस्त्रिभिरनुवाकंरग्नि परि- 
चिनोति, भ्रथवा तिख्रदिचतयश्चीयन्ते । अन्यत्समानम्‌ पूर्वेण । 

प्रा रुरकेतुकचयनम्‌--्रापस्तम्बमते आरुणकेतुक चयनं ब्राह्मण- 
व्याख्यातं भवति ।५ ` 


काम्थेष्टयः 


ग्रा° कण यजमानः काम्यैः पञ्चुभिरमाक्स्यायां पौणमास्यां वा 
यजने, तेषां निरूढपशुबन्धवत्‌ कल्पो भवति, तत्र वायव्यः र्वेतः पशुः, 
प्रागुङ्खः, श्रवाशगः, उक्षा, वशा वेहद्‌ धेनुवेत्स ऋषभोऽनडवान्‌ 
गोमृगो वा पशवो भवन्ति । तत्रापि प्राभिचरणकेषु कृत्येषु लोहितो- 
ष्णीषा लोहितवसना निवीता ऋत्विजः प्रचरन्ति (म्रा श्रौ° 
१६।१६। १-६) 


संग्रामयायोपुरुषस्येष्टिः-जिगीषुः संग्राममुपप्रयास्यन्‌ भ्रादित्यं चरं 
निवपेत्‌ । सोऽपि संग्रामभूमौ द्वादशकपालं पुरोडाशं निवेपेत्‌। (श्रा 
श्रौ ० १६।१९।१-२) । 


प्राजापत्येहिटिः-- म्रायुष्यकामः पुरुषः शतकृष्णलां प्राजापत्येष्टि 
करोति! तत्र शतं स्वणेशकलानि काकिण्या माषेण वा समानानि 
भवन्ति, तानि यजमान श्राज्ये आवपति, तानि च श्रपयित्वा भ्रष्टौ 
ग्रवद्यति पक्वानि तानि ब्रह्मादयो भक्षयन्ति । प्रयाजे च कृष्णलं 





1. आ० श्रौ० (१६।१४) 
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जुहोति, तत्राज्चूर्यो बहुविधं. विधानं वितनोति अलं विस्तारेण । 
"" (भ्रा० श्रौ° १६।२१-२४. कण्डिका) । 

` चितरेष्टिः-- तत भ्राचायं चित्रापूणेमासे चित्रामिष्टि विदधाति। 
{ज्रा० श्रौ० १६।२.।१४) । 


कारोीरोष्टिः-श्रतः परमाचायंण वृष्टिकामाय कारीरीष्टिवि- 
हिता । अत्र मरुतां यजनं यजमानः ` कृष्णं वासः परिधाय करोति, तत्र 
कृष्णार्वः यज्ञपारवं स्थितो भवति ¦ यजमानो वेदिमध्ये कृष्णाजिन- 
 मास्तीयं तस्मिन्‌ खज्‌ रसक्तून्‌ करीरसक्तून्‌ वा कृष्णमधुना संयुत्य तिस्रः 
पिण्डीः कृत्वा पुष्करपलाशेः संवेष्ट्य कृष्णदाम्ना बध्नाति, कृष्णाजिन- 
मनसि च बघ्नाति, यदि वषंत्पिण्डीरेव जुहोति, यदिन वषच्छुवो- 
भूते कृष्णव्रीहीणां त्रीणि हवींषि निवेपति । अत्र यागे कृष्णोष्णीषाः 
करष्णवसना निवीता ऋत्विजः प्रचरन्ति, कृष्णं वासः कृष्णोऽखवः 
कृष्णाविदेक्षिणा भवति । (ग्रा° श्रौ° १९।२५-१६-२२, २६।१-१५) । 


नवमोऽध्यायः 
महासज्ञाः 
१. राजस्‌ययज्ञः | 
राजसुययज्ञस्ये तिह्यम्‌-पुरा राजसूुययज्ञो राज्याभिषेकस्य स्वाभा- 
विक कृत्यमासीत्‌ तस्मात्‌ सवंशास््रकाराणां मते राजव" राजसूयेन 
यष्ट्महति, नान्यः करिचत्‌ वणे: । आघुथुकालात्‌ युधिष्ठिरपयन्तं 
सर्वेः श्रेष्ठेन परयं यज्ञक्रतु राहूतः ।* एेतरेयनाहयणे ये राजानः एदेण 
 महाभिषेकेणाभिषिक्ता वणितास्तस्सवं राजसूयोऽरवमेधो वाऽऽहूतः । 
 एतावभौ यन्नौ प्रारम्भे संसक्तौ इव आस्ताम्‌, उत्तरकाले हि तयोभद 
स्पष्टोऽभवत्‌ । तथ्यमिदं ब्राह्मणग्रन्थेषल्लिखिताभिमूर्घाभिषिक्तानां 
राज्ञां सूचनीभिः प्रकटीभवति ।* 
1. “राज्ञो राजसूयः (काण श्र)० १५।१), भ्राजा स्वगेकामो राजसूयेन 
यजेत' (भ्रा० श्रौ° १८।१८।१) 
2. प्पृथी ह वैन्यो मनुष्याणां प्रथमोऽभिषिषिचे, "सोऽकामयत यतः सवं- 
मन्नाद्यमवसन्धीयेति- `" (श० ज्ा० ५।२।५।४) 
तथा च हरिवंशे --"राजसूयस्तु सोमेन श्रूयते पुवंमाहूतः । तस्यान्ते 
सुमहद्‌ युद्धमभवत्‌ तारकामयम्‌ । आहूतो वरुणेनाथ तस्यान्ते सुमहा- 
क्रतोः । देवासुरं महायुद्धं सवंभूतक्षयावहम्‌ । हरिङइचन्द्रर्च राजिः 


क्रतुमेनमुपाहरत्‌ । तत्राप्याडीदकं नाम युद्धं क्षत्रियनाशनम्‌ । ततो- 
ऽनन्तरमायंण पाण्डवेनातिदुस्तरः । महाभारत आरम्भः सम्भुतोऽग्नि- 
रिव क्रतुः ॥ (हरिवंशे २।२।१६-१६) 


३. “1 15 ना 1711ल्€8{† ६0 2016 (6 1151 ग 1686 21611 10 111६ 
^11ल ९४४ 8788 (8-21-23), ४5 12४6 0661 001866174- 
160 (महाभिषंक) 601716800710 (0प्हा क़ि एशा६0 021 हरल) 
171 ऽद{08 = ए7207व॥1 (1 3-5-4) शात्‌ € ऽवतारश् 
870 प्रा इप्रा72 (1 6/9) 25 176 [181 ग 11086 © लगि 
7160 {106 52760113, 11160) 6 8121] 86८, 18 2. 1116 ग | 
762118४ 9 शलः 61855 पादा 6 रथ्]ऽप्४2 (1 
5211014 178781316त 0 ^, 8. (इल, 0. श). 
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ग्रनुष्ठानकालादिकथनम्‌--उ० क० फा्गुनशुक्लप्रतिपदि राजसू- 
यस्यारम्भो विहितः । राजसूययाग एकक्शितिमासेषु समाप्यते, प्रयुग्ध- 
विषां मासानुष्ठानपक्षे त्रयस्त्रंशन्मासा भवन्तीति ज्ञेयम्‌ । 


पवित्रा्याः सोमयागा---प्रत्रानुमत्याया इष्टयः, मह्लादयः पशु- 
यागाः, पवित्रा्याः, सोमयागाइच भवन्ति । तत्र पवित्राख्ये सोमयागे 
चतस्रो दीक्षाः तिस्र उपसदः, एका च सुत्या । अ्रष्टदिनसाध्योऽयं सोम- 
क्रतुः फाल्गुनशुक्लाष्टम्यां समाप्यते । यज्ञान्ते इवोभूते (नवम्याम्‌) 
यजमानगृह पूर्णाहु तिस्तथेच्छया च दक्षिणा । ततः उ० कण दराम्या- 
मनुमतीष्टिः, तत्राष्टाकपालादिपुरोडाशो विहितः । का० कण भ्रस्येष्टे- 
दक्षिणा वासांसि विहितानि, अग्नावेष्णवस्य हिरण्यदक्षिणा, अ्रग्नी- 
षोमीयस्य पुनरुत्सृष्टो गौदक्षिणा, देन्द्राग्नस्य श्रनङवान्‌ साण्डो दक्षिणा 
विहिता ।" भ्रा° क° राजसूयस्याङगेषु ग्रभिषेचनीये विशत्‌ गवां 
दक्षिणा, पविघ्ाख्ये पञ्चसहस्राणि, त्रिशत्‌ दशपेये, दश्च केरवपनीये, 
विरातिन्युष्टिद्धिरात्रे, पञ्चक्षत्रस्य धृतौ च। अ्रत्रापस्तम्बेन बह्वृच 
ब्राह्यणमतमुदाहूतम्‌-- षष्टि त्रीणि रतानि सहस्राणां ददातीति बहव- 
चन्राह्मणम्‌ भवति । 2 
नऋ तत्रिषंयुक्ताख्यादिकर्माशि- तत उ० क० यजमान इष्टीः 
कृत्वा पिष्टानां तण्डलानां ते मेकादशकपालं पुरोडाशं निवपति । 
ततो वलमीकवपाहोमः । नेक तेष्टेः कृष्णं वासः कृष्णतूषं च दक्षिणा, 
ततो गाहेपत्ये हृत्वा घेनुदेकषिणा दीयते। तत उ० क० राजमसूयान्तगं- 
` तानि पूवंविहितानि चातुर्मास्यानि मवन्ति। एवं दशेपौणंमासौ च 
प्रकृतिवत्‌ भवतः । ततः पञ्चवातीयो होमः । हामान्ते भ्र्वत्रययुक्तो 
रथो दक्षिणा। क्रमेण च शुनासीरीयादिपर्वाणि भवन्ति संवत्सर- 
पयन्तम्‌ । तत उ० क० त्रिषयुक्ताख्यं कमं विहितम्‌ । का० क० अ्रस्मिन्‌ 
कमणि अग्नावष्णवं चिकपालं प्रथमं हविः, देन्द्रावेष्णवक्ष्वररितीयं 
हविः, वेष्णवरचरस्तृतीयं हविः, श्रस्य वेष्णवेष्टेर्वामनो गौर्दक्षिणा । 
ग्रथवा श्रगनापौष्णमेन्द्रापौष्णं पौष्णं चेति त्रीणि हवींषि त्रिषंयुक्ताख्ये 
कमेणि भवन्ति, ्रथवा विकल्पे अग्नीषोमीयम्‌ रेन्द्रासौम्यं सौम्यं च 
त्रीणि हवींषि । ततश्चतुर्थ्या द्विहविष्कैष्टिः- वेश्वानरो द्वादशकपालः, 


1. काण श्रौ° (१५।१।१-१६) 
2. आ० श्रौ ° (१८।८।१-७) 
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वारुणो यावक्चरुरच ।" ्रापस्तम्बोऽपि स्वस्मिन्‌ कल्पे कालत्यायनवत्‌ 
त्रीणि हवींषि, ततो वैश्वानरं द्वादशकपालं हविः, यावं वारुणं चरुं च 
विदधाति । सवचपूर्वं धात्रे द्वादशकपालं पुरोडाशं विदधाति, घातुः 
पुरोडाशस्य मिथृनौ गावौ दक्षिणा, वरवानरस्य हिरण्यं दक्षिणा, 
वारुणस्याश्वौ दक्षिणा च 2 


दादश रत्नहूवीषि -उ० कण ततो द्रादशोत्तराणि रत्नहवींषि 
विधीयन्ते, तत्रोभयोः कत्पयोस्तेषां क्रमे महदन्तरमस्ति, तस्मात्तेषां 
पथक्‌ पृथस्विवरणमुपस्थाप्यते । का० क° अध्वर; प्रथमं सेनान्यो गृहे 
अग्नयेऽनीकवते हविनिकेपति । इवोभूते बाहुस्पत्यं चरं पुरोहितस्य 
गृहे, श्वोभूते तृतीयं हविरेन्द्रम्‌ एकादशकपालं पुरोडाशं यजमानस्य 
गृहे, रवोभूते चतुर्थं ह विमेहिष्या गृहे अदितिदेवताकं चरुं निवंपति। 
ततोऽध्वय्‌; पञ्चमं वगरुणं चरु सूतस्य गृहे, षष्ठ मारुते सप्तकपालं 
ग्रामण्यो गृहे, सप्तमं सावित्रमष्टाक्पालं द्वादशकपालं वा क्तत्त्‌गृहे, 
ग्रष्टममादिवनं द्विकपालं संग्रहीतुगु हे, नवम पौष्णं हविः भागदुघस्य 
गृहे, दशमं रौद्रं गावेधुकं चरुमक्षावापस्य गोविकत्तंस्य वा गृहे, एका- 
दशं चतुगृहीतमाज्यं हविः पालागलस्य गुहे निवेपति । द्वादशं नेऋतं 
चरं स परिवृक्तेग हे दर्ग्या जुहोति । 

ग्रा० क० च अध्वर्युः प्रथमं वेद्वानरं हविः, द्वितीयं धात्रे द्रादश- 
कपालं हविः तृतीयं यावं वारुणं चरु च तिवेपति, ततो वाहेस्पत्या- 
दीनि चत्वारि हवींषि, ततो श्रध्वर्युः भगाय चरुं वावाताया गृहे निवे- 
पति, वेष्णवं त्रिकपालं पुरोडाशं तक्षारथक्रारयोगुदहे, गवेधुकं रौद्र 
च रुमक्नावापस्य गृहे, गोविकत्तेस्य गृहे वा निवेपति। एकादशमाज्यं 
हविः कात्यायन वत्‌ प्रापस्तम्बोऽपि पालाकलस्य गृह विदधाति। तत 
आ० क० इष्टि, परिवेषणम्‌, दक्षिणा च द्रादरारत्नहविषां विधीयन्ते ।3 
तत उ० क० इवोभूते सैत्रावाहुस्पत्यस्य चरोनिवर पो विहितः 14 

श्रभिषेचनीयकर्म-ग्रस्मित्‌ कमणि का० कऽ भागंवो होता भवति, 
ग्रन्येषां मते पूणं राजसूये भागंवो होता भवति। अभिषेचनीयं कमं 





. का० श्रौ° (१५ १।१७-३०, २।१-२०) 
. आ० श्रौ ० (१०८।६।३-२०-१०।१-११) 
. आ० श्रौ० (१८ १०।१२-१३) 

. का० श्रौ° (१५।३।३५-४६) 


= +> 2 ~~ 
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पञ्चभिरहोभिः समाप्यते, (एका दीक्षा, तिस्र उपसदः एका सुत्येति 
पञ्चापवगः) । सवेप्रथमं यजमानः सोमं क्रीत्वा यं द्विधा कृत्वेकं 
भागं पय्‌ह्य, उपनह्य च ब्रहमागारे निदधाति, ततोऽध्व्ु रग्नीषोमीयस्य 
पशुपुरोडारास्याष्टौ देवसूहर्वींषि निवेपत्ति, तेषां क्रम एवंविधो विहितः- 

प्रथमम्‌, प्रालुकानां व्रीहीणां सल्यप्रसवाय सवित्रे । 

द्वितीयम्‌, श्राशनां त्रीहीणामग्नये गृहपतये । 

तृतीयं हविः, इयामक सोमाय वनस्पतये । 

चतुथं हविः, नैवारं चरुं ब्रहस्पतये वाचस्पतये । 

पञ्चमं हविः, हायनानां व्रीहीणाम्‌ इन्द्राय ज्येष्टाय | 

षष्ठ हविः, गावेधुकं चरं रुद्राय पशुपतये | 

सप्तमं हविः, नाम्बानां (अकृष्टपच्यानां) त्रीहीणां चरुं मित्राय 

सत्याय । 

श्रष्टमं हविः, यावं चरं वरुणाय घममपतये, दति । 


्रा० कण चेवमष्टौ देवसुवां हविषां विधानम । श्रत्र कल्पे च 
कात्यायनवत्‌ यजमानो श्रभिषेचनीयाय दकशपेयाय च सोमं क्रीत्वा 
द्विधा करोति । उ० क० ग्रध्वय्‌त्रह्या वा राज्ञो हस्तं गृहीत्वा रत्निभ्य 
आवेदयति--एष वो भरतो राजा', एष वः कुरवो राजेति, श्रत्र 
भरतादीनां ग्रहणं देशोपलक्षणाथेम्‌ न ह्यषां शास्त्रव्यवस्था । म्राप- 
स्तम्बस्तु विधानं विस्तारयति, तत्र ब्रह्मा भ्नन्यदपि वाक्यं कथयति-- 
"एष वो जनता राजा", “सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजेति" च । 


अपां ग्रहुणम्‌-उ० क० अभिषेकार्थानमपां ग्रहुणक्रमः प्रेक्षणीयः- 





क्रम का०श्रौ°  ज्रा० श्रौ. 

१. सारस्वतीनामपां ग्रहणम सारस्वत्य आपः 

२. ऊर्मीणां ग्रहणम्‌ समुद्रिया आपः, प्‌ूनदस्य वा 
३. स्यन्दमानामपां ग्रहणम्‌ ` ऊमय आपः 

४. प्रतीपं वहन्तीनामपां ग्रहणम्‌ प्रतीप वह्न्तीनामापः 

५. श्रपयतीनां ग्रहणम्‌  श्रन्वीपं वहन्तीनामापः 

६- नदीपतेः समूद्रस्य श्राप कृप्या ग्रापः 


1. कारको (िभप्व-रव)ो 
2, आ० श्रौ ° (१५।१२) 
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क्रम० का० कण  श्रारभ्रौ° 
७. वीचिस्थाः सूदा श्राप प्रतीपं गच्छन्तीनामपां ग्रहणम्‌ 
ठ. आवर्तीया निवेष्या भ्रापः स्यन्दमाना भ्रापः 
६. स्थावरा आपः परिवहतीनामरपां ग्रहणम्‌ 
१०. ग्रन्तरिश्ष्याः (वर्षाक्रिताः) ग्रातपव्ष्या श्राप; 
११. सरस्या आपः रूपदसिन्यो निमेला प्राप: 
१२. कूष्य।: श्राप स्थावरा आप 
१३. हिमप्रभवा आप परष्वा (हिमप्रभवाः) 
१४ मधु गोरल्व्या 
१५. गोरुल्व्याः पयः 
१६. पयः (दुग्धम्‌) दधि 
९७. घृतम्‌ वतम्‌ 
१८. दधि | मधु 


प्व ज न जयमन. २५९, थ कदि अ धि ज). ०06० 9१५4. ५4.06.59 जिने 5 म॑मे 
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प्रभिषेकः-का० क० प्रध्वय्‌ः प्रथमं सारस्वतीरपो गृहीत्वा चतु- 
गृ हीतानि चाप्सु जुहोति, ततो मरीचीश्ुहीत्वा पुनरासु जुहोति, एना 
भिधिता अ्रापो महति श्रौदुम्बरे पात्रे निनीयाध्व्यस्ता चैत्रावरुण- 
धिष्णस्य पुरस्तान्निदधाति, तत्रैव यजमानायाभिषेकार्थं स पालाशौ- 
दुस्बरर्नयग्रोधाहवत्थानि चत्वारि पात्राणि निदधाति, तत्तोऽध्वयं 
मत्रावरुण्या पयस्यया प्रचयं व्याघ्रचमं स्तीर्त्वा चमेण। परचाद्धागे 
सीसं निधाय, पाथंहोमं हृत्वा, पवित्रयोहिरण्यं प्रवपति । ताभ्यां 
पवित्र।स्यामभिषेचनीयारपौो अभिपूय एना प्रपः पालाशादिषु चतुष्‌ 

 पूवक्तिषु पात्रेषु करोति । ततोऽध्व्ययेजमानं ताप्यं वासः परिधापयति, 
प्रतीयते यत्कात्यायनकालेऽपि ताप्यंशचब्दस्य स्पष्टाः व्याख्या विदिता 
नासीत्‌ यत्तेन भ्राचा्येणास्य पदस्य विविधा व्याख्याः करता 

केचित्‌ क्षुमा म्रतसी तस्या विकारं क्षौममेव त।प्यंमाहुः। केचित्त 
त्रिपाणमाहुः । वपनकाले उदकेन त्रिस्तापैयित्वा यदुप्यते तत्सूत्रं तरप्यम्‌, 
तस्य विकारं तापम्‌, केचितुत्रिपाणं वल्कलमाहुः, केचित्‌ घृतक्लिन्नं 
वस्त्रं ताप्यं वदन्ति, तथा चाह ब्राह्मणम्‌--' तस्मिन्‌ सर्वाणि यज्ञ- 


1. का० भरौ° (१५।४।२३-४२), प्रा० श्रौ ° (१८।१३।१-१८) 
2. सूरय॑रदिमिभिश तीता आपो मरीचय इत्युच्यन्ते । 
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रूपाणि निष्यूतानि भवन्ति (श० ब्रा० ५।३।५।२०) यजमानस्ताप्यं- 
स्योपरि पाण्डुकम्बलं निवस्ते, यज्ञसूत्रं च कण्ठे निव्रीतं संवेष्ट्य अ्रधी- 
वास भ्राछाद्य शिरस्युष्णीषं वेष्टयति, ततोऽध्वय्‌धेनुरातत्य तत्कोटि 
विमृज्य यजमानाय धनुः प्रयच्छति, तिस इषृश्च प्रयच्छति । अस्मिन्‌ 
काले यजमानो लौहायसं केशवस्यास्ये प्रविध्यति । प्र्व्ुर्बाहुगृहीतं 
यजमानं व्याघ्रचर्मरोहयति, पावें विहितं सीसं यजमानः पदा प्रक्षि- 
पति, प्रत्रैवाध्व्ुयेजमानस्य पादयोः परिमण्डलं सौवणंरुक्मं निधाय 
तस्य शिरसि नवच्छद्रं शतच्चद्रेवा रुक्मं निदधाति । ततो व्याघ्र 
चमंणि स्थितं यजमानं पूवंमध्वर्ण्‌: पुरोहितो वा पालाशेन पात्रजले- 
नाभिषिञ्चति, ततो द्वितीयेनौदुम्बरेण भ्राता, तृतीयेन नेयोग्रधेन 
पात्रेण मित्रराजन्यश्चतुथंनारवत्थेन पात्रेण वेद्यङ्च राजानमभिषि- 
ञ्चन्ति । ततोऽध्वर्ः षट्पा्थेहोमात्‌ जुहोति ।" 
ग्रा° कण श्रध्व्ूमिहति वैतसे सताख्ये पात्रे रप अानयति, तस्मिन्‌ 

पात्रे शतमानं हिरण्यमवधाय तेन उत्पुय ता श्रपश्चतुष्‌ पात्रेषु करोति । 
ततो अत्र कल्पैः यजमानस्तार्प्य परिधत्ते, पणण्डरमुष्णीषं च शिरसि 
परिवेष्टयति । ततोऽध्वय्‌ंरेनं यजमानमेकशतेन दर्भः पवयति । ततः स 
एतं दध्नि ओ्रौदुम्बराणि शष्पाणि च श्रावपति। ततो अनूप्रदानादिक 
कमे पाथहोमान्तं कात्यायनकल्पवत्‌ भवति । 

` शौनजेषाष्यानादि--उ० क० ्रभिषेकानन्तरं चूतान्ते वा शौनशे- 
 पाख्यानं विधीयते ।उ श्रवेव परः दाताः परःसहस्राः गाथा गीयन्ते । 
होताऽध्वय्‌ं हिरण्यकरिप्वोरुपविष्टौ रौनरेपमाख्यानं प्रतिगरं च 
कूवति। श्राख्यानान्ते तौ शतं शतं सहस सहस्र वा गवां लभेते । 
ततो यजमानस्य व्याघ्रचर्मणि त्रिविक्रमणं विधीयते । होमान्ते 
चाध्वय्‌ः यजमानस्य पितुः पुत्रस्य च नाम गृह्णति, ततो होमादि- 
विधानम्‌ ॥५ | 

 रथयोलनादि- तत उ० क° वाजपेयवद्रथं युक्त्वा सारथिदंक्षिणेन 
मार्गेण गत्वा रथं चात्वालस्य पाशवं स्थापयति । यजमानं रथे चारो- 
1: आ० श्रौ० (१५।४।४३-५०), १५।५) 
2. का० श्रौ° (१८।१३-१५) ` 
3. का० श्रौ० (१५।६.१-२), आ० श्रौ ° (१७।१६।१०) 
4. का० श्रौ ° (१५।६।१।-१४, जा० भौ० (१८।१६।११-१६) 
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हयित्वा यन्ता रथं चालयति । यजमानो धनुष्कोट्या गां स्पृशति 
गां गोस्वामिने दत्वा यूपं प्रतिगत्वा रथमन्तःपात्यप्रदेडे स्थापयति । 
तत्राघ्वयङ्च चत्वारि रथविमोचनानि जुहोति । होमान्ते यजमानौ 
वाराद्यौ उपानहौ धारयति, ततो रथादवरुह्य यन्त्रा सह रथं रथ- 
वाहणे करोति, स रथवाहुणस्य दक्षिणेऽन्ते रतमानौ (परिमण्डलौ) 
बध्नाति, तौ स्पृष्ट्वा ब्रह्मणे ददाति ॥ 


आ० कल्पे च रथयोजनादि ` पूवंकल्पवद्‌ भवति । एवं चान्यानि 
कर्माणि तेन म्राचायण विधीयन्ते 1२ 


तत्त आ० क० श्रध्वरयुविमितं कृत्वा तस्मिन्‌ व्याघ्रचमेस्थाने 
खादिरीमासन्दीं प्रतिष्ठापयति । ततोऽध्वयु यजमानं (स्योनमासीदतेतिः 
ग्रासन्यामासाद्य तस्य हूदयमालभते । भ्रस्मिन्‌ काले ऋत्विजो रत्नि- 
नर्च तं यजमानं परिवार्योपविशन्ति यजमानस्य पुरस्तादध्वयृरूप- 
विशति, दक्षिणतो ब्रह्मा, पर्चा द्धोता, उत्तरत उद्गाता, चोपविशन्ति। 
स्वेषूपविष्टेषु राजा भ्रध्वर्यमामन््रयते "त्वं ब्रह्मासीति', एवमध्वय्‌ 
राजानं प्रत्याह, एवं राजा ब्रह्माणं होतारमुद्गातारं चाह, ते च पुवेवत्‌ 
प्रतित्रूवन्ति । 4 
का० क० यदा यजमान आसन्ामूपविष्टो भवति, तदा ऋत्वि- 
जोऽस्य पाणौ द॒तार्थं पञ्चाक्षान्‌ निदधति, पश्चादेनं यजमानं ते 
यज्ञियवृक्षदण्डः शनस्तुष्णीं घ्नन्ति । पापनिहेरणा्थेम्‌, ततो यजमान 
ऋत्विग्भ्यो वरं ददाति) श्रा० क० ब्रह्मा राज्ञे "इन्द्रस्य कव्ज्रोऽसीति 
स्यं प्रयच्छतिऽ, का० कण तु पुरोहितोऽध्वयुर्वा श्रनेनव मन्त्रेण 
यजमानाय स्फ्यं प्रयच्छति, यजमानो (राजा) तं स्वश्रात्रे प्रयच्छति, 
सोऽपि तं सूताय ददाति, सूतः स्थपतपर, स्थपतिः प्रामण्ये, सोऽपि 
सजाताय तं प्रयच्छति 7 अआ{०° के° राजा सप्यं प्रतिहिताय (प्रतीहा- 





का० श्रौ ० (१५।६।१५-३६) 

„ आ० श्रौऽ (१८।१७।१-१५, १८।१८।१-२} 

, का० श्रौ° (१५।७।१), ० श्रौ° (१८।१८।६) 
, आ० श्रौ० (१८।१८।६-१३) 

. काऽ श्रौ (१५।७।४-६) 

„ आ० श्रौ० (१८।१८।१४) 

+ का० श्रौ° (१५।७।११-१२) 
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राय-दूताय) प्रयच्छति, प्रतीहारः पुरोहिताय पुरोहित एकस्मै रल्निने, 
सोऽर््येभ्यो रत्तिभ्यो वरिष्ठताक्रमेण प्रयच्छति, श्रन्ते श्रक्षावापस्तं 
स्पयं गृह्यत ।" 


च॒ तम्‌-का० क० सजातोऽनेन स्फ्येन प्रतिप्रस्थाता सहितो चूत- 
भूमि करोति, तौच तत्र चतुरख्रमण्डपं कुरुतः !* आ० क० त्वक्षा- 
वापो बूतभूमि करोति, स तत्र परः-रतान्‌ परःसहख्रात्‌ वाक्षान्‌ 
तत्राधिदेवने निवपति । का० कण श्रध्वय्‌; प्रेष्यति-(चूतकरणाय) 
"गां दीनव्यध्वमिति'। ततो कृतादिदयतं प्रवतते। ्रत्र राज्ञे कृतादि 
रच्यते, सजाताय कलिविधीयते । अस्य सजातस्य गां सभायां ताड- 
यन्ति, तथा चोक्तं शतपथे--'सभायां घ्नस्ति गृहेषु हन्यन्ते (श० ब्रा 
५।४।४।२३), श्रनेन ज्ञायते यतो राजसूयक्रतौ दतसभायां गोस्ताडन- 
मारं भवति न हननम्‌ । तस्याहननंः तु गृहेषु भवत्येव ।* भ्रा० क० 
चेव राजादयः षष्टौहीं गां विदीग्यन्तो दूतं कुवन्ति ।5 उ० क० चास्य 
कमणः पूर्वाग्निवाहौ बलीवर्दौ दक्षिणा भवतति भ्रा० कण त्वेतौ 
गावौ ब्रह्मणे दीयेते ” दूतजयानन्तरं राजा मङ्कलनामानः रत्तिन 
प्राह्मयति ।" ततः का० कृ° माहेन्द्रग्रहणादि प्राकृतं कमं भवति, ततो 
यजमानस्तोत्रोपासनाय गच्छति ।8 श्रा° कण द्तानन्तरं नामव्यति- 
षञ्जनीयौ होमौ, ततः शौनशेपमास्यानमृचहच गाथामिश्नाः परःशता 
परःसहस्रा वा भवन्ति । हिरण्यकरिप्वासीनो होता सौनशेपमास्यानं 
शंसति, अ्रध्वय्‌ंश्च स्तोत्रं गृणाति ।* का० क° च विकल्पेन पाथंहोमा- 
नन्तरं शौनशेपमाख्यानं स्तोत्रं च भवतः।" भ्राख्यानान्ते यजमानो 





जमन 


~ आ० श्रौ° (१८।१८।१४-१५) 
. का० श्रौ० (१५।७।१३-१४) 
 आ० श्नौ° (१८।१८।१९, १८।१६।१). 
. का० श्रौ० (१५।७।१७) 
आ० श्रौ° (१८।१६।२) 
. का० श्रौ° (१५।७।२१) 
. श्रा° श्रौ° (१५।७।२३-२४) 
~ आ० श्रौ° (१८।१६।५-७) 

9. आ० श्रौ° (१८।१९।१०) 

10. का० श्रौ० (१५।६।५) 
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हिरण्यकश्चिप्वासनं होते, दिरण्यकूर्चौ रुक्मौ चाध्वयेवे प्रयच्छति । 
मणीन्‌ ब्रह्मणेच ददाति।" काञ कण अ्रवभृथान्ते अनूबध्यावपाहोमो 
विधीयते । भ्रा० क० यजमानः स्नानं कृत्वा अप्सु, दभभेस्तम्बे, स्थाणौ, 
वल्मीकवपायां वा जुहोति, ततः सूतवलामनुबन्ध्यामालभते । निवेपणा- 
नन्तरं तिस्रस्तिस्रो गावो दक्षिणायां दोयन्ते। तत्र स रतमानानि 
बह्यणे, धेनुहतरि, वासस्यिध्वयेवे, गामग्नी घ्रे प्रयच्छंति । | 

तत उ० क० चेत्रशुक्लषष्ट्यां संसृपाह्वींषि भिन्नतन्त्राणि 
क्रियन्ते । का० क० सावित्रादीनि दश संसृपां हवींषि भवन्ति, आ० क° 
दश सप्त वा संसुपां हवींषि भवन्ति ।3 


दश्पेथभ्‌- प्रा° क० ततो दशरपेयस्य तन्त्रं प्रारम्भते, का० क० 
प्रभिषेचनीयदशपेयौ एकतन्त्रौ भवतः कल्पान्तरेण भिन्नतन्वौ वपि 
भवतः । शतपथे चैवं श्रूयते ।« कात्यायनस्तु तौ एकतन्त्रौ मन्यते ।5 
तत्र कल्पे चाध्वर्यः सप्तभ्यां सोममाहूत्य उपसहेवताहवींषि च निवं- 
पति ।® श्रा० कण० दशपेये यजमानः दीक्षादि सवं कमं सदयः करोति । 
उपसदां पूर्व॑स वेष्णवादि पूरोडशं निवेपति। दशपेये भागेवो होता 
भवतिः, कात्यायनमते सवंस्मित्‌ राजसूये भागंवो होता भवति । 


सोमभेक्षरषम्‌--उ० क० रवोभूते सप्तम्यामध्व्रथंदशाधिकान्‌ चम- 
सन्‌ प्रयुनवित, चमसानुन्नीय दश दश ब्राह्मणा एकस्मिन्‌ चमसे सोमं 
भक्षयन्ति) येषां दल पवेपुरुषेः सोममविच्छेदेन पीतं त एव सोमं 
भक्षयन्ति, पाता च तेषां दङपूवंरूषाणां नामानि गृह्लयति । यजमानस्य 
चमसे दश क्षत्रियाः सोमं पिवन्ति । 

का० क° सोमपानान्ते यजमानो हिरण्यल्रजमुद्गाते, रुक्मं होत्रे, 
हिरण्यमयौ दपेणावध्वयंम्याम, अ्ररवं प्रस्तोत्रे, वशां मैत्रावरुणाय, 


, का० श्रौ° {१५।६९ ३) | 

आं० श्रौ° ({८। १६।९-१७), आ० श्रौ° (१५।८।१) 
. आ० श्रौ° (१६।२०।७) 

„ श० ब्रा (५।३।५।२६) 

. का० श्नौ° (१५।८।१०-१३) 

. का० श्रौ° (१५।८।१४-१५) 

आ० श्रौ° (१०८।२।१२-२३) 
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ऋषभं ब्राह्मणाच्छंहिने, वाससी नेष्टापोतृभ्यां यवाचितं शकटमच्छा- 
वाकाय, गां चाग्नीध्रे च ददाति" आ० कण० चाध्वय्वादीनां समाना 
दक्षिणा, यद्भिन्नं तदत्र संगुह्यते। तत्र कल्पे गामुन्नेतर, ऋषभं ग्राव 
स्तुते, बस्तं सुब्रह्मण्याय, नेष्टे अग्नीध्र चानड्वानच दक्षिणायां विधी- 
यते ।° 

पञ्चबिलसंज्ञकं हविः-का० क ० दशपेयान्ते संवत्स रपयेन्तं दीक्षादौ 
केशाग्रलेदनमेव भव्ति न तु वपनम्‌ । यजमानो वषपयन्तं भूमेरुपरि 
पादं न दधाति ।* तत उ० क० श्राचार्यो पञ्चबिलसंज्ञकहविषां निष- 
पणमाहतुः तानि चाग्निसोमेन्द्रविद्वेदेवमित्रा।वरुणेम्यो भवन्ति । तत 
उ० क० बार्हस्पत्य चरुविधीयते। श्रा° कच यजमानः ततः श्वोभूते 
सात्यदूतानां तरिहुविषामिष््टि निवपति । तदन्ते तिसृधन्वं“ शुष्कटतिश्च 
दक्षिणा । मतान्तरेण दण्दो वाराह्यौ उपानहौ च दक्षिणा ॥४ 


का० क० पञ्चविलकर्मान्ते द्वादश प्रयुग्हवींषि मासि मासि वष- 
पयेन्तमेव क्रियते ७ श्रा० क० चैवं विधीयते। तत उ० क° द्वौ पश्ु- 
बन्धयागौ पञ्चबिलानन्तरं यजमानेन कर्तव्यौ ।8 तत उ° क० सोम- 
यागा राजसुयकर््रा कक्तव्याः । कात्यायनमते तेन सवंप्रथममतिरात्रेण 
यजनीयम्‌०, आ० क० यजमानेन राजसूयान्ते क्रमेण व्युष्टिद्धिरात्रेण, 
तरिष्टोमेन, भ्रगनिष्टोमेन च द्रष्टव्यम्‌ ।५ का० कण० व्युष्टिद्धिरात्रादीनां 
विधानं वतेते ।11 ७ 





. का० श्रौ° (१५।०८।२२-२७) 
. आ० श्रौ° (१८।२१।६-) 

- का० श्रौ० (१५।८।२८-३०) 
. चिभिघंनुभिः समा भुरभिस्तिसृघन्वम्‌ । 
आ० श्रौ° (१८।२१।११-१७) 
- का० श्रो° (१५।६।५-११) 

. आ० श्रौण (१८।२२।५,७) 

- का० भौ ° (१५।६।१७-१९) 
- का० श्रौ° (१५।६।२०) 

. आ० धौ° (१८।२२।१२-२ १) 
- का० श्रौ° (१५।६।२१-२७) 
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९. अह वमेधः 


महिमा- श्रवमेधस्य संहितासु ब्राह्मणग्रन्थेषु च अतीव महिमा 
कथिता ।" डा० सत्यप्रकाशस्य मते वेदसं हिता भ्रस्वमेधशब्दो यज्ञस्या- 
भिधायको नास्ति) लोके ्ररवपशुः सूर्यस्य प्रतिनिधिरस्ति-श्रजा- 
पतिवें देवानां वी्कवत्तमो वीयंमेवास्मिन्‌ दधाति, तस्मादर्वः प्युनां 
वीयंवत्तमः ।' तस्मादद्व पशूनामोजस्वितमः परूुनामाशिष्ठः ।'२ 
सोऽयमर्वो मन्त्रेषु बहुभिर्नामिभिः कथ्यते-- "विभूर्मात्रा प्रभु पित्राऽश्वो- 
ऽसि । हयोऽसि अरत्योऽसि मयोऽसि । प्र्वासि सप्तिरसि वाज्यसि 


1. 


१. 





"राजा वा एष यज्ञानां यदश्वमेधः" (श० ब्रा० १३।२।२।१), 


"सवं कामा अश्वमेधे सर्वान्‌ देवान्‌ प्रीत्वा सर्वा कामानाप्नोरि षोड- 
शकलं वा इदं सवंमश्वमेधः' ˆ ˆ ` सर्वस्याप्त्यै स्वस्यावरुदध्यैः `“ 
| (० त्रा० १३।५।१।१४-१५) 


भयो अङ्वमेघेन यजते सव एव भवति, स्वस्य वा एष। प्रायरिचित्तिः; 


सवस्य भेषजं सर्वं वा एतेन गशप्मन देवा अतरन्नपि वा एतेन ब्रह्म 
हृत्यामतरन्‌ सर्वे पाप्मानं तरति ।' (त° सं० ५।३।१२२) । 

116 91111188 ५0 70 वलि (© चइ 11६6, प्ल कणत ता 
116 ऽ€18€ 0 16 {0786 52न7066 ५०९७३ ७ 0८८्पाः [ऋ € 
88.7101188 (+. 8. 8. 7. 415) | 
ऋग्वेद अदवमेधनाम्नो राज्ञो दानस्तुतय उपलभ्यन्ते -योम इति 
प्रवोचत्यरवमेधाय सूरये । ददद्वा सनि यते ददन्मेधामृतायते । अश्व- 
मेधस्य दानाः सोमा इव श्रयाशिरः॥ इन्द्राग्नी रतदाव्यनङवमेधे 


 घुवीयय॑म्‌ । क्ष्रं घारयत बृहदिवि सूय॑मिवाजिरम्‌ ॥ 


(ऋ० ५।२७।४-६) 
ऋर्वेदस्य प्रथमे मण्डले द्वे सुक्तेस्तः, ते चोभे अश्वमेधयज्ञे विनि- 
युज्येते, तयोः सुक्तयोद्रष्टा दीघेतमा मामतेय ऋषिरासीत्‌, विदुषां 
मते सुक्तयोरनयोः सू्यंस्य ब्रह्माण्डस्य वा विज्ञानं वर्तते, यथा--चतु- 
स्वरिशत्‌ वाजिनो देवबन्धोवेडक्री रश्वस्य समेति" मन्त्रे सप्तविशतिनंक्ष- 
त्राणि सप्त ग्रहार्चोच्यन्ते, ब्रह्माण्डे च अरवात्मकः सूर्यो घावति-'असौ 
वा आदित्य एषीऽदवः ।' (श० ज्रा०) 


3, श० ब्रा० (६।३।३।१०) 
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वृषासि नृमणाऽसि ययुरनामासि रिशुर्नामासि ।" तस्यादश्वभेधः सर्वेषु 
यज्ञेषु महत्तमः प्रशस्यतमो वरिष्ठश्चोच्यते । 


प्रनुष्ठानकालः--ग्रहवमेधस्य सोमयागत्वेऽप्यस्यारवस्य स वनीय- 
परयुट्वादक्वमेध इति संज्ञा प्रसिद्धा ! अहवमेधयागकरणे मूर्धाभिषिक्तः 
सावंभौमो राजेवाधिकारी भवति । का० क० फाल्गुनलुक्लनवम्याम- 
ष्टम्यां वा ग्रीष्मे वा तस्यारम्भो विधीयते तस्या पुरस्तात्षड्हे 
सप्ताहे वे। ऋत्विजः समायन्ति श्रा० कं० चित्रानक्षत्रे तस्यारम्भो 
विधीयते ।3 ॥ि 


ब्रह्मोदनः--का० क० यजमानश्चतुष्‌ं पात्रेषु ब्रह्मौदनं पचति, 
एनमोदनं स सर्पिषोपसिच्य चतुर्भ्यो महरसिवग्भ्य आशयति । भोजनान्ते 
परत्यु त्विज सहस्र गवां शतमानं च ददाति ।“ 
श्रा० क° यजमान ऋषभालम्भनानन्तरं वेशादख्यामामावस्यायां 
रथादिभिमंहत्विज श्रानयति, तथा चेतरान्‌ प्रत्यहमानयति आसुत्रह्य- 
ण्येम्यः । यजमानो देवयजनं गत्वा तत्र केशरमश्र्‌ वापयते, दतो धावते, 
स्नाति, श्रहतं वासः परिधत्ते, वाचं संयम्य चोपवसति । रात्रौ एनं 
जागरयन्ति, ऋत्विजो रात्िमग्िहोघरं हृत्वा चतन्नभ्यो दिग्भ्य अपः 
समाहत्य तास्वप्सु ब्रह्मौदनं पच्यते। का०क० चेदं विधानमेतावता 
विस्तरेण नास्ति । तथा च श्रा० क० भोजनपात्रे राजतं रुक्मं निधाय 
तस्मिन्‌ पात्रे ब्रहमौदनमुदधृत्य प्रभूतेन धुतेनोपसिच्य सौवर्णं सक्ममुप- 
रिष्टात्कृत्वा चतुम्यं ्राषेभ्यो मह प्विरस्यश्चोपहरति । माशितवद्भ्यो 
महत्विग्भ्यः सहस्र सहस्र सवर्णानां निष्कानां दक्षिणा तथा च 
प्रत्येकम्‌ अ्रक्वतरीरथं हिरण्यं राजतं च. सक्मौ च प्रयच्छति।5 तत 
उॐ० क° द्वादशारल्नि त्रयोदशारत्नि वा रसनां ब्रह्मौदनोच्छेषेण घृते- 
नाध्वयुरनक्ति ।५ ग्रत्राध्वर्यंङ्चतुःसौवर्णान्‌ निष्कान्‌ यजमाने प्रति- 
क 


1. शु° यचु° {२२।१६) 

 का० श्रौ (२०।१।२-३), तथा च ब्राह्मणम्‌- या असौ फाल्गुनी 
पौणेमासी भवतीति" (श ० त्राऽ १३।४।१।४) 

3- आ० श्रौ° (२०।१ १-२) ` 

4. का० श्रौ (२०१४-६) 

5. भा० श्रौ (२०।१।६-१७) . 

6. का० श्रौ° {२०।१।७), आ० श्रौ° (२०।२।८) 
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मुञ्चति । वरदानपयेन्तं यजमानो वाचं यच्छति । ततश्चतस्रो राज- 
पत्न्योऽलङ्कृता निष्किण्यो अनुच रीशतेन साधं समागच्छन्ति । ता 
भवन्ति महिषी, वावाता, परिवृक्ती, पालागली च । यजमानो वावा- 
ताया उवन्तरे ब्रह्मचारी भूत्वा हेते। उ० क० यजमानः प्रातर्होमं 
कृत्वा वरं ददाति । 

मेध्याह्वः- श्रापस्तम्नो मेध्यस्याश्वस्य वर्णान्‌ समाम्नाति-'कृष्णः, 
दवेतः पिशङ्कः, सारद्खो प्ररुणपिशद्धो यस्य वा श्वेतस्याल्पं कृष्णाङ्ख 
स्यात्तमालभते । कात्यायनोऽप्येवं विदधाति 1४ उ० क० देवस्य 
त्वेति" मन्वेणाध्वयूं रशनामादाय ब्रह्मन्नश्वं मेध्यं भन्त्स्यामी'ति 
ब्रह्मणानूज्ञातोऽध्वर्युरश्वं बध्नाति । उ० क० बहुविधबद्धं चतुरक्ष 
वानं यजमानस्य पितुरनुजायाः पत्रो श्रवस्य पुरस्तान्नयति मातुर 
 नुजायाः पुत्रः पश््चान्नयति, ततः प्रेषित आयोगवः पुंश्चलू: पौरचलेयो 
वा सैध्रकमुसलेन इवान हन्ति, तमशइवं शुना सह जले प्लावयति, 
ग्रायोगवः इवानं हन्ति, अह्वमग्निसमीपमानीयाध्वय्‌जुहोति । ततौ 
वरत्रया विबद्धमैषीक समूहुम(नयन्ति, तस्मिन्नार्द्रा वेतसगाखोपसम्बदडा 
भवन्ति, तं दवे शते, दक्षिणतो धारयन्ति, द्वे रते उत्तरतो धारयन्ति | 
तेनादवं परस्तात्प्रत्यञ्चमभ्युदुहन्ति ।4 | 


प्ररवप्रोक्षरणादि--उ० क० अश्वपोक्षणे यजमानो हादशकपाला- 
न्निवंपति, ततः प्रयाजेषु वीणागाथी ब्राह्मणो यज्ञदानयुक्ताः स्वयं- 
करृतास्तिल्लो गाथा गायति । राजन्यङ्च धृतिषु युद्धजययुक्ता गाथा 
गायति । ततोऽध्वयूयजमानौ श्रवस्य दक्षिणे कणं जपतः--"विभूर्मा- 
त्रेति ।' ततोऽरवं शतानामश्वानां मध्ये चोत्सृजन्ति, ततोऽध्वय्‌ंरश्वस्य 
रक्षिण श्रादिशति । ते च रक्षिणो भवन्ति-रतं राजपुत्राः, रातं राज- 
त्यपुत्राः, शतं सूतग्रामणीनां पूवाः, शतं क्षतृसग्रहीतुणां पत्राः, ते च 
कवचिनो निषद््िणो दण्डिनो भूत्वा तमश्वं रक्षन्ति ।® भ्रा० क° 
शतं राजपुत्राः सन्नद्धाः सन्नद्धसारथिनः शतमुग्रा अराजानः सन्नद्धाः 


. आ० श्रौ (२०।२।६-१०) 

- का० श्रौ° (२०।१।३०-२६) | 

- का० श्रौ (२०।१।२७-२०), आ० श्रौ° (२०।३।३) 
` का० श्रौ (२०।२।१-५), आ० भरौ (२०।३।६-१६) 
का० श्रौ ° (२०।२।६-१७) 
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सन्नद्धसारथिनः, शतं वद्या विपथिनः शतं शूद्रा वसूथिनो विहिताः ।" 
उ० क० तेषां सवेषां रक्षिणां रथकारकुले वसितिविहिता । भ्रा० क० 
त्वत्र सवित्रे प्रातरष्टाकपालं पुरोडाशं निवेपति, का० कण त्वरव- 
` प्रोक्षणकाले दादशकपालं पुरोडाशं निवपति ।2 श्रा० क० च होमानन्तरं 
वीणागाथी अरदाः इति, 'अजयथा' इति, श्रपच' इति, तिस्रो गथा 
गायति । ततो भ्रत्र कल्पे द्रादशकपालनिवेपणमुक्तम्‌ । 


पारिप्लवोवाख्यानम्‌-उ० क० होता हिरण्यकरिपावृपविशति, 
तस्य दक्षिणपादवं हिरण्यकरिप्वोब्रेह्या यजमानस्चोपविरातः पुरस्ताद- 
ध्वय्‌हिरण्यक्‌च चोपविरति । का० के° केवलं पारिप्लवस्य कथनं 
वतते, भ्रा०° कण होता पारिप्लवं मौवेमन्यं चाष्याने कथयति । उ० 
क० वीणागणकिनः, सायं धृतिषु हृयमानापु श्रजिन।' इति, अयुध्यथा 
इति, श्रम्‌ संग्राममहन्निति तिस्रो गाथा गायन्ति) संवत्सरपयन्तं 
गाथागानं पारिप्लवोपाख्यानं च भवतः ।* भ्रा० क० तिशन्मासानां एष 
संवत्सरो भवति । का० क० कीणागाथिभ्यां प्रत्येकं गवां शतं दक्षिणा 
श्रा० क शतमनोयुक्तं द्वे शते चानोयुक्ते गवां (बलीवर्दानां) दक्षिणा 
च विहिता ॥९ 


दीक्षादि--कात्यायनमतेन चेत्या पूणिमायामुखासम्भरणमिष्टका- 
परुरच भवति । तस्मिन्नेव दिवसे दीक्षणीयेष्टिमारभ्य षट्सु दिनेषु 
सप्तमीमिष्टि समापयते। तत्रेष्टौ अग्निक हविषी, वेदवानरो द्वादश. 
कपालः पुरोडाशः, श्रादित्यश्चरुद्च भवत तोऽध्वयृदचत्वारि 
भ्रौद्ग्रभणानि आध्वरिकाणि च जुहोति ।? श्रापस्तम्बेनात्रेदं वाजसनेयकं 
 मतमुदाहूतम्‌--सप्तम्यामाग्तिक्या त्रिहुविषेति वाजसनेयकम्‌ ।' तत 


1. ञआ० श्रौ° (२५।४) 
_ 2. का० श्रोऽ (२०।२।६) 
3. आ० घनौ (२०।५।६) 
4. श्टुत्रिशतं दशाहन्याचष्टे' -(श० ब्रा० १३।४।३।१५) 
| क,  (का० श्रौ० २०।३।१-५) 
5. आ० श्रौ° (२०।७।४) ४६ | 
6. का० श्रौ ° (२०।३।७), आ० श्रौ ° (२०।७।५-६) 


4, का० श्रौ (२०।४।७), आ० श्रौ ° (२०।८।११) 
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उ०° कण यजमान ऋतुदीक्षाभिः कष्णाजिनमारोहति तत्र॒ यजमान 
श्रा ब्रहानु ब्राह्मणो ब्रह्मवचेसी जायतामिति' जातमुख्यमग्निमुप- 
तिष्ठते, श्रत्व विसृष्टवाचि यजमाने वीणागणिकानां देव्यं गाथागानं 
भवति ।1 | 


यूपादिः-का० क० दीक्ामारम्य द्वादशसु दिनेषु वेशाखश्युक्ल- 
तृतीयापयन्तं द्वादश सुत्याः समापनीयाः, यत्र नित्योदकं तत्र प्राच्यां 
दिशि भ्राचयेऽग्नौ साधंसप्तपुरुषप्रमाणं देवयजनं क्रियते । तहंवयजनं 
द्विगुणं तरिगुणं वा भवितुमहृति, ` तत्रैव एकविशतिः यूपाः क्रियन्ते, ते 
सवं यूपा चेकविशत्यरल्नयो भवन्ति, सवषां मध्ये राज्जुदालाख्यो 
यूपो भवति, ततो ्रभिन्नौ पेतुदारवौ यूपौ स्थापनीयौ, तदनन्तरं षट्‌ 
षड्‌ बेत्वखादिरपालाश्ञा यूपा भवन्ति, तेषां मध्ये त्रयस्त्रयो यूपा 
प्रभित उभयोः पाहवंयोभंवन्ति । प्रतियुपमग्नीषोमीया .एकविशति 
पशवो नियुज्यन्ते, दयोयंपयोरेकादशिन्योः सवनीयाः पशवो विनि- 
युज्यन्ते, मध्यमे यूपे श्रग्नियौ पशू, उत्तरयोरपि धूपयोरेकादशिन्यो 
सवनीयाः पशवो भवन्ति ।° ्रा० कण चेवं यूपादिविधानं कृतम्‌ ।* 


दल्िणाविधानम्‌-उ० क० दिक्षु यद्द्रव्यं यजमानेन विजितं तत्‌ 
समशः प्रतिविभज्य महत्विग्भ्यो ददाति । का० क० प्राचीं दिदं यज- 
मानो होत्रे ददाति, दक्षिणां दिशं ब्रह्मणे, प्रतीचीं दिशमध्ययेवे, उदीचीं 
दिशमूद्गात्रे ददाति । भ्रा कत्पोऽत्र किञ्चिद्‌ ।वभिद्यते, तन्मते 
प्राचीमध्वयेवे, दक्षिणां ब्रह्मणे, प्रतीचीं होते, उदीचीमुद्गात्रे ददाति, 
प्रपि वा प्राचीं होत्रे, प्रतीचीमध्वयवे ददाति, तथः च भ्रा० क० 
'महिषीं' ब्रह्मणे, वावाता होत्रे, परिवृत्तीमुद्गात्रे, पालागलीमध्वयवे 
च ददाति ।« 

होमभक्षौ-का० क० तृतीयसवन उक्थ्यं तेधं विभज्य गृह्ल्यति 
ततो होमभक्षौ भवतः । ततः सवंरा्माज्यसक्तुधानलाजानामेकंकम- 

ध्व्रयुजुहीति ।९ श्रा क० संस्थितेऽ्हन्यभित श्राहवनीयं षट्तरिशतमादव- 


1. आ० श्रौ° (२०।८।१२-१७) 
. का० श्रौ° (२०।४।१३-२६) 
. आ० श्रौ° (२०।८।६-१३) 
, आण श्रौ (२०।१०।१) 

, का० श्रौ° (२०।४।२९-३४) 


छ > €~ £>. 
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 त्थानुपतत्पाच्‌ खनति, निम्लोचत्यादित्ये षट्त्रिरातमध्वय्‌रपतत्पान- 
धिरुह्य खादिरः सवे: सवंरा्रमन्नहोमाञ्जुहोव्यध्वयुं : । श्रा क० 
तानि चान्नाति सन्ति-आज्यं मधु तण्डलाः पृथुकाः लाजाः करम्भा 
धानाः सक्तवः मसूस्यानि प्रिय द्धवर्च । ततो मन्त्रपूवेकं सवेरात्रहोमो 
विधीयते 1" 


| अ्रह्वस्यालङ्करणम्‌--का० कण रात्रिहोमानन्तरम्‌ श्र्वयु: सौव- 
णन राजतेन च पात्राभ्यां महिमानौ ग्रहौ गृह्लयति । तत ऋत्विगादयो 
बहिष्पवमानस्तोत्रार्थं सपन्ति । ततोऽध्वयु रेकादशिनीः पूनुपाकृत्य 
होतारं प्रेष्यति, ततो होता "यदक्रन्दः प्रथमं जायमानः इति सूक्तेना- 
इवमभिष्टौति, ततो मेध्यमश्वं रथे युनक्ति, इतरानपि त्रीनरवानु च 
रथे विनियुज्य सर्वानश्वान्‌ सौवर्णालङ्कारेविमूषयन्ति, ततो रथे 
ग्रध्वयु यजमानाव्‌पविर्याइवान्‌ प्रधावयतः, तेषु जले प्रविष्टेषु विमुक्तं 
मेध्यमङ्वं महिषी वावाता, परिवृक्ती च।ज्येनाभ्यजञ्जन्ति । श्रञ्जनादि 
तु प्रत्यागत्य देवयजने भवति । ततो महिषी "भूरिति" अ्रपतमानात्‌ 
मणी शिरोवालेषु, "भुव" इति वावाता गरीवावालेषु, परिवृक्ती च 
पुच्छवालेषु च मणीन्‌ प्रवयन्ति, एवं ता एकाधिकान्‌ शतं मणीन्‌ 
प्रवयन्ति । ततोऽध्वयु ररवाय रात्रिहुतशेषं प्रयच्छति- ल।जी इच्छाची 
इनिति" ययर्वो हुतशेषं न खादति तहि तमप्सु प्रवाहयति । ततो 
ब्रह्य भवति ।* श्रा० कण सहस्र सहस्र मणीन्‌ सौवर्णान्‌ राजतान्‌ 
सामूद्रान्‌ च वालेषु पूवेकल्पवत्‌ प्रक्यन्ति। अत्र कल्पे कुमायः दादु 
मणीन्‌ तस्याइवस्य शरीरे उपग्रन्थन्ति। ततो महिषी गौल्गुल्वेनारवा- 
ङ्गमस्यनविति, वावाता कासाम्ब्रवेनाभ्यनक्ति, परिवृक्ती मौस्ताकृते- 
नानक्ति) ततो रथे चतुरण्णामदवानां पूवेवद्‌ नियोजनं भवति हत- 
दोषश्रदानादि च पूवेकल्पवदेव विधीयते । 


पशु नियोजनम्‌--का० क० एकादशिनीरुपाकृत्य प्ररवमूपाकरोति, 
तत एकविशतियूपेषु द वेकादशिन्यौ पूवेवन्नियुज्य अश्वतुपरगोमृगान्‌ 


1. आ० श्नौ० (२०,१०।१२) 

2. “कः स््विदेशकाकौ चरतीति", भूयं एकाकी चरतीति" वाक्योवाक्यविद्या 
ब्रह्मौद्यमुच्यते। 

3. का० श्रौ° (२०।५।१-२२) 

4. आ० श्रौ° (२०।१३।१४) 
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अग्निष्ठे राज्जुदाले यूपे नियुञ्जन्ति, प्रसवस्य ललाटादिषु चाङ्गेषु 
द्वादश पश्वो नियुज्यन्ते, ते पशवः पयंद्का इत्युच्यन्ते । सर्वासु यजु- 
वेदीयसंहितासु श्रवमेधीयपञश्ुनियोजनं विस्तरेण प्रोक्तम्‌, कल्पसूत्र 
कारेः स्वसंहितातः समुद्धृत्य स्वस्मिन्‌ स्वस्मिन्‌ श्रौतसूत्रे विनिवेशि- 
तम्‌ । तदत्र सारेण कथ्यते पशुनियोजनार्थं चारवस्य शरीरं सवंमपि 
रज्जुभि वेष्टयित्वा तत्तत्स्थानगतायां रज्ज्वां पशनूुपायेन बध्नन्ति । 
तस्यायं क्रमो विहितः--आग्नेयं कृष्णग्रीवं ललाटे, हन्वो रघस्तात्‌ 
सारस्वतीं मेषीम्‌, आदिवनौ बाह्लौः, सौमापौष्णं श्यामं ताभ्याम्‌, 
पादवंयोः सौर्य इवेतम्‌, यमदेवत्यं कष्णम्‌ च । पडचात्पादयोस्त्वाष्टरो 
लोमशावजी, वायव्येनद्रवेष्णवान्‌ पृच्छे, श्देतवेहद्वामनानिति । इमे 
पशवोऽरवत्रुपणो'-- मृगैः सहिताः पञ्चदश सम्पद्यन्ते, पूर्वाभ्यमाग्ने- 
याभ्यां सह॒ सप्तदश मध्यमे यूपे बध्यन्ते । इतरेषु विशतिमूपेषु रोहि- 
तादयः पञ्चदश पशवो नियुज्यन्ते, पुर्वमेकादशिन्या एककः पशुबंद्धो 
मिलित्वा एकस्मिन्‌ यूपे षोडश षोडडा परावः सम्पद्यन्ते । एवं सवं 
मिलित्वा ३३७ पशवो भवन्ति । एते ्राम्याः पशव उक्ताः । श्रथारण्याः 
पशवो यूपान्तरालेषु नियोक्तव्याः । तान्‌ कपिञ्जलादीनु पृषतान्तां- 
स््रयोदशान्‌ चयोदशानारण्याच्‌ युपान्तरालेषु पञ्जरादिषु धारयन्ति 
(शत्रयोदशानाकाशेष्वालभते' रा० ब्रा० १३।५।१।९५), श्रत २२ एका- 
दरिन्याः, ३२७ श्रश्वादयः, २५० कपिञ्जलादयो मिलित्वा ६९०६ पशवो 
भवन्ति, तथा चोक्तम्‌- 
षट्‌ शत।नि निग्रूज्यन्ते पञ्चुनां मध्यमेऽहनि । 
अरवमेधस्य यज्ञस्य नवभिरधिकानि च ॥ 


आ० कल्पेऽपि प्रयेण एवं प्रकारेण पञ्चुनियोजनमुक्तम्‌ । श्राग्नेयं 
कृष्णग्रीवं पुरस्ताल्लाटे, षष्णं नाभौ, देन्द्रापौष्णसुपरिष्टाद्‌ गीवासु, 
प्राग्नेयौ कृष्णग्रीवौ बाह्वोः, लोमरसक्थ्योस्त्वाष्टरौ सक्थ्यौ, शितिपृष्ठौ 
बाहंस्पत्यौ पृष्ठे, सौयंयामौ उवेतं कृष्णं च पादवेयोबध्नन्ति । आ० 
कल्पे रोहितो धू ज्र रोहित इति नव नव देन््राग्नदशमानेके समामनन्ति, 
एवं नव॒ नवाण्यान्‌ स विदधाति, का० कल्पै त्वेते त्रयोदश्च चयोदश 
यूपान्तरालेषु विधीयन्ते । भ्रापस्तम्बस्तु कल्प बहुविस्तारयति--यथा- 
"वसन्ताय कपिञ्जलानामालभन्ते ग्रीष्माय कलविङ्कान्‌ वर्षभ्यस्ति- 
त्िरान्‌' इत्यादि । । 


३०२ वैदिकी यज्ञविथा 


संज्ञयनम्‌--का० क० यूपपश्ुनियोजनानन्तरं 'ग्रद्भ्यस्त्वौषधौम्य 
इति प्राकृतेन मन्त्रेण “वायुष्ट्वा पचतरिति प्रारभ्य तत्त्वा देव 
सविता दधात्वित्यन्तेन कण्डिकाचतुष्टयान्तकेन वैकृतिकैनारवमेधिकेन 
त्रगणेन अ्रहव प्रोक्षणं भवति । श्रां पेरुरिति' मन्त्रेण श्रवस्य मूषे 
प्रपः पाययति । ततः कपिञ्जनादीनुत्मृजते । ततोऽश्वस्य संज्ञपनाथ 
तृणान्यास्तीयं तेषामुपरि ्रास्तरणं तस्योपरि अधिवासः तस्योपरि 
हिरण्यं निदधाति, एतेषूपरिशमितारः संज्ञपनं कुवन्ति । ततोऽ्ध्वय्‌ 
परिपशव्ये हृत्वा पूनः तिख अ्राहुतीजृहोति, भ्रध्वर्य्‌; पत्नीर्वाचयति-- 
"न मस्तेऽम्बे' इति, ततोऽङवं त्रिस्त्रिः परियन्ति । पत्यो गणानां 
प्रियाणां निधीनामिति' (चु य° २३।१९) पित्रयज्ञवत्पक्षिणां परि- 
यन्ति । ततः रोधितेषु पशुषु महिषी अश्वस्य समीपे शेते, ततो श्ररव- 
महिष्योरुपरि वस्व्रमाच्छादयति। ततः सा स्वयमेव भ्रश्वस्य शिर्न- 
मात्मनो योनिप्रदेशे स्थापयति, (श० ब्रा० १३।५।२।२), "वृषा वाजीति' 
(शु० य०२३।२०), मन्त्रेण । एतस्मिन काले अरध्वयुत्ैह्योद्गात्ृहोतृ- 
क्षत्तारः कूमारपत्नीभिस्सह संवदन्ते यकासकाविति' (शु° य° 
 २३।२२-३१) । ततस्ता महिषीमुत्थापयन्ति, उत्थापनं त्वनुच रीफत्तु क 
यथा शातपथी ्रूतिः (१३।५।२।&) 1 


ग्रा क० चेवेविधानि प्रोक्षणपानादीनि कर्माणि विधीयन्ते । 
मेषस्त्वा पचतरिति पयंग्निकरणम्‌ ततोऽपाग्यानि जुहोत्यध्व््‌; 
ग्राख्यानुत्सृज्य अश्वस्य पुरो भ्रजो नीयते । संज्ञपनादि च पूवंकल्पवत्‌ 
भवति । संज्ञप्यमाने संज्ञप्ते वा श्रहवे अध्वय्‌ंराहुतीज्‌ होति, वाज- 
सनेयिन एते ्राहुती परिपशव्ये' इति कथयन्ति । ततः परिक्रमणादि 
कमे पूववत्‌ विधीयते। महिषीशयनं चात्र कल्पेऽपि यथावत्‌ भवति ॥ 


`  सुचीचठुदनम्‌--उ० क० तिखः स्नाताः पल््यो गायत्री विष्टुविति 
दाभ्यामृग्म्यां सूचीभिरश्वस्य शरीरे ्रसिपथान्‌ कल्पयन्ति ! उ० क० 
 तास्सूच्यो लौही राजतीसोवर्ण्यो भवन्ति । महिषी सौवणंसूचिभिः, 
वावाता राजतसुचीभिः परिवृक्ती च लौहीभिः सीसाभिर्वा सुचीभिररव 
छिन्दन्ति । ततः सौवर्णासिना श्रङ्वशरीरं चयते । इतरेषां पशुनाम्‌ 
ग्रायसा असयश्छेदनाय भवन्ति । उ० क० अध्वयुं रश्वस्योदरं पाघ्यति 


=" ------------~-~-~---~~-------~------------------- ~------------------------- ------------~-------- ~. 


1. का० श्रौ° (२०।६।२१) 
2. आ० श्रौ < (२०।१७,२०।१८।१-७) 
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कस्त्वादयतीति' श्रनुवाकेन । श्रापस्तस्बमते नाश्वस्य वपा विद्यते 
२०।१८।११), तस्मि शरीरे तु चन्द्रं नाम मेदो भवति तदुद्धरति 
पोऽध्वयंः । कात्यायनोऽप्येवमाह्‌ 1" ततो श्रश्वस्य शोणितश्रपणं होमो 
हविः प्रचरणं च भवन्ति । 


ब्रह्मोचसम्‌- प्राग्वपाहोमाद्धोताऽध्व्येद्च ब्रह्योद्यं वदतः, ततो 
बहोदगातारौ उत्तराभिक्छ ग्भः संवदतः। ततो टोताऽध्व्यंह्च संवदतः, 
तो यजमानोऽध्वयश्च संवदतः ।४ 


 वपाहोमः-त्रह्मोद्यानन्तरं व्पाप्रचारो भवति, सवेषां पञ्युनां 
पपाभिरध्वयूः प्रचरति। ते पक्वो गोतूपरमेषाश्च भवन्ति । वपा- 
रोमान्ते द्वितीयेन महिम्ना स जुहोति) भ्रङ्वस्य मांसादीनां शुलेः च 
पयति । का० कञ अघ्वयुं स्त्वगन्तानि श्रस्वाङ्कानि चतुग्रहीतमान्यं | 
[हीत्वा जुहोति, श्रगनये च हूदयं जुहोति। तदनन्तरं स्विष्टकृदन्ते 
पग्निम्यः स्विष्टकरद्म्यः स्वाहेति यथाऽवत्तं जुहोति। गोमृगकण्ठेन 
र्वशफेन श्रयस्मयेन चरुणा च स तिस आहृतीज्‌होति । ततः सवं 
तोमादयो विकल्पेन भवन्ति 18 आ० क० चैवं गोमृगकण्ठादिभिरेव 
तख श्राहुतयो हृयन्ते । पत्नीसंयाजान्ते । तदहः समाप्यते । कात्या- 
नेन त्वत्र भ्रष्टौ विकल्पा उक्ताः, श्रापस्तम्बेनात्र तान्‌ नाह । तन्मते 
त्रोत्तरेऽहनि गव्यानेकादशिन आलभन्ते, प्राजापत्यान्‌ वेदवदेवान्‌ 
(7 । द्वादशमृषभं त्ुपरंवा सवरूपमुपालब्धव्यम्‌ । का०कण तु चतु-. 
वरतिपरमाः पशव ्रालन्धव्या भवन्ति । ` 


ग्रवभुथेष्िटिः-उ० क० अलम्भनानन्तरमृत्विग्यजमाना म्रवभूृथेष्टि 
वन्ति! का० क० ततोऽध्वयुं: पिद्काक्षखलतिदन्तुरातिगौरक्णनिाम- 
यतमस्य नरस्य सूर्ेनि जुहोति-“जुम्बकाय स्वाहेति" (चु° य° २५।६) 
गत्यायनमते अश्वमेधस्य नानावभृथानि भवन्ति, ऋजीषकुम्मस्य 
ज्जनान्ते ह्यं वम्‌ भ्रवभरयो भवति । तदेव प्राघान्येन श्रवभृथमुच्यते। 
वभरृथान्ते यजमान उन्मुक्तदीक्षो भवति । अआ्रापस्तम्बविधानं च 
7त्यायनविधानमनुवदते। केवलं शब्दानुपूर्वी भिन्ना । यथा श्रा° क० 


1. भेदोऽस्योद्धरन्ति वधार्थे" (का० श्रौ° २ ०।६।७) 
.3. का० श्रौ० (२०।८।४-११५) . ः 
., 3, काण श्रौ° (२०।८।४-१५) 
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ग्रवभरृथान्ते श्रध्वयुंरात्रेयशिपिविष्टिखलतिविलिकधशुक्ल पि ङ्गक्षतिल- 
कावलानामन्यतमस्य मुधेनि जुहोति--“मृत्यवे स्वाहा" “भ्र णहत्याय 
स्वाहा", “जुम्बकाय स्वाहेति", ते खलत्यादयो होमेन पुता भवन्ति । 


दक्षिरणादिविधानम्‌--का० क० प्रर्वमेधान्ते यजमानो दक्षिणायां 
यथासंवादं सानुचरीं भार्यामृत्विजे ददाति! स पालागलीं कुमारीम- 
ध्वयवे ददाति । कल्पान्तरेण भार्या न दीयते, प्रनुचरीरेव दद्यात्‌ | 
इतिहासपुराणाभ्यायां चेतद्‌ मतं ददीभवति, इतिहासे भार्यादानं न 
केनचित्‌ श्रूयते, राजसुययाजिना हरिश्चन्द्रेण स्वभार्या शेव्या विक्रीता, 
एतस्य वृत्तस्य प्रामाणिकता चापि विवादग्रस्ता प्रस्ति। 


ग्रा० कण० श्रात्रेयपुरुषाय दक्षिणाविधानमपि कृतम्‌ तच्च का० क° 
नास्ति । ्रा० कण तस्मै यजमानः शतमनोयुक्तं शते चानोयुक्ते वा 
गवां ददाति। 

ततः का° क० एकविशतिरनुबन्ध्या भ्रालम्यन्ते । ्ना० क° तेषां 
नव श्वेता वरा अ्रनुबन्ध्या भवन्ति । तत्र कल्पे द्रयोद्रंयोर्मासयोयजमानः 
पञ्युवन्धेनापि यजते 1 


पुरुषमेध 
पुरुषमेषस्य तिह्यम्‌- पुरा समानवाः पञ्च परव भ्रालम्भनीया 
श्रासन्‌--एतान्‌ (पञ्चपशून्‌) प्रजापतिः प्रथमं श्रालेभे इयापणंः सांका- 
यनो प्रन्तमोऽथ'"` “1 (श० त्रा० ६।२।१।३७) ।४ डा०° सत्यप्रकाशस्य 
मते मन्तसंहितासु पुरुषबलेवेणनं न॒ विद्ते । टेतरेयत्राह्मणोक्तेन 


भा भब 0 भजा ता ० 





आ० श्रौ (२०,।२२।५-१४, २०।२३) 

2. शतपथस्थ मतेनवर सवेप्रथमं नारायणः पुरुषमेधं कृतवानू--पुरुपो ह 
नारायणौऽकामय्रत अतितिष्ठयं ` ` ` ` स एतं पुरुषमेधं पञ्चरात्रं यज्ञ- 
क्रतुमपरश्यत्‌ तमाहरत्‌ ।' (श० ब्रा ० १३।६।१।१) 

3. (116. [राथा 8011006 28 8 {1प्8] {ग 13 101६ परवन्त 
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शौनःशेपाख्यानेनापि विज्ञायते यत्‌ लुनःरेपस्य बतिनं बभूव 1" उनत्तर- 
काले चापि पुरुषवबलिते श्रूयते । | ५ 


विधानम्‌-उ० कण पुरुषमेधो ब्राह्मणराजन्यकत्तु कस्वयोविशति- 
दीक्षो द्रादशोपसत्कः पञ्चयुत्याकर्चत्वारिशदिनसाध्यः। चंत्रशुक्ल- 
दशम्यामस्य।रम्भः। उ० क० अत्रैका दशयुपा अग्नीषोमीया भवन्ति, 
सत्यासु प्रथभपञ्चमे श्रहनी अग्तिष्टोमसंस्थे, द्वितीयचतुथं उक्थ्यसंस्थे 
तृतीयमतिरात्रसस्थम्‌, सुत्यायु प्रतिदिनमेकादरिनः पशवः श्रालम्भ- 
नीयाः तावन्तोऽग्नीषोमीयाः पश्वो मध्ये यूपे श्रालम्भन्ते । ततो 
होमादि प्रवतंते।” श्रा० कण पुरुषमेषे पञ्वशार्दीयवदहानि भवन्ति। 
उ० क प्रायेण समानं विधानं वतते । तृततीयेऽतिरात्रसंस्थेऽहनि मध्यमे 
युपे ब्राह्मणादीनष्टनचत्वारिलत्संख्यकान्‌ संहितोक्तान्‌* पुरुषान्‌ नियुज्य, 
इतरेषु दशसु यूपेषु एकादशेकादशपुरुषांङ्व नियुनक्ति, श्रत्र द्वितीये 
यूपे सप्तत्रिशत्पुरुषा नियुज्यन्ते । सवे मिलित्वा १८४ पुरुषाः संत्रद्धा 
क्रियन्ते । उ० क० बन्धनानन्तरं पुरुषसूक्तेन यजमानः सर्वनुपतिष्ठते । 
पयेगिनिकृतान्‌ सर्वान्‌ पुरुषान्‌ कपिञ्जल।(दिवदुत्सुजते, ततो हीम 
कियते । उ० क० पुरुषमेधान्ते ग्रह्वमेधवदहृक्षिणा विधीयते, यदि ब्राह्यणो 
यजते स सवंस्वं ददाति । ततः पशूनालस्य उ० क० यजमान प्रात्मनो 
श्रग्नी समारोप्य उत्तरनारायणसुक्तेन सू्यमूपस्थाय परचादन वलोक- 
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1. पशीददश्टा 06 0पा{0086 ग (16 1816, 1४ 15 लाज. {0 
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2. का० श्रौ° (२१।१।१-६) 
2 दु? य9 (अध्या० ३०) 
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यल्नरण्यं प्रव्रजति ।" क्रा० क० यदि यजमानः पुनगृ हमागच्छेत्तदा 
अरण्योरगनी समारोप्य गृहे वसन्‌ अ्रग्निहो्ादिकं च यावज्जीवं पूवं- 
बत्‌ कुर्यात्‌ 1 श्रा° क० यजमानो ग्रामं प्रत्यागत्य त्रैधातवीयया 
यजेत । सौत्रामण्या मैत्रावरुण्या चामिक्षया साकप्रस्थीयेन पञ्चविलेन 
चरुणा पञ्चशारदीयेनेति च यजते !8 


४. सर्वमेध 


~“. ` उ० क० सवेमेधो दशरात्रो विधीयते, अयं सवेकामेन पुरुषेण 
-कत्तव्यः । श्रत द्वादश दीक्षाः, द्वादशोपसदो दश सुत्यारच भवन्ति। 
चतुस्तिरहिनसाध्योऽयं यागः । भ्रत्र प्रथममहरग्निष्टोमसंस्थम्‌, ततो 
दिनत्रये इष्द्रस्तुत्‌सूयेस्तु्ैरवदेवस्ततः क्रमेणोक्थ्यसंस्थाः, ततो महातव्रत- 
महः, ततो वाजापेयः ततो अप्तोर्यामः ततस्त्रिणवस्तोम उक्थ्यः, तत- 
स्त्रयस्त्रिशस्तोम उक्थ्यः, ततो विष्वजित्सवँपृष्ठातिरात्राः इति दिनानां 
कलुप्तिः । चेत्रशुक्लषष्ट्यामिष्टकापशुरुखासंभरणं च । एकशतविधो- 
ऽग्निर्, एको यूपः सप्तदशारत्निः, प्रतिदिनं स्तोमापनं सवनीया 
पशव भ्रालम्यत्ते । का० क० पुरुषमेधवदक्षिणा५, श्रा० क० श्रह्वमेघ- 
` वत्सपुरुषं सभूमि ददाति ।5 | 


५. पितुमेध 
कात्यायनश्रौतसूत्रस्य एकविशस्याघ्यायस्य द्वितीयाचतुर्ध्यो 
 कण्डिकयोः पितृमेधः उपवणितः । आपस्तम्बकल्पस्य श्रौतभागे तु 
पितृमेधो नोक्तः । विदुषां सम्मतौ श्रापस्तम्बीयशाखिनां स्वतन्त्रं पितरु 
: मेधसूत्रं नासीत्‌, तदुक्तं हरिहराचार्येण अन्त्येष्टिप्रयोगे-- 
 भारद्वाजक्ृतं सूत्रं तद्भाष्यकल्पकारिका । 
 सुविलोक्यानाहिताग्नेः समन्त्रं पित्रमैधिकम्‌ ॥ 
कृतिः स्फुटतरा सेयं ज्ञेया तदुनसारिणी । 
 श्रापस्तम्बरपि ग्राह्य नान्यत्‌ सूरं हि विद्यते ॥ 


1. तथा च मनुराह--श्राजापत्यां निर्प्येष्टि सवेवेदसदक्षिणाम्‌ । 
आत्मन्यग्नी समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्‌ गृहात्‌ ।' (६।३।८) 
का० भौ० (२१।१।१८) ` 
. आ० श्रौऽ (२०२१७) 


. का० धभौ° (२१।२।१२) 
. आ० श्रौ° (२०।२४।२१) 


प्म ॐ ॐ ह ` 


महायश्चाः च. 


तथा चाह कदिचद्‌ विद्रान्‌- 

“श्रीभा रद्वाजकृतं ह्यं तद्‌ कल्पाख्यसूत्रं जगति प्रसिद्धम्‌ ¦ ग्राह्य 
तदन्त्येष्टिविधौ सदापस्तम्बेः ।" ग्रत श्रापस्तम्बस्येदानीं स्वतन्त्रं पितु- 
मेधसूत्रं न हि विद्यते । पित्रमेधसम्बन्धिनः केचन पारिभाषिकाः शब्दा- 
द्चात्र व्याख्यायन्ते । ते शब्दाः सन्ति- पितरः, यमः, हव्यवाहुनादयो 
ग्रगनयः, स्वधा, देवयानः, पितृयाणः, यमदूतौ, कुम्बा, चम्बा च। 


| पितरः शप्रियरत्तश्राषे' नामधेयो भ्रायंसमाजिविद्ंसो 'यमपितृ- 

 परिचय'नाम्ति ग्रन्थे सूयंरहमीनेव पितरं मन्यन्ते स्म, तन्न रास्त्रानु- 

रूपं परम्परानुरूपं वा मतम्‌ । यद्यपि सन्चन्राहमणादिषु ऋतवः, रदमयः, 

प्राणा - इत्यादयो बहुवस्तु पदार्थाः उक्तास्तथापि ते सवं अ्रथंवादा- 

स्सन्ति, मानवीयेतिहासे पित्रपितामहादय एव पितरो भवन्ति- 
पिता पितामहश्चव तथेव प्रपितामहः । | 
त्रयो ह्यश्रूमुखा ह्य ते पितरः परिकीतिताः |" 


तच ब्राह्मणकल्पादिषु त्रिविधाः पित्तर उक्ताः सोमवन्तः, बहि- 
षदः, भ्रग्निष्वान्ताइ्च । तथा च हि शातपथी श्रृतिः-'तये सोमनेनीजा 
ते पितरः सोमवन्तः, श्रथ ये दत्तेन पक्वेन लोकं जयन्ति ते पितरो 


1. श्रीकाशीकरमहोदया भारद्वाजश्चौतसूत्रस्य प्रस्ताविके चाहुः-- 
(श 108 06 01016 0प्। 18 {718 001116611011 11121. 4127 
` 085 तादा कलाठा 16 प्रय 7 {06 05147082 अपा 
ऽप रीना वरयलिऽ 0 ॥€ दि20८त्‌0४2 716 ^). 
{;/11/20 | 
श्या सा पितुमेधे प्रथमाहूतिस्ताम्‌ एवे चिः कुर्यादित्येके" 
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2. कर्मप्रदीपस्य टीकायां ब्रह्मपुराणस्य वचनम्‌, प्‌० २६ 


३० | वैदिकी यज्ञनि्या 


बर्हिषदः, श्रथ ये ततो नान्यतरच्च न यानग्निरेव दहन्‌ स्वदयति ते 
पितरोऽग्निष्वात्ताः' (श ० ब्रा० २।६।१।७) । तथा च-'सोमप्रयाजा 
पितरः । ये वे पितरो बहिषदः। ये वा श्रयज्वानो गृहमेधिनः ते पित- 
रोऽग्निष्वात्ताः 1 (त° त्रा १।६।६।६) 
त्रिविधा श्रगनयः-- श्रोताग्नयस्तु विविधाः परिकीतिताः--हग्य- 
वाहनः, क्रव्यात्‌ आमाच्च । “यो देवयट्‌ तस्मिन हवींषि श्रपयामस्त- 
स्मिन्‌ यज्ञं तनवामहे, श्रयं वाऽऽमाद्‌ येनेदं मनुष्याः पक्वमरनन्ति, 
“प्रथ येन पुरुषं दहन्ति स क्रव्यात्‌ ।' (श० ब्रा° १।२।१।४) 1 
यमः- इतिहासे तु वेवस्वतो यमः पितुननानां" प्रथमो राजा 
वभूव, स हि प्रथमः पितुणामुच्यते, किन्तु श्रृतिषु सूयः, कालात्मक 
संवत्सरः श्रग्निवा यम उच्यते-- 
"एष वे यमो य एष तपति" (श० त्रा० १४।१।३।४) 
श्रयं वे यमो योऽयं (वायुः) पवते (श० ब्रा° १४।२।२।११) 
 श्मम्निरपि यम उच्यते)" (व्र० निरुक्ते १०।२०) 
` स्वकध्षा--यः पितृभ्यः तिलापुपक्षीरादीनां चरः प्रदीयते, सः स्वधा 
भवति-- 
"ऊजं वहन्ती रमृतं घृतं पयः कौलालं परिभ्रूतम्‌ । 
स्वधाः स्थ तप्यत मे पितृन्‌ 13 
पितृराज्यम्‌--अयमेव पितृलोक उच्यते-- 
सर्वान्‌ कामान्‌ यमराज्ये वशा प्रादुषें दुहे (अथाहूर्नारकं लोक. 
निरुन्धानस्य याचितम्‌ (अवथं° १२।४।३६) 
` दे सृती- पितृमेधप्रकरणे हि दवे सृती स्मयंते--तेस्तः- देवयान 
पितृयाणश्च--द्े सृती अश्युणवं पितृणामहं देवानामुत मर्त्यानाम्‌ "4 


1. "यमो वैवस्वतो राजेत्याह तस्य पितरो विशः' (स ० ज्ञा० १३।४।३।६) 

तथा च--वेवस्वतं पितृणां च यमं राज्येऽभ्यषेचयत्‌" (वायुप्‌० ७०।८) 

2. यमो मृद्युधंस्मारो निऋंथो बभ्रुः शर्वस्ता नीलरिखण्ड 

~ (अथवं० ६।६३।१) 
: 3. शु य० (२।३४) 
4. ऋ० (१०।८८।११५), शरुक्लृष्ण गती ह्यं ते जगतः शाश्वते मते' 

|  (गी० ८।२६) 

तथा च द्रष्टव्यम्‌ छा० उ० (पञ्चमे प्रपाठके) । | 


महावलः ३०६. 


यमदुतौ- मन्त्रेषु यमस्य द्वौ इवानौ यमस्य दृतौ कथितौ-- 
यौ तौ रवानौ यमस्य रक्षितारौ चतुरक्षे पथिषदी नृचक्षसा । 
उरुणसावसुतृपावृदुम्बलौ यमस्य दूतौ चरतो जनां अनु ।।" 





श्रायष्वसुरेषु चौध्वेद हिकसंस्कारविधिः- पुराकाले भारते वर्षे 
मृतस्यौध्वेदेहिकसंस्कारस्य द्रे विधी श्रास्ताम्‌ । प्रथमविधौ मृतमग्निना 
दहन्ति स्म, अपरस्मिन्‌ विधौ भूमौ गर्तं खात्वा मृतं निवपन्ति स्म 
तथा चोक्तं श्रृतौ- 
` ये निखाताये परोप्ताये दग्धा ये चोद्धृताः' (ग्रथवं० १८।२।३४) 
प्रा्येषु प्रथमविधिः विहितोऽभवत्‌, असुरेषु दितीयविधिविहित 
प्रासीत्‌--श्रथया श्रापुयः प्रजाः त्वद्ये त्वत्‌ परिमण्डलानि (तानि 
दमशानानि कूवंते), (श ० ब्रा० १३।८।१।१५) श्रथ या ्रासू्येः प्राच्या 
(प्रजाः ?) त्वये त्वन्तहितानि (तानि श्मशानानि) ते चम्बां त्व्य- 
स्तरिस्त्वत्‌' (शण ब्रा° १३।८।२।१) क।त्यायनेसूत्रे च--दाम्बति कम्बति 


वा (टोम्बा इति ्राग्लभाषायाम्‌, केवर' च प्रसिद्धः) उच्यते। तथा 
च पण्डितभगवहृत्तमहोदया लिखन्ति-अमरकोश्च (२।७।१८) के श्रनुसार 
यज्ञभूमि का श्रावेष्टन ककुम्बा' कहलाता है । प्राचीन संस्कृत में श्रनेक 
पदोमे कके स्थानपर चः का प्रयोग देखा जातादहै। शतपथ 
(१३।८।८१) मे प्रासुरी प्रजाओं की चम्बा रीतिका कथनदहै। यह्‌ 
रीति इ्मश्लान के बदले होतीहै। इन्हीं कुम्बा" ्रथवा 'चम्बा' का 
अपश्च कवर शब्द प्रतीत होता है। आधुरी प्रजाये कबरं बनाती 
थीं । यही कवरं 'हडप्पा' भ्रादि मे मिली हँ ।* तथा चोक्तं रामायणे- 
रक्षसां गतसत्वानामेष धमः सनातनः । अवटे ये निधीयन्ते तेषां लोकाः 
सनातनाः 1७ ते चासुरा मृतशरीरमलङ्धारादिभिभंषयन्ति स्म--. 
'तस्मादप्ययेहाद-दानमश्चरहधानमयनजमानमाहुरासुरो वतेदमसुराणां 
ह्योपनिषत्परेतस्य शरीरं मिक्षया वसनेनालङ्कारेणेति संस्कुवेन्त्येतेन 
ह्यम्‌ लोक ज्येष्यन्तौ मन्यन्ते ।“ 





1. अथं ० (१८।२।१२,१३) 
2. भा० बृ० इ० (पृ० २२२) 
3. वा० रा० (३।५।२२) 

4. छ;० उ० (८।८) 


 कात्यायनश्नौतसूत्रे पितमेधः 

पितूमेधकालः--का० कण मृतस्य मरणसंवत्सरस्यास्मृतौ भ्रयुम्मेषु 
संवत्सरे वा विकल्पेन पित्ुमेधः करणीयः) सच हस्तस्वातिपुण्यादिषु 
यत्रैकत्र तारका श्राकाशे द्यते तदा कत्तेव्योऽथवा श्रमावास्यायां वा 
कत्तेव्यः, समूच्चस्यासम्भवात्‌ । कऋतुर््रष्मः दरत्‌, माघमासो वा। 
 श्रस्मिन्‌ पितमेषे मतस्य परिजनाः (ग्रमात्या वा) स्वसंख्यादधिकानि 
छचाणि चादाय सशरीरा दक्षिणां दिशं प्रतिगच्छन्ति, कुम्भेषु श्रस्थीनि 
संगृह्य, तं तल्पे कृत्वा हतवस्त्रेण वेष्टयित्वा सपटहवादित्राः पुत्रायाः 
कम्मं वाजयन्तः त्रिस्त्रिः प्रदक्षिणं परियन्ति, स्त्रियो वा परिक्रा- 
मन्ति, यज्ञीयेऽहनि बह्वन्नं पचन्ति ब्राह्मणादीन्‌ च भोजयन्ति । ब्राह्यं 
महतं अस्थिकूम्भमादाय यजमानादयौ दक्षिणां दिशं प्रतिगच्छन्ति । ` 


इमश्ानभुमिः- मृतस्यौघ्वेदहिकसंस्कारार्थं सू्येतप्ते गहनभूप्रदेशे 
गह्वरे गतं ऊषरे वा श्मशानं क्रियते । यत्र च्यग्रोधादयो वृक्षा न भवेयु- 
स्तत्र काष्ठेरिचतिः कत्तेव्याः ¦! कात्यायनमते शम्बति कम्बति वा 
प्रदेदो श्मशानं कत्तेव्यम्‌ । "चम्बा" कम्बा' इतिशब्दौ पुर्वं व्याख्यातौ । 
ककदियस्तु एवं व्याचक्षते शमिति सुखनीयप्रदेशः, कमिति रमणीयः" ` 
केचित्‌ शम्बति दामीवने कम्बति करीषवने वेति व्याचक्षते ।'“ तन्न, 
अस्माभिस्तु ्रसुराणां प्रसङ्गे सवंमेतद्‌ व्याख्यातम्‌ । वस्तुतष्टीका- ` 
काराणां काले कम्बादयः शब्दा श्रविस्पष्टार्था श्रभूवत्‌ । इतिहासे, 
ग्रायषु श्रसुरेषु म्लेच्छेषु च कूम्बाः (कबरस्थान, टोम्ब) भवन्ति स्म; 
यत्र राजकुलानां पुरुषा दह्यन्ते निधीयन्ते स्म । भासेन प्रतिमानाटकस्य 
प्रारम्भे देवकूलानि स्मृतानि, मिश्वदेशनिव।सिनां राज्ञां "पिरामिड" 
इति प्रसिद्धाः, मूगलादीनां च टुम्बः सिकन्दराग्रामे परसिद्धाः । इदानी- 
मपि तत्र चित्राणि विचित्राणि उपवनेषु तानि भवनानि तडागादयश्च 
सन्ति । । 


ग्रौध्वं देहकः संस्कारः- मृतसंस्कारकाले कर्चिद्यजमानपुरुषस्ते- 
जनीं (तृणपुलकं) वंशादिबद्धामूच्छ्रित्य चितिपा्वे तिष्ठति, इमलानं 
पुरुषमात्रप्रमाणमुत्तरतः पृथु भवति । कोणेषु यजमानपुरुषाः पाला- 
 शादीनां दङ्कून्‌ क्षिपन्ति, अध्वयंयेजमानो वा पालाशशाखया तत्रस्थं 


[कायि 


. 1. का० श्रौ० भाष्ये (२१।३।२२) 


महायज्ञाः ` ६४ 


त्रणादि निरस्य श्मशानं पाषाणखण्डः परिश्रपति, तत्तो यजमानः 
श्रौदुम्बरेण सीरेण चतः सीताः कृषति, सर्वौषधं च वपत्ति, तुष्णी- 
मन्यः कुम्भो क्षिपति भिनत्ति वा, ततो यथाङ्गं कल्पयित्वेष्टकां पाद- 
मातरी निदधाति, ततो लेखाहीनास्तिल स्तिस्रः पादमात्रीरिष्टकाः प्रति- 
दिशं निदधाति, पुरीषमाहूत्य रसशाने निवपति । ततो श्रवकाभि 
कुदोरच र्मशानं प्रच्छाद्य यवान्‌ वपन्ति, ततो दक्लिणतः प्राच्यां सप्त 
कर्षन्‌ ख।त्वा इमज्ञानं क्षीरेण उदकेन वा सिञ्चति । ततो अध्वय्‌यंज- 
माना अमात्याश्च त्रीस्त्रीनक्मनः कषृषु प्रक्षिप्य ग्रामं प्रतिगच्छन्ति, 
ततः सकें उद्यानादिषु स्नात्वा मन्त्रान्‌ (सुमित्रिया न आप०' इत्या- 
दीन्‌) जपन्तो अहतवासासि परिधाय गृहान्‌ प्रत्यागच्छन्ति, प्रत्या- 
गच्छन्तस्ते म्रामद्मक्ानयोमेध्ये मर्यादालोष्ठं च निदधाति, ततो होम 
प्रवतेते। यजमान श्राञ्जनाभ्याञ्जने कृत्वोपसनाग्नि स्थापयित्वा 
वर्हीषि परिस्तीयं वारणान्‌ परिधीन्‌ परिधाय वारणेन स्रवेणेकामा- 
हति जुहोति, प्रध्व्ूरच रक्षणमन्त्रानु परिदा)" वदति। 


कात्यायनेन पितुमेधस्य दक्षिणा--सोमधाना दक्षिणाऽनङ्वान्‌ 
यवारच विहिताः, सर्वाणि वस्तुनि पुराणानि भवन्ति। 


ग्राषस्तम्बोयं पितुमेधविधानम्‌--्रापस्तम्बानुयायिभिः पितृमेधे 
भारद्राजपित्रमेधसूत्रं स्वीक्रियते, तच्च पूवमेव ददीकृतम्‌, तेत्तिरीयाणां 
पितुमेधमन्त्रास्तु तैत्तिरीयारण्यके (षष्ठे प्रपाठके) विद्यन्ते | कात्यायनस्य 
भारद्राजस्य च विधानयोमेन्ेषु चात्र महदन्तरं परिद्दयते। यथा 
भारद्ाजविधाने पितृमेधे राजगवीविधानं दखदयते, कात्यायन विधाने 
तन्नास्ति, एवमन्यानि चान्तराणि सन्ति, भरल बहुविस्तरेण (अप्रासः- 
द्खिकाच्च) | ` 
६. प्रायरिचत्तानि 
कात्यायनेन सवप्रायङचित्तानि एकस्मिन्तेवाध्याये प्रोक्तानि, 


~. आपस्तम्बस्तु तानि अनेकत्र ब्रवीति, यथा अगिविहो्रसम्बन्धीनि नवमे 


प्रहे सोमप्रायरिचत्तानि चतुदंशे प्रन, प्रवग्येप्रायदिचत्तानि, पञ्चदशे 
प्ररने च तेन कथितानि कात्यायनस्तु सर्वाणि प्रायरिचत्तानि पञ्चविशे- 
ऽध्याये संग्रहीतवात्‌ । 


1, शु° य° (३५।१८)-- परीत गामनेषत" इत्यादि । क 
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उभयोः कलत्पयोक्च प्रायरिवत्तानां व्णैनक्रमे महदन्तरं परिदश्य 
तदने सुचन्या प्रकटीभवति- 


 का० श्नौ० क्रमः ग्रा० श्रौ० कमः 
 प्रायरिचत्तपदार्थ; पायरिचत्तपदाथेः 
हौत्रिक प्रायदिचत्तम्‌ आहवनीयानुगमने प्रयरदिचत्तस्‌ 
आहवनीयानुगमने ,, गाहुपत्यानुगमने १; 
गाहंपत्यानुगमने ,, दक्षिणाग्न्यनुगमने  ,, 
दक्षिणारन्यनुगमने ,, वत्साप(करणे , 
मथ्यमानस्याग्नेरजायमाने ,, हविनशि ५१ 
 हविनशषि त पलट्न्योदक्याकाले ५ 
रवादीनामन्तरागमने ,, सा(न्नायस्कन्ने )) 
जनमरणे ॥। हविषि कीटपतने  ,; 
संसग प्रायरिचत्तस्यानादरः वषंणे # 
हदयविलेखे प्रायरिचत्तम्‌ ग्राह तिपतने ५ 
यमजनने प्रज्ारस्य पतने + 
गेह॒दहे ए मथ्यमानस्याजायमाने,, ` 
 चन्द्रमसाऽभ्युदिते ,, प्रगनीनां संसगं ५ 
हविरातञ्चने  ,, अग्निहोत्रस्थालीख्लवणे ,, | 
व्रतादक्तौ ५ ` यज्ञच्छेदे ++» 
सान्नाय्यस्कन्ने ,, चन्द्रमसाऽभ्युदिते ,, 
 कपलनाशे हवि रातञ्चने ` „+ 
दोहने 1  ब्रतलोपे ४ = 
साल्नायस्यालाभे ५ अग्निहोत्रीकाश्यमाने >? 
दुष्टह्विष ह लोहित दोहने र 
देवताविपयसि ;; दोह विनाशे ॥ 
अवदानादीनां विपयसि ,, स्थालीभिन्ने छ. 
` ध्रुवादीनां न | हविषःस्कन्ते „` 
प्रणीतानां पतिते , .  श्रश्निपाते  ,, 
 दोहपतने चतुर्तरशद्धोमः,,  श्वादीनामागमने ,, 
शा्दूलनिपातने ,, सूर्यास्ते ४ 


 उपस्ेस्यारक्तौ ` सङ्गवे ६. 


महायज्ञाः 


काण भो० क्रमः 


यजमानस्य मरणे प्रायरिचत्तम्‌ 
मृतस्य शरीरे यज्ञाङ्खानां प्रासनम्‌ 


तस्यास्थिचयनम्‌ 


नवान्नभक्षणे प्रायर्चित्तम्‌ 


पुरोडाशदग्धे ५ 
परुपलायने मरणे च , 
हूदयनाशे + 
युपवि रोहणे १ 
ग्रन्‌बन्ध्यागभं ¢ 
सत्रायागर्यारक्तौ ,, 
दीक्षितानां साम्युत्थाने , 


पलन्युद्‌कयाकाले # 
दुःस्वप्नदशने छ 
श्रमेध्यदशंने वि 
श्रद्रिभिन्ते क 
सोमातिरेचने . „+ 
दीक्षितायोपतापादौ ,, 
उख,संभरणे 
समानजनसंसवे 
सोमदाह प 


ग्रा० श्रो० कमः 
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म{जेनावसाने प्रायश्चित्तम्‌ 


प्रग्निहोत्रच्छेदे 
होमाभावे 


श्रग्तीनामनुगमने 


तरिश॑त्तन्तु होमः 
रास््रमोहे 
कृष्णशंकुनिपतने 
युपचलने 
प्रणीतानां पतने 
दुःस्वप्नदशंने 
व्रतलोपे 
प्राज्यस्य स्कन्ने 
कपालमिन्ने 
नवान्नमक्षणे 
यमजनने 
पञुमरणे 


निषादस्थपतीष्टिः 
ब्रह्मचारिप्रायदिचत्तम्‌ 


पुरोडाशनाशे 
हविषां नाशे 
प्रपक्वपुरोडाशे 
ग्रदक्षिणयागे 


ग्रा हूतिपतने, मित्रेपात्ते, 


2) 


2) 


यज्ञनाश्ञे ,, 


पुरोडाशपृषदाज्यादीनां पतने ,' 


परोवश्यिमाने . 
साख्यमरणे 
गभप्रक्षेपे 

यूपवि रोहणे 


यूपस्य कमिभक्षणे 


यूपपतने 
लेखावेष्टने 


2} 


, 


2 


१९, 


3) 


2) 
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उ० क० यज्ञस्य यज्ञाङ्खस्य वण विनाशे व्यतिक्रमे प्रायडिचत्तं 
विधीयते, तत्र उपपातो विनाशो भ्रषो ्रपराध इत्यर्थान्तरा भवन्ति, 
प्रायरिचत्तपदाथेस्य निवंचनं तु एवं भवति--प्रायो विनाशः, विध्यति- 
क्रमजनितो दोषः, चती" संज्ञाने इत्यस्य धातोरहिचत्तशब्दो निष्पन्नः, 
अत एव प्रायस्य चित्तं (दोषस्य ज्ञानं) प्रायर्चत्तमित्युच्यते। एतत्त 
क्मंविनाक्षकाल एव संधीयते, मतान्तरेण प्रायश्चित्तानि दोषादनन्तरं 
कर्तव्यानि । तत्र प्रायरिचत्ते जपो होम इज्या च कत्तंब्याः । 


उ० कण० हौतिके उपपाते “भूरिति' गाहंपत्ये होमः, श्राध्वयेवे 
उपपाते सति शवः इति होमः, सोमे प्राध्वयंवे उपपाते आग्रीध्राग्नौ 
होमः, ग्रौद्गात्रापराधे ्राहवनीये होमो विधीयते । सवेप्रायरिचत्त- 
होमं पञ्चभि गमिः (लु° य° २१।३-४, १२।१२) भवति । 


उ० क० प्रायरिचत्तविधानानि विस्तरेण प्रोक्तानि, विस्तरभिया 
श्रत्र केवलं निदशेनार्थं कानिचिद्‌ उदाहरणानि प्रदद्यन्ते। यथा यदि 
दुह्यमाना गौवश्यित तदा तस्ये तृणानि ग्रासयेत्‌ अ्रनेन मन्त्रेण- 

“सुय वसाद्धगवति हि भूया अथो वयं भगवन्तः स्याम । 

ग्रद्धि तृणमघ्न्ये विरवदानीं पिब जुद्धमुदकमाचरन्ती ।।*“ 


उ० कण श्रगनीनां संसगं विकल्पेन प्रायषिचत्तं भवति वा न भवति । 
का० क० प्रायरिचत्तविधानानि सारेण कथितानि, भ्रापस्तम्बेन तानि 
बहु विस्तीयन्ते, स तु प्रायेण पूर्णं मन्त्रपाठमुदाहरति, यदा कात्यायनः 
केवलं प्रतीकमन्तरानु संदशेयति । क्व चित्तूभयोविधानयोमंहदन्तरमस्ति। 
यथा कात्यायनेन परिभाषापाठे प्रथमाध्याये हि निषादस्थपतीष्टिः 
प्रोक्ता । श्रापस्तम्बस्तु ता्मिष्टि नवमे प्रहे विदधाति । म्रस्या्भिष्टौ 
गदभपञ्युहुयते, श्रा क० चायं गदभयज्ञोः रक्षोदेवत्यः निं तिदेवेत्यो 


1. का० श्रौ० २५।१।१६) | 
2. मन्वादिषु धमेशास्तरेषु पारास्कारादिषु च गृह्यसू्ेषु यो ब्रह्मचारी सन्‌ 
स्त्रियं गच्छति सोऽवकीणि उच्यते, तस्य प्रायरिचत्तार्थं गदेभेष्टिविहिता 
सैव श्रौतसूुत्रेषु निषादस्थपतीष्टिः, नैकर तेष्टिः, गदंभेष्टर्वा उच्यते । 
3. गदंभपशुः रक्षसां बस्य वाहनं भवति यथा रामायणे- 
| रावणस्य गरदभरथः। 
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वा भवंति । भ्रस्मिन्‌ यागे गदंभं लौकिकेऽग्नौ श्रपयित्वा तस्मिन्नेवाग्नौ 
जुहोति, सर्पिषःदोषं शुद्र श्ररनाति । 


सोमघ्रायदिचत्तानि- प्रापस्तम्बेन नवमे प्रन ्रादशेपणंमासाभ्यां 
निरूढपशुबन्धपयेन्तस्य प्रायरिचत्तानि प्रोक्तानि, चतुदेशे परडने सोम- 
प्रायर्चित्तानि च कथितानि, कात्यायनस्तु तानि सर्वाणि पञ्च्पिशे 
ग्रध्याये प्रोवाच, उ० क० दीक्षितस्य मरणे प्रस्थियज्ञः कथितः, तत 
संसवदोषस्य उपतापस्य, यजमानस्य मरणादीनां सोमपतनादीनां च 
प्रायदिचत्तान्युक्तानि । भ्रापस्तम्बकल्पे तेषां बहु विस्तारो दरीद्श्यते 
इति पूवमेव कथितमस्माभिरतो भ्रलं विस्तरेण । भ्रापस्तम्बस्तु प्रायेण 
प्रतिप्रकरणं प्रायरिचत्तविधानमाह, कात्यायनस्तानि नेवंविधानि 
कथयति, तेन तु एकत्र सर्वाणि प्रायरिचत्तविधानानि कथितानि । तयो- 
विधानानि प्रायेण समानानि केवलं शंब्दानुपूर्वी क्वचित्‌ क्वचित्‌ भिन्ना 
विद्यते, यत्र तत्र मन्वपाठोऽपि भियते। 


| पवग्य 

महावीरकररम्‌--उभयोः कत्पयोः प्रायेण समानविधानेन प्रवु- 
ज्जनमाख्यातम्‌ । तदनुसारेण उ० क० दीक्षितो श्रमावस्यायां पौणे- 
मास्यांवा पुण्ये नक्षत्र तुष्णीं काण्टकीं समिधमादाय युञ्जते मन 
इति हृत्वा, अग्निचयन वत्‌ अधिमादाय ब्रह्मारामामन्त्य मृत्खननार्थ- 
मभिप्रव्रजति, का क° दीक्षासु यजमानः पिन्वनरौहिणकपालाना- 
 मुपलक्षणान्‌ महावीरपात्रात्‌ करोति । तन्मते दीक्षितो श्रन्तःपात्यदेशे 
मृदं वल्मीकवपां वराहविहतं पूतीकानजापयो गवेधुका: कृष्णाजिन- 
मभरिमुत्तरतो निदधाति । ततोऽध्वय्‌; गवेधुका म्रजापयङ्व वल्मीक- 
वपादिभिस्सह मृत्पिण्डं मिश्रयति, ततः सः मृदमादाय (मखायेतिः 
प्रादेशमात्रमूध्वेमासेचनवन्तं मेखलावन्तं महावीरं करोति, ततो 
निष्पन्नं महावीरं स्पृष्ट्वा निदधाति, ततः स लक्पुष्क राकृती पिन्वने 
रौहिणकपाले परिमण्डले करोति, ततो अश्वशकृत। महावीराणां धृपनं 
दहनं च भवतः । तानुखावत्‌ पक्वानुत्तारयति । सोऽध्व्ुरेव तान्‌ 
ग्रजापयसा दणाति ।" श्रा० क० चेवं महावीरकरणमुक्तम्‌ ।४ 





1. का० श्रौ° (२६।१) 
2. आ० श्रौ° (१५।१-४) 


३१६ | वैदिकी यज्ञविशां 


प्रवग्यः--उ० क० यजमान उपसदा सह प्रव्येण चरति । उ° 
क० च ग्रपहितद्वारे प्राग्वंशे (विमिते) भ्रष्वय्‌ं: कूश।नास्तीयं तेषु 
 महावीरपात्राणि निदधाति! तत एनानि ओदुम्बरपात्राणि भवन्ति- 
आसन्दी, चतस्रः ख्‌ चः, उपयमनी, प्रोक्षणीधानी, द्रौ दीघेकाष्ठो 
तष्टौ णफौ, दे धृष्टी, मेथी, षट्‌ शङ्कवः, काण्टको समित्‌, योदश 
वेकङ्कुताः परिधयश्च । तथा च त्रीणि कार्ष्णाजिनानि व्यजनानि, 
दण्डानि, द्रौ रुक्मौ (रजतयुवर्णौ शतमानौ), मौजानि पाचराणि, वेदौ 
्रभिधानी, निदाने च । 

उ० क० ब्रह्मणानुज्ञातोऽघ्वय्‌: सर्वं घर्मं तरिः प्रोक्षति, भ्रागनीध्रश्च 
रौहिणौ पुरोडाशौ भ्रधिश्वरयति। प्रतिप्रस्थाता चाज्यं संस्करोति । ततो 
ग्रध्वय्‌ रासन््यां कृष्णाजिनमास्तीयं तस्मिन्‌ महावीरपात्रमासादयति । 
ततः सोऽध्वयृं महावीरं शफाभ्यां परिगृह्य समृष्ट्वा सप्त एकादश वा 
प्राणाहुतीजंहोति । 

ततो महावीरं प्रतीष्ठाप्य गाहंपव्ये मुञ्जप्रलवान्‌ प्रदीप्य वेकद्कु- 
तीन्‌ परिधीन्‌ परिधाय वाजयन्तज्व ऋत्विज अ्रासते। ततोऽध्वयं स्तत्र 
रौहिणपुरोडाशकपालयोरासादनं करोति, ततो घमेदुघाया ्राह्(नम्‌ । 
सतां दोग्धि प्रतिप्रस्थाता चाजां दोग्धि । उभयोः पयसोमेहावीरे 
आनयनम्‌ । प्रतिप्रस्थाता दक्षिणं रौहिणं पुरोडाशं जुहोति, होत्रा 
वषट्कृते, ्रनुवषट्कृते च जुहोति । प्रध्वय्‌ मंहावी रमास्राव्य खरे राजतं 
रुकमं निधाय तस्मिन्‌ महावीरं प्रतिष्ठापयति, एवं प्रतिप्रस्थाता 
रोहिणादीनां होमं करोति पूववत्‌ । ततोऽध्वय्‌ घेम सम्राडासन्या- 
मासाद्य शान्तिपाठ च कृत्वा सायं प्रातश्च प्रवर््योपसदम्यां चरति । 


ग्रा० क० यजमानः प्रव्यं कृत्वा संवत्सरं न मांसमरनीयात्‌, 
रामामुपेयान्न मृन्मयेन पिबेत्‌, नास्य राम उच्छिष्टं पिबेत्‌ । 


का० क० यजमानः प्रवग्यमुद्रास्य शतमाने ब्रह्मणे, घमंदूवाम- 
ध्वयेवे, यजमानन्रतदुघाम्‌ च होत्रे, पल्न्या त्रतदुघामुद्गात्रे, अग्नीधे 
चाजां ददाति ।° आपस्तम्बविधाने च यजमानो प्रजामग्नीघे, षष्टौही 
ब्रह्मणे, षेन्‌ होत्रे, कमा वध्वयेवे च ददाति ।8 | 


1. आ० श्रौ° (१५।१२।१३) 
2. का० श्रौ° (२६।७।४१-४५) 
3. श्रा° श्रौ° (१५।१३।१) ` 
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भायाः ३१७ 


ततो होमः सामगानं च विधीयेते । तदनन्तरं खरे हिरण्यं निधाय 
तस्मिन्‌ प्रचरणीयं महावीरं निदधाति । श्रा० क० श्रत्रेव सर्वं परिघर्म्यं 
सवंत: परिमण्डलमादिव्यस्य स्पेण कृत्वा महावीरे गोपय आनयति, 
मघु दधि च तत्रानीयावपति । श्रादित्याकृतिस्थाने पुरुषाकृति वा 
करोति!" का० कृ° श्राकृतिकरणस्य निधानं नास्ति प्रत्राचार्यणा- 
पस्तम्बेन महावीरौ वेदादयङइच पुरुषरूपेण निरूपिताः । तत आपस्त- 
म्बेनाग्रे घमेप्रायरिचत्तानि कथितानि)" श्रापस्तम्नस्यापेक्षया कात्या- 
यनेन प्रवग्यंप्रचरणं किञ्चिद्‌ विस्तरेण प्रोक्तं विद्यते । उ० कण शेषं 


घमेभक्षणम, घर्मोपस्थानम, माजंनम्‌, आदित्योपस्थानम्‌ होमश्च 


विधीयन्ते ।ऽ तथापि कात्यायनस्य प्रवग्यनिरूपगं विस्तृततरं विद्यते । 
सम्पूणस्य विषयस्य निरूपणात्‌ श्रनावश्यको विस्तारो भविष्यति तदलं 


बहूना । 





भ जच 


1. आ० श्नौ° (१५।१४।१३) 
2. आण श्रौ° (१५।१७), का० श्रौ० (२६।७) 
3. भ्रा° श्रौ° (१५।११।१२) 


दशमोऽध्याय 
कात्यायनापस्तम्बश्रौतस॒त्रयो- 
स्सास्करतिकमध्ययनम्‌ 


उभयोश्श्रौतसूत्रयोयेत्सास्कृतिकं विवरणमूपलभ्यते तत्सवंमत्र 
सामान्येन संगृह्यते । 

गोलिकौयं विवरणम्‌-उभयोरश्रौतसूत्रयोरेतानि भौगोलिकानि 
नामधेयानि सन्ति-सरस्वती दषद्रती, यमुना, कुरुक्षेत्रम्‌, कुरवः, 
पाञ्चालाः, गान्वायः, कलिङ्घाः, मागधाः, पारस्कराः, कारपचवः, 
 परीणत्‌, प्लक्षप्र्वणः, नेमिषारण्यं च। 


सरस्वतीदषद्रत्यौ--(नयो ) -उभयोहश्रौतसूत्रयोः सारस्वतसत्र- 
प्रसङ्गे उभयोनेयोर्नामनी उपलम्येते। इतिहासेषु चोल्लिख्यते यदन- 
योनेद्ोस्तटेषु नेका यज्ञा राजभिक्छ षिभिर्व सम्पादिताः। एनयो.- 
नयो मध्यवर्ती प्रदेशो ब्रह्यात्रतनाम्ना प्रसिद्ध रासीत्‌ । 
(सरस्वती दषद्रत्योदवनद्योयेदन्तरम्‌ । 
तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावतं प्रचक्षते ।> 


ऋग्वेदकाले च भ्रायावासः सारस्वतप्रदेशेषु विस्तीणः, यागभूमि- 
त्वेनास्य प्रदेशस्य प्रश्ञसनमनेकत्र ऋषु श्रूयते- 

“नि त्वा दधे वरं आपृथिव्या इलायास्पदे सुदिनत्वे प्रज्ञाम्‌ । 

खषटद्त्या मानुष श्रापगायाः सारस्वत्या रेवदग्ने दिदीहि ।।'° 

ग्रस्य प्रदेशस्य धर्माचारा भ्रादर्शा बभूव्‌ यच्च मनुनोक्तम्‌-- 

"एतटहेश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ परथि्व्यां सवंमानवाः 4 

1. का० श्रौ° (२५।५।३०, २४,६।६) 

आआ० श्रौ° (२३।१३।२१, १२।५।२३) 


2. मनुस्मृति (२।१७) 
3. ऋ० (३।२३।४) 
4. मनुस्मृति (२।२०) 








कात्यायनापस्तम्बश्रौतसूत्रयोस्सास्कृतिकमघ्ययनम्‌ ३१९ 


प्रायेण सवेषु यज्ञेषु कृष्णाजिनं (चमे) प्रयुज्यते स्म, तच्च कृष्ण- 
मृगस्य चमेणा निर्मीयते स्म। सच कृष्णमृगोऽस्मिन्‌ देशे हि चरति- 

"कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः। | 

स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥'1 


सारस्वते सत्रे ऋत्विग्यजमानाः सरस्वतीरषष्टव्योनंयोः प्रति- 
गच्छन्ति, एतत्त विवरणं सारस्वतसत्र प्रकरणे ह्यभिहितम्‌ । 

यत्र सरस्वत्यन्तमं वति, तद्धिनशनं श्रौतसूतरेषु ब्राह्मणेषु च “उप- 
मज्जनं" इत्याख्यया स्मयते ।2 अत्र याजिनः स्नानार्थं गच्छन्ति स्म। 


कुरक्षेत्रम्‌- कुरुक्षेत्रं देवानां यज्ञभूभिरभवत्‌-देवा वे सत्र 
मासत । `` ` तेषां कूरक्षेवं वेदिरासीत्‌ । तस्ये खाण्डवो दक्षिणां 
ग्रासीत्‌, तध्नंमुत्तराधेः, परीणज्जघनाधंः, मख उत्करः 1 का०श्रौर 
च कुरुक्षेत्रस्य परीणन्नामकं स्थानमुल्लिखितम्‌ ।* अ्रत्रेव शयेहाणवत्‌ ` 
सर भ्रासीत्‌--“शयेंहाणवद् वे नाम कुरुक्षेत्रस्य जघनां सरः स्कन्दते । 
परीणत्‌ स्थानमस्य सरसो निकटवर्ती च प्रतीयते | स्थाणेश्वरे (थाने- 
सरे) वतमानो रामह्वदो हि वेदकालिकः शयंहाणवत्‌ इति इतिहास- 
विदां मान्यता । 


कु रुषाञ्चलाः- स वेस्मिन्‌ भ्रूतिवाङ्मये कृरुपाञ्चालान्‌ प्रति 
भूयसी प्रादररष्टिः, सर्वाधिक्येन च तेषामुल्लेखः श्रौतग्रन्थेषु राजसूये 
अध्वयं रत्निभ्य भ्रावेदयति--"एष वो भरतो राजेति", "एष वः कुरवो ` 
राजेति! कौरय्यम्‌, “एष वः पाञ्चाला राजेति" पाञ्चालान्‌, “एष व 
कुरुपञ्चाला राजेति वा कूरुपाञ्चालाव्‌ ।*५ इति राजसुययजञे ग्रभि- 
षेककाले श्रध्वयं; प्रजाजनान्‌ सम्बोधयति । श्रनेनेव प्रतीयते यत्‌ कुर- 
पाञ्चाला जनपदा भारतीयवाङ्मयस्य राजनीतेश्च केन्द्रस्थानमासीत्‌ । 
पौरववंशजस्य संवरणस्य पुत्रः कुरुरिति बभूव, कुरुराज्ञो नाम्ना 


1 मनुस्मृति (२,२३) 
2. आ० श्रौ° (२३।१२।५), ता० त्रा० (२५।१०।१) 
3. तै° आर० (५।१।१) 
4. क्कुरकोत्रे परीणहि" (का० श्रौ ° २४।६।३४) 
5. सायणः (ऋर्वेदभाष्ये १।८४।१२, राट्यायनब्राह्यणादुदाहूतम्‌) । 
6. ० श्रौ° (१८।१२।७) 





३२० | वैदिकी यज्ञविद्या 


कुररष्ट कुरक्षं कुरजाङ्गलमिति त्रिक प्रसिद्धिमगमत्‌ । श्रस्य राष्ट्रस्य 
राजधानी च हस्तिनापुरमितिहासे विख्यातं नगरम्‌, तथा कुरुक्षेत्रं 
धमेक्षेत्रमपिः एेतिद्ये चातिप्रसिद्धं स्थानम्‌ | 


यमुना कारपचवहच --उ० क० सारस्वतसत्रस्यान्ते सवं ऋत्विग्य- 
जमाना ्रभिषेकार्थं यमुनायास्तटवतिनं कारपचवं प्रतिगच्छति स्म) 
नेदानीमिदं स्थानं परिचीयते । 


प्लाक्षप्रस्रवणः--एवं दाषद्रतसव्रान्ते ते श्रवभथाय प्लाक्षप्रस्लवणं 
प्रतिगच्छति । त्रिः प्लाक्षपदेन प्रतीयतेऽत्र त्रयः प्लाक्षाः पुरातना वृक्षा 
भवेयुस्तत्र नदी प्रवति स्म । अनयोरुभयोः स्थानयोः स्थितिनं 
जञायते ।8 | 


नेतन्धवः--उ० क० यजमाना दषेवृते सत्रे श्यणे ' नंतन्धवेऽग्नि- 
मिन्धन्ते । श्रयं ष्यर्णो' धन्वः (मरुभूमिः) लक्ष्यते। टठीकाकारादीनां 
मते सरस्वत्यास्तटे नंतन्धवा नाम अर्माः (पुराणम्रामा) श्रासन्‌, तथा 
च ऋग्वेदे--'येषामिमे पूवं अर्मासि श्रासन्नयूपाः । सदम्‌ विभृता 
पुरूणि ॥ बौधायनस्य मते च बून्यग्रामो विनष्टर्रामो वा अमे" इत्यु 
च्यते (बौ० श्रौ° ९।१, ९।३) ताण्डयत्राह्यणे च सरस्वत्यास्तीरे स्थूलार्मो 
नाम हद उल्लिखितः 1“ 
. करुरक्षेत्े धर्मक्षेत्र" (गीतायाम्‌ १।१), तथा च कूरुघम्मजातके (३।२७६) 
. का० श्रौ° (२४।६।१०) | | 
. आ० श्रौ° (२३।१३.६) 
ताण्डयन्राह्मणे (२५।२०।१८), तथ। च ऋग्वेदे (१।१३२,३), यजुर्वंदे ` 
 (३०।११), च अर्मामकौ शब्दावृपलभ्येते । डा० वासुदेवशरण अग्र 
वालमहोदया लिखन्ति हो सक्ताहैकियह मूल शब्द म्लेच्छभाषा | 
काहो। म्लेच्छ (सेमेटिक) परिवार की अर्माहइिक भाषामें भरम्‌ 
अऊबडखाबड पथरीले पहाड़ी प्रदेशा को कहते हैँ । अर्मदिक उन लोगों 
की भाषा थी, जो अरम या पवंतीय प्रदेशों के निवासी थे ।' 

 (साणिनिकालीन भारतवषे, पू० ८१) 

पाणिनिसूत्रेषु च॑तानि नामान्यभिहितानि -भूतामेः, अधिकामंः, संजी- 
वामे. मद्रामः, अद्माम॑ः, कञ्नलामंः। = | 
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चात्वा: (साल्वाः)-्रापस्तम्बगुह्यमन्त्रपाठे" चेयं गाथा-पट्यते- 
'यौगन्धरिरेव नो राजा इति शाल्वीरवादिषुः ) विवृत्तचक्रा आसीना- 
स्तीरेण यमूने तव ।' श्रनेन प्रामाण्येन केचिद्‌ ग्रापस्तम्बाचायं शात्व- 
जनपदस्य निवासिनं मन्यन्ते । विषयोऽयं पूर्वेमेव प्रतिपादित 
साल्वानां षड अवान्तरविभागा आसन्‌- | 

उदुम्बरास्तिलिखला मद्रकारा युगन्धराः। 

मूत्लिङ्खाः श रदण्डाइच साल्वावयवसंज्ञिताः ॥2 


महाभाष्ये च राल्वाव्यवानां चयो जनपदाः परिगणिताः- 
ग्रजमीडाः, ग्रजक्रन्दाः बुधाश्च । नन्दलालदेमहोदयस्य मते युगन्धरा 
जनपदा यमुनायाः परटिचिमे, कुरुक्षेत्रस्य च दक्लिणे, स्थिता श्रासन्‌। 
वतमानो श्रम्बाला' इति युगन्धराः प्रतीयन्ते । 


गन्धारिकलिद्धमगधपारस्करसोवी राः-एकस्मिन्‌ सूत्रे (भरा श्रौ° 
२२।६।१८) श्रापस्तम्बेन एते सवं जनपदा उल्लिखिताः। इदानीमिति- 
हासपुराणेषु गन्धाराः" इति पाठो ह्युपलम्यते, पुरातनपाठस्तु गन्धा- 
रिरित्येवमासीत्‌, यथा ऋग्वेदे गान्धारीणामिवामिका' (१।१२६।७) 
ययातेस्तनयस्य द्र्योर्वंशे गान्धाराः क्षत्रिया श्रभूवन्‌, ते ययातिना 
निष्कासिता बाहीकेष्ववसन्‌, बहुकालादनन्तरं दाशरथेभे रतस्य पुत्रौ 
तक्षपुष्कलौ तत्र जनपदेषु "तक्षशिला पपुष्कलावती' इति अभिधेये द 
नगर्यो उपनिवेशयामासतुः । 


ग्रथर्वद्भधिरसां वेदे पञ्चमकाण्डीये चतुददे मुक्ते मगधमूज व द्ग- 
न्धारार्णां च श्रवणमस्ति "गन्धारिम्यो मुजवद्म्यो मगधेम्यः। प्रेष्यं 
जनमिव शेवधि तक्मानं परिदध्मसि ।' महाभारते चते देशा (आरट्टा 
बाहीकाश्चेति उच्यन्ते। तथा च सगधस्यानायंनिवासत्वेन ऋचि 
निन्दा भ्रयते-कि कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नादिर दुह न तपन्ति 
घमंम्‌' (ऋ० ३।५३।१४) | 


£ भा० गु< म५ पा० (६।१५। ५) 

. काशिकायाम्‌ (४।१।१७३) 

, महाभाष्ये (४।१।१७०) 

, ककीकटो नाम देशौोऽनायंनिवासः' (निरक्ते ६।६।४) 
तथा च पुराणे-- कीकटेषु गया पुण्या ।' इति श्रूयते 
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श्रौतसू्ेषु सौवी रदेशोढवस्य सौवीराञ्जनस्योल्लेखोऽस्ति । श्रपरं 

त्रककुत्पवेतभवं त्रैककूदाञ्जनमधिक तु प्रसिद्धं बभूव ।" यज्ञषु तस्य 
 प्रचलनमासीत्‌। 
` ` श्रापस्तम्बसूत्रोर्लिखितः पारस्करदेशः शाकटायनेन, पतञ्जलि 
नाऽपि स्मयते । वतमानः 'थरपारकरः' मरुस्थलं पूर तनः पारस्कर 
` देश ्रासीत्‌, सम्भवतो गृह्यसूत्रकारः पारस्करोऽस्य देशस्य निवासी 
वभरुव । 

 कलिष्क्कदेशोऽपि निन्दितदेशेषु परिगण्यते । श्रयं वतंमान उड़ीसा 
 प्रदेरोऽस्ति । 

 नेमिषवनम्‌- ग्रापस्तम्बध्रौतसूत्रे (२३।१११०) नेमिषियाणां सत्र 
श्रूयते, इतिहासपुराणेषु च नेभिषारण्यमतिप्रसिद्धम्‌ । वतमाने सीता- 
पुरजनपदे 'मिसिरिख' इत्यमिधं स्थानं पुरातनं नेमिषारण्यमासीत्‌ । 
सवप्रथमं एेडे पुरूरवसि शासति नेमिषारण्ये ऋषीणां सत्रमभवत्‌ ॥ 
- ततः कुलपतेः शौनकस्य दीघंसत्राण्यपि चात्र श्रभवन्‌ | 


सामाजिको व्यवस्था 
~ . चातुवेण्यं चातुराश्रम्यञ्च-श्रापस्तम्बकालपयेन्तं चातुवेण्यंपद्धति 
यथाकथंचित्‌ सिद्धान्तस्तु परिवतंनशीला प्रतीयते, तदुक्तमाचायण 
` धर्मंसूत्रे-अधमचयंया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वणेमापदते जाति. 
परिवृतौ" "धमचयंया जघन्यो वणः पूवं पूवं वणमापद्यते जातिपरि 
वृत्तौ ।'५ ्रापस्तम्बकाले यज्ञादिषु शूद्रो यजमानस्य हविरवह्न्ति 


1. ज श्रौ° (१०।७।१); का० श्रौ° (८।२।२३) 
2. ऋक्तन्वे (*।१५।१०) 
महाभाष्ये (६।१।११५७  --- पारस्करो देशः" 

3. वायुपु० (२।१४-२३) 

4. महाभारते (१।४,५) 

5. आ० ध्म° सू° (२।५।११।१०,११), मूलतो व्ण॑पद्धतिजैन्मना नासीत्‌, 
तदुक्तं यास्केन" वर्णं वृणोतेः (नि ० २।३), यः पुरुषः स्वेच्छया यत्कमं 
वृणोति स तन्नाम्ना भ्रभिधीयते यथा यो ब्रह्मचर्यं वृतवान्‌ स ब्रह्मचारी 
(वर्णी) उच्यते, एवं ब्रह्म वृत्वा ब्राहाणो भवतति, वारिज्यं वृत्वा 

णिगू्‌ भवति, ददं कमणा भवति न जन्मना "इन्द्रो ब्रह्मणः पत्र 
कमणा क्षत्रियोऽभवत्‌ । क, (महा० शा० २२।११) 
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च दोग्धि स्म, एते कमेणी तदर्थं विहिते आस्ताम्‌, कात्यायनकाले चेते 
उभे क्मणी शूद्राय निषिद्धे भ्रभवतास्‌। 


राजवर रभ्‌--प्रस्माकं मतमतेन राजवरणाख्येन कृत्येन च 
पुष्यति । प्रजानां प्रतिनिधयो रत्निनो राजकर्तार आसन ये राजानं 
वृण्वन्ति ततस्तमभिषिञ्चन्ति च। उत्तरेषु युगेषु राजपदे वगविदे- 
षस्याधिकारोऽभवत्‌, स वगेविशेषो राजन्यः (क्षत्रियः) उच्यते स्म। 
एवं सत्यपि ब्राह्मणवगंः स्वातन्त्र्यं भजते स्म-- | 

` ब्राह्मण एव पतिन राजन्यो न वेश्यः । 

"सोमो वे श्रस्माकं ब्राह्मणानां यजा । 


राजसूयो राजवरणस्येव यज्ञ ्रासीत्‌। येन कमणा राजा सूयते 
(उत्पाते) तदेव कमं राजसूययनज्ञः-'राजा वे राजसूयेनेष्ट्वा" 
(भवति), उभयोदश्रौतसूत्रयोरस्य यज्ञस्य विधानं विस्तीणेम्‌ । श्रभि- 
षेककाले राजा प्रजानामद्रोहाय प्रतिज्ञां च करोति स्म-ध्यां च रातरि- 
मजायेऽहूं यां च प्रेतास्मि तदुभयमन्तरेण इष्टापूर्तं मे लोकं सुकृृतमाय्‌ं 
प्रजां वञ्जीथां यदिते द्रह्येयमिति।“ यथा प्रजाद्रोहो निषिद्धस्तथा 
राजद्रोहोऽपि निषिद्ध आसीत्‌ । तदानीमष्टकिषा राजानो बभूव्‌, राजा, 
सम्राट, भोजः, स्वराट्‌, विराट्‌, परमेष्ठी, महाराजः, अधिपतिः, सावं- 
भौमः (एकराट्‌) च । 


सभा समितिश्च- वेदिकम्रन्थेषूर्लिख्यते यद्‌ राष्टरीये विधागिके 
दरे संस्थे श्रास्ताम्‌-सभा समितिश्च ॥' प्रतीयते सभ। तु राजसभा 


, अथवं ० (५।१७।६) 
. आ० श्रौ° (१८।१२।४) 
„ द° ब्रा० (८।४।३।६) 
` ठे त्राण (८।३।११५) 
, ए० ब्रा° (५।२।८), आ० श्रौ° (२०।१।१) 
'तानहमनुराज्याय सास्नाज्याय भौज्याय स्वाराज्याय वंराज्याय 
 पारमेष्ट्याय राज्याय माहाराज्यायाधिपत्याय ।' 
6. सभा च या समभितिश्चावतां प्रजापतेदु हितयौ संविदाने । 
येन संगच्छा उपमा स रिक्षाच्चरं वदानि पितरं सङ्खतेष्‌ ॥ 


(भ्रथवं० ७।१२।१) 


६ नू ६92 (42 चम 
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(संसद्‌) भ्रासीत्‌, तथा समितिस्तु पौराणां (सदस्यानां) लोकसभा 
रासीत्‌, उभयोः संज्ञा नरिष्ठाऽपि प्रथिता, ययोरुभयोनंरा सीदन्ति, 
तिष्ठन्तिवा तेनते नरिष्ठे।" सभासदोऽपि राज्ञा सह्‌ इष्टापूतंस्य 
षोडशं भागं विभजन्ते स्म 1: 


विदथः, परिषच्च--ध्रौतमुमे चेते उभे संस्थेऽपि प्रसिद्धे आस्ताम्‌, 
विदुषां ज्ञानगोष्ठी तु विदथ उच्यते, राज्ञां ब्राह्मणानां शास्त्रार्थं परि- 
षत्सु भवन्ति स्म। यथा विदेहादीनां परिषद उपनिषत्सु प्रसिद्धाः तथा 
च गौनकादीनां चरणानां परिषदश्च श्रूयन्ते । श्राप परिषत्सु विपुलं 
वाङ्मयं रचितमासीत्‌ (यथा शौनकस्य ऋक्प्रातिशाख्यादयो ग्रन्थाः । 


राजकर्तारः पुरोहितादयो द्वादश राजकर््तारो रत्निन उच्यते 
स्म। का० श्रौ चेषां नामानि--स्वयं राजा, ततः सेनानीः, पुरोहितः, 
महिषी, सूतः, ग्रामणीः, क्षत्ता, संग्रहीता, अ्रक्षावापः, गोविकर्ता, दूतः, 
रिवक्ती च । श्रापस्तम्बश्रौतसूत्रे केवेलमेतानि नामानि सन्ति- 
राजा, सेनानीः, पुरोहितः, वावाताः, तक्नाः, रथकारः, श्रक्षावापः, 
गोविकर््ता, पालाकलः ।* राजसूये राजा सर्वेषामेषां गृहेषु चरू निव- 
पति, पुरोहितादयस्तु क्रमेण राजानमभिषिञ्चन्ति स्म। तदानीं राज्ञ- 
स्तिस्रः पटन्यो श्रनिवार्य भवन्ति स्म-महिषी, वावाता, परिवृक्ती 
च । राज्ञो ज्येष्ठा पत्नी महिषी, प्रियतमं भार्या वावाता, परित्यक्ता 
(हीना वा) परिवृक्ती च । इतिहासे दशरथस्य तिखः पत्नयः प्रसिद्धाः । 


दूतः-- मन्त्रेषु दूतानां बहुश उल्लेखः, तत्राग्निर्देवानां दूत इति 
स्तुति लभते । देवदूती सरमा च सरमापणिसंवदे प्रसिद्धा 1 श्रौत- 


1. ‹विद्धम ते सभे नाम नरिष्ठा नाम वा अपि।' (अथवें० (७।१२।२) 

2. "यद्‌ राजानो विभजन्त इष्टापुतेस्य षोडशं यमस्यामी सभासदः }' 
(अथवे० ३।२६।१) 

3. का० श्रौ० (१५।३।१-१३) 

आ० श्नरौ° (१०।१०।१२-२५)--पालावल इति “अनृतदूतं न्वते 
(१८।१०।२६) 

5. !इन्द्रस्य दूती रिषिता चरामि मह्‌ इच्छन्ती पणयो निर्घात व 
नि (ऋ० १०।१०८।२) 
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सूत्रेषु प्रधानो राजदुतः पालाकलः' (पालागल वा) उच्यते 11 


चरः--श्रौतग्रन्थेषु . चरसंस्था श्रपि प्रतिष्ठिता श्रासीत्‌। ऋग्वेदे 
वरुणस्य 'स्पशाः' श्रूयन्ते । 


श्रौतग्रन्थेषु कर्मादिभेदत एव पञ्चधा विभागः-ज्राहमणः क्षत्रियः 
वेश्य इति त्रयः श्रार्याः, दासो दस्युश्वेति द्वाक्नार्याविति । क्वचित्‌ 
पञ्चमवर्णो निषादोऽपि परिगण्यते । सूत्रकाराणां मते निषादस्तु स्थ- 
पतीष्टौऽधिकृतः। दासा प्रार्यः सह॒ सहयागं कुवन्ति स्म ।४ उ० क० 
गवामयनाष्ये सत्रे महाव्रतदिने शूद्रा्याविभौ यज्ञवेदेः पाडवं चमं निष्क- 
षतः । अस्मिन्नेव कमणि अष्टौ दासक्रुमायंः उदकुम्भेः माजलिीयं भ्रति 
गच्छन्ति स्म । श्रापस्तम्बस्तु एकस्मिन्‌ सूत्रैः श्रसुरानपि स्मरति, श्रनेन 
विज्ञायते यत्तहि असुरा श्रपि भारते वषं निवसन्ति स्म। त्रय श्रायंवर्णा 
(सावंवशिक'« इति पदेनापि भ्राख्यायन्ते, सवेवर्णेषु शुद्राणामन्तर्भावो 
नासीत्‌ । 


 मिभधितवरणाः--उ० कण सूतमागधानां श्रायोगवनापितादीनां च 
प्रासक्कखिक उल्लेखो विद्यते । तत्र महाव्रताख्ये दिने पृह्चलुः (वेश्या) 
ब्रह्मचारी चान्योऽन्यमाकषंतः । सूतस्तु राजकमंसु भूयसीं प्रतिष्ठां 
लेभे, स दादशरत्निषु परिगण्यते, यस्य गृह राजा होमं करोति च 
राजवंशकोतिगायका मागधानामृल्लेखोऽपि उभयोः श्रौतसूत्रयोः विद्ते । 


 वीणागाथी--राजसूयार्वमेधयोर्वीणागणकिनो वीणागाथिनङइच 
वीणा वादयन्ति गाथाश्च गायन्ति स्म। स वीणागाथी ब्राह्मण एव 
भवति । तत्रारवमेधे वीरणागाथी तिलो गाथा गायति--शग्रददा' इति 


1. 'पालाकल इति अनृतदुतं (आ०्श्रौ १८।१।२६), स्पशः शब्देन 
विकृतौ "हिन्दी भाषायां सिपाही" आंग्लभाषायां स्पाई (5४) एवं 
पुलिश' (०1५९) शब्दोऽपि स्पश्स्य "विङकृतिरेव, कौरिल्तेनोत्लिखितं 
यदिन्द्रस्य सहक्शो गुप्तच रा अभवन्‌ तेन स सहस्राक्ष" उच्यते । 

(अथं° १।११।२६), श्रौतसूर्रेषु चराणां 

. निषादपञ्चमान्‌ वर्णान्‌ मन्यते शाकटायनः" (नि ° ७।६६) 

आ० श्रौ° (५।४।१४।६) 

. आ० श्रौ (५।३।२०) 

का० श्रौ० (१३।३।६) 


प्ण => (र भ । 
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'अयजथा' इति, “ग्रपच' इति ।“ महान्रते तु दासकूमायः संवत्सरगाथां 
गायन्ति स्म--इदं मधु" इत्यदि । | 
नावितः--दीक्षामयेषु यज्ञेषु नापितस्य महत्यावेश्यकता भ्रासीत्‌ ॥ 

ग्रापस्तम्बस्तु नापितं केशवप' इत्याख्यायते ।५ 

 श्रायोगवः--घरममशास्त्रादिषृत्लिखितं "वेश्यायां शूद्रेण जात भ्रायो- 
गव उच्यते" सेव सूत्रकाराम्यां प्र्चलुः उक्तः, अयं पुरु्चलु, ्रश्वमेधे 
संध्रकमुसलेन श्वानं हन्ति ।४ 

` ब्रात्याः-उ० कण त्रात्यस्तोमाख्याक्चत्वार एकाहा वास्ये 
करणीयाः । तदुक्तं पतञ्जलिना महाभाष्ये--"नानाजातीया अ्रनियत- 
वृत्तय उत्सेधजीविनः संघा व्राताः । तेषां कमं त्रातम्‌ । व्रातेन कमणा 
जीव्ति स त्रातीनः। ब्रातीना एव त्रात्याः। एषां ब्रात्यानामनेक 
उत्सेधजीविनो गणा श्रासन्‌ । ते व्रात्या ब्रात्यस्तोमेरिष्ट्वा पुनः म्रर्या 
श्रपि भवन्ति स्म। तेषां वेशिष्ट्यानि श्रौतसू्रेषु वणितानि-ते येजे 
तिम्नगामिनं फलकास्तीर्णं रथं युजन्ति स्म, भ्रस्त्रं तेषां ज्योहोडः 
तिर्थङ्न द्ोष्णीषा लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति स्म, तेषां सर्वाणि 
वासांसि लोहितानि 7 अपरेषां च कृष्ण्ंकद्र्‌ वासोऽपि भवति स्म + 
ते राजतान्‌ निष्कान्‌ विनिमये प्रयुञ्जन्ति स्म, तेषां ग्रामणीः त्रात- 
पतिरुच्यते ।* ते त्रात्या ब्रात्यस्तोमेनेष्ट्वा त्रातभावाद्‌ विरम्य आर्या 
व्यवहार्यारच . भवन्ति स्म 10 एवं चाह पाणिनिराचायः “श्रब्राह्मणा 
ब्राह्मणाः कृताः अक्षत्रियाः क्षत्रियकृताः ॥'"" मध्यकाले चाग्निकूलोद्धवा- 


. आ० श्रौ° (२१।१७।१६) 

 का० श्रौ° (१२।३।२१), ० श्रौ° (२१।१६।१६) 
. का० श्रौ० (७।२।८) 

- आ० श्रौ° (१८।१५।६) 

„ का० श्रौ° (२०।१।३८) आ० श्रौ० (२०।३।१२) 
. महाभाष्ये (५।२।२१) 

- शलोहितवाससो लोहितप्णीषाः प्रचरन््युत्विजः' (का० श्रौ° २२।३।१५) 
. का० ध्रौ° {२२।४।१२) | 

. का० श्रौऽ (२२१४७) 

यस्या एनदृहति तस्मिन्नेव॑मृजानां यन्ति (ताण्डयन्रा०) 
, अष्टा० (४।१।३०) | 


मै 
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कात्यायनापस्तम्बश्ौतसूत्रयोस्सास्कृतिकमध्ययनम्‌ | १ 
नामेवंविधिरुत्पत्तिरभवत्‌ । त एव वाहीका म्लेच्छाश्चापि उच्यन्ते । ते 
रुद्धा भूत्वा श्रार्या भवन्ति च। 

चातुराश्नम्यम्‌- कल्पसूत्ाणां धर्मसुवाख्ये भागे चतुर्ण वणानां 
चतुणमिश्चमाणां च धर्माः प्रकीतिताः । चत्वार ग्राश्रमास्त्वति- 
प्रसिद्धाः-त्रह्मचयं गृहस्थवानप्रस्थसंन्यासाख्याः । प्रौतसूरेषु महान्रता^ 
ष्येऽहनि ब्रह्मचारी पृकष्चल्या सह नृत्यति, इदं विचित्रे वणन ब्राह्मण्‌ 
सर्वषु च श्रौतसूत्रेषु चोपलम्यते। सोमक्रतौ च ब्रह्माचारी उन्नेतार 
दीक्षयति ॥ | | 

पत्नी (स्त्री) श्रौतसूत्रेषु गृहपतिर्मेधपतियंज्ञपतिर्वा उच्यते । 
दारान्‌ संगृह्य {स्नातकः श्रोत्रियो गृहपतिभेवति । यज्ञसंयोगादेव पज- 
मानस्त्री पत्नीसंज्ञां लभते ।* पत्नी च यज्ञस्वामिन्युच्यते, सातु प्रज्ञ 
फलस्याधभागं च भुङ्कते । श्रौतयागेषु यजमानस्य बह्वीनां भार्याणा- 
मावहयकता भवति स्म । राजन्यस्य चतस्रो भार्या विहिताः --“चतसर 
नाया उपक्लृप्ता भवन्ति-महिषी, वावाता, परिवृक्ता, पालागली 
(श० त्रा १३।४५। १८), तथा चोक्तेमेतरेयत्राह्यणे-“एकस्य ब्व्य 
नाया भवन्ति" (३।२।१२), तदानीं शुद्रजातीया कृष्णवर्णा भार्या 
रमोच्यते स्म । श्रौतग्रन्थेषु दासीनां दानमपि घ्रूयते । यज्ञे स्त्यधिकार- 
पम्बन्धिनी मीमांसा चतुथंऽध्याये हि द्रष्टव्या । 


मापस्तम्बकल्पे महिष्यां जातः पुत्र माहिषेयः', ज्येष्ठायां जन्त: 
[व्रः न्येष्ठिनेयः', कनिष्ठायां जातः पुत्रः कानिष्ठिनेय्चोच्यन्ते ।4 


वानप्रस्थसन्यासाश्रमवासिनां श्रौतयज्ञेस्सह स्वल्पोऽपि सम्बन्धो 

7ास्ति, तस्मात्तयोराश्रमयोरुल्लेखो अ्रप्रासद्कधिक एव । 

1. पत्युर्नो यज्ञसंयोगे (अष्टा० ४।१।३३) | 

2. नागिन चित्वा रामामुपेयात्‌” (तै° सं० ५,३।८।६), “न रामामुपेयात्‌” 
नास्य राम उच्छिष्ट पिबेत्‌ (का० श्री १८।६।२६, श्रा० श्रौ 
१७।२४।२), "रामा रमणायोपेयते न घम, कष्णजातीया ` (निरु० 
१२।२।२) । | 

3. 'दासीसहस्नाणि ददामि ते' (° ब्रा ८।४।८) 

आ°० श्रौ° (१०।२०।७, २२।१३।२१, २।९।४) 


इ 


३२द. | वैदिकी यज्ञवि्या 


श्रानुजावरः--"योऽत्पतेजस्वी सनु जातीनामनुगन्ता अआानुजावर 
उच्यते, यथा चोक्तं तेत्तिरीयत्राह्मणे--प्रजापत्तिरिन््रमसृजत श्रानुजावरं 
देवानाम्‌ 1" श्रौतसूत्रेषु आनुजावःरस्या्थंम्‌ अनेके क्रतवो निर्दिष्टाः । 
श्रा० कल्पे ्नानुजा वरस्य भ्रातृव्यस्य च भूयसी चर्चा दश्यते । तस्यतुन 
एतवान्‌ विस्तारः कात्यायनकल्पे । 


श्रात्रष्यः-एवं तत्रैव आ० क° हि भ्रातृव्यस्य भूयसी चर्व, 
भ्रातृव्यविनारा्थं तेत्तिरीयसम्प्रदाये बहवो यज्ञा निदिष्टाः। स्येनादय 
एकाहाश्च ्रातृव्यशमनाथंमिज्यन्ते स्म)» रत्र भ्रातृव्यः शनतुरुच्यते। 
ज्येष्ठपुच्रः--श्रौतसूत्रेषु पिता ज्येष्ठपुत्रस्य दायभागं तस्मै दत्वा 
सवेमेधादिषु सवेस्वदानं करोति ।“ 


ग्रातिथ्ये गोघातः- गृहपतिः बहुकालादनन्तरमागतान्‌ षड्विध 
पुरुषान्‌ अधघ्यण अचंति। तेच श्राचायेः, ऋत्विक्‌, स्नातकः, राजा 
वरः, प्रियोऽतिधिद्व । तदानीमतिधथिसत्काराय गोघातस्तु विशेषेण 
प्रचलित श्रासीत्‌, तेन हि अतिथिः, गगोष्न' इति संज्ञां लेभे । भ्रा० क० 
अग्न्याधेये गोघातो विहितः ।° भवभूतिना चातिधिपजने गोधातसम्ब- 
स्धिकत्पसूत्रका राणां मतमृत्तररामचरितनाटके कथितम्‌ । तत्र वरि- 
ष्ठाथं गोवत्साया हननमभूत्‌। तथा च रांखायनगृह्यसूत्रे- 

मधुपक च सोमे च पित्रदवतकेमणि। 

ग्रत्रैव परावो हिस्या नान्यत्र चेत्यत्रत्रीन्मनुः 11"? 


गृहस्थाथं यज्ञा श्रनिवार्याः-्रापस्तम्बमते यज्ञास्त्वनिवार्यषः कार्या 
गृहस्थस्य--च विद्यानां तु वेदा प्रमाणमिति निष्ठा, तत्र यानि श्रूयन्ते 
व्रीहियवपरवाज्यपयः-कपालपत्नीसम्बन्धान्युच्चेर्नीचिः कायं सिति, तेवि- 
रुद्ध श्राचारो प्रमाणमिति मन्यन्ते (आ० ध० २।६।१३।६) 


1. ते० ब्रा° (२।२।१०।६१) 
2. आ० श्रौ° (२।१६।२) 
3. आ० श्रौ° आरातुव्ययज्ञः (१३।९।४), इत्यादयो वणिताः । 
4. काण श्रौ० (२२।१।१०) 
5. आ० श्रौ० (५।६। १६।४) 
6. उ० रा० (४।१) ~ 
7. शां० गरृ° (२।१६।१) 





कात्यायनापस्तम्बश्रौतसूत्रयोस्सास्कतिकमध्ययनम्‌ | ३२६ 


भक्यारि--श्रौतसूत्राणां काले आर्याणां प्रियं भोजनमोदनम्‌, 
क्षीरम्‌, व्रीहियवाः, उदमन्थः', भ्राज्यमन्थः, यवसक्तुः, ्रपुपाः, पुरो- 
डाशः, चरुः, यवागूः इत्यादीनां हवींषि भवन्ति च । जलेन संयुक्त- 
सक्तुरुदमन्थः कथ्यते, क्षीरेण सिक्तो धानासक्तुः, एवं मधुसक्तुः, 
मधुमन्थ उच्यते, राज्येन संयुक्त आनज्यमन्थो भवति, तथा च अज्य- 
मन्थो ब्राह्मणस्य, पयोमन्थो राजन्यस्य, दधिमन्थो वेद्यस्य, यवागुरपि 
ब्राह्मणस्य पेयं भोजनम्‌, सूत्रयुगे यवामगूर्मारतीयानां प्रियमडनम्‌, यथा 
पाणिनियुगे दाल्वेषु शाल्विका यवागू प्रसिद्धा । दध्ना मिश्वं दुग्धं 
सान्नायो भवति, तदपि प्रसिद्धं हविः । अतोऽन्यः करीरसक्तुः, खजर 
सक्तुदच ब्रात्यानां भोजनमासीत्‌ । मन्त्रेष्वपि सक्तवो श्रपुपार्च श्रार्याणां 
प्रियाणि मोजनानि-- यथा चोक्तं-- 

"यत्तेऽद्य कृणवद्‌ भद्रशोचे । अपूपं देव धृतवन्तमग्ने ।2 सपि राज्यं 
धृतं चोच्यते, नवनीतं हैयङ्घवीनमुच्यते। तदपि बाहुल्येन प्रयुज्यते । 
एकाहादिषु यज्ञेषु सक्षी रह्तयो दधिहतयो रथै रा्ियन्ते स्म 18 

तथा च ब्राह्मणानां वलकसो भक्ष्यः सोमो निर्णीतः, क्षत्रियाणां 
न्यग्रोधः, वेद्यानां दध्येवेकं बलकरं भक्ष्यं निर्णीतम्‌, शूद्राणां त्वाप एव 
भक्षिता बलकरा भवन्तीति रेतरेयश्र तिः ।५ तथेव कात्यायनापस्तम्ब- 
योमतम्‌ । नीवाराः गवेघुकाः, इ्यासाकाः करम्भारच धानाश्चान्या 
वेदविहिता भक्ष्याः ।९ 


भांसभक्षणम्‌-प्रसुरेषु मांसभक्षणं सदव विदितमेव । कालान्तरेण 
प्रायषु ब्राह्मणाः क्षत्रियाङ्च वषभादीनां यज्ञशेषं मांसं भक्षयन्ति स्म। 





नगता ० ००५०००५५ ००० 





1. अभिमृरयार्धाः पिष्टूवां निवान्यादुग्धं सक्रृन्मथित एकशलाकया मन्थः । 
(का० श्रौ° ५।८।१२) 
2. ऋग्वेदे (१०।४५।९), तथा च --'कतरत्र आहराणि दधि मन्था परि- 
श्रूतम्‌, जाया प्रति विपृच्छत्ति राष्ट्र राज्ञः परीक्षितः । 
(अथर्व० २०।१२७।६) 
- ^सक्षोरहतयो रथा भवन्ति" (ताण्डयत्रा° १६।१२।१३) 
. एे°ब्रा० (७।५।३-६) [त | 
, काण श्रौ० (१०।६।३०), आ० श्रौ० (१२।२५।५) 
'ुषण्वते ते चकृमा करम्भं हरिवते हय॑ङ्वाय घाना: । प्रपुपमद्धि सगणो 
मरदिभः सोमं पिब वृत्रहा सुर विद्वान ।* (ऋ० ३।५२।७) 


© ८ > = 
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ग्रतिथिसत्काराय गोघातशष्चापि विहितः कृतः । तथ्यमिदं पूवमेव 
प्रतिपादितम्‌ ॥ तत्राप्यजमांसस्यासीद्‌ बहुप्रचलनमिति प्रतीयते 

एतेषां पञ्ुनां प्रयुक्ततमो यदजः ।' ब्हदारण्यकोपनिषदि च (६।४।१८) 
पूतर्थने ग्रौक्षणम्‌ श्राषेभं वा मांसं विहितम्‌ । शाकलानां षटुत्रिश- 
त्संवत्सरात्मके सत्रे तरसमयाः पुरोडाशा भवन्ति, तरसोऽ्र .मास- 
मुच्यते । तत्र सत्रे गृहपतिः संस्थिते सत्रेऽहनि मृगयार्थं वनं गच्छति 
मृगाश्च हन्ति । एतिह्य त्वगस्त्यादिभिस्तदनुष्ठितम्‌ 2 


सुरापानम्‌-सौत्रामण्यादिषु यागेषु सुरापानं विहितमेव, केनचित्‌ 
कात्यायनेन आ्राजसंज्ञके इलोकेऽस्य सुरापानस्य उपहासः कृतः- 
 भ्यदुम्बरवर्णानां घटीनां मण्डलं महत्‌| ध 
पीतं न गमयेस्स्वगं कि तत्क्रतुगतं नयेत्‌ ॥ 


 द्यतम्‌-श्रनेकेषु यज्ञेषु (राजसूयादिषु) उ० क० अक्षदूतक्रीडा 
विहिता ।५ वेदमन्तरेषु त्विदं चूतं निषिदढधमिव प्रतीयते ! तत्र तु हिसा- 
चौयंव्यभिचारमदचपानदतादयो वजिताः कृताः । च॒तसुक्ते ऋषि राह-- 
"जायां तप्यते कितवस्य हीना भ्राता पृत्र्च चरतः क्वस्वित्‌ । ऋणावा 
विभ्यद्धनमिच्छमानोऽन्येषामस्तमूपनक्तमेति ।' यन्मन्त्रेषु निषिद्धं तद्‌- 
ब्राह्मणेषु श्रौतसूतेषु च विहितमभवत्‌। 


इदानीं द्वाभ्यामक्षाभ्यां चूतं भवति, किन्तु सूत्रकाले पञ्चाक्षि- 
कस्य दतस्य प्रचलनमासीत्‌, तेषामक्षाणां नामानि--कृतत्रेताद्रापर- 
कल्पाः ।' तत्र दयूतकर्तारः सभावीदतसम्यः, श्रादिनवदर्शो दतप्रेक्षकः, 
 बहिःसद्‌, बहिःपरश्नकः, सभास्थाणस्तु च॒तान्तेऽपि चिरं च॒तसभा्यां 


 . 1. तद्यथैवादौ मनुष्यराज आगत अन्यस्मिन वहंति उक्षाणं वा वेहतं वा 
 क्षदन्त एवभेवास्मा एनप्‌ क्षदन्ते यदग्न मन्थस्ति ।' (एे० ब्रा० १।३।४) 

. आ० श्रौ° (२३।११।१३) 

. महाभाष्ये (नवाह्हिके, प° €) | 

. आ० श्रौ° (५।६। १६।४), का० श्रौ ° (१५।७। १७) 

सप्त मर्यादाः कवथस्ततक्षुस्तासामेकामिदमहूरो गात्‌ । मायोहुं स्कम्भ 
उपमस्य नीडे पथां विसगं धरुणेषु तस्थौ (ऋ ० १०।५।६) 

:; ऋ० (१०।३४।१५) 

0 शु० य9 (३०। १८) त° ज्ा० (३।४। १) 
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कात्यायनापस्तम्बक्नौतसूत्रयोस्सास्कृतिकमध्ययनम्‌ ३३१; 


तिष्ठति । पञ्चाक्षिकच्यूतस्य व्याख्यानं काशिकायां द्रष्टव्यम्‌--“पचञ्चि- 
कानामाक्षद॒तं पञ्चभिरक्षेः शलाकाभिर्वा भवति । तत्र यदा सवं उत्ताना 
पतन्ति, अवाञ्चो वा पातयिता जयति। तस्येवास्य विघातोऽन्यथा 
पाते सति जायते | श्रक्षेणेदं न तथा वृतं यथा पुर्वं जये, श्रक्षपरि, 
रलाकापरि, एकपरि, द्विपरि, त्रिपरि, परमेण चतुष्परि च । षञ्च- 
स्वेकरूपायु जय एव भविष्यति ।'" श्रा० क० च कृतसंज्ञकनाक्षेण यज~ ` 
मानो जयतति ।: एषामक्षाणां नामभिः चतुर्णा युगानां संज्ञाः प्रथिता 
 श्रभवन्‌ ।' चुतं राज्ञां प्रियतम व्यसनमासीत्‌, एतच्च तथ्य महाभारतः. 
दपि ज्ञायते । श्रौतसूत्रेषु तु राजसूये दूतमनिवार्यं कत्यमभवतु ।* तत्र 
श्रौतसूत्रेषु दिव्याक्षहूदयन्ञस्य अयोष्यापतेः नलसखस्य ऋतुपणस्य गाथा 

च गीयते- 


धयम भङ्ग्याश्रयो गाय यो राजानपरोध्यः यमं गाय भङ्ग्या- 
श्रवो यो राजानपरोध्यः ।' (ग्रा° श्रौ° १६।६।४) तथा चोक्तं बौधाय- 
` नेन--^तेन हैतेन ऋतुपर्णो भाङ्गीरवन ईजे रफलानां राजा" (ग्रार श्रौर 
१८।१३), गाथयाऽनया च प्रतीयते यतु ऋतुपणेन हि ्रयोध्यनिगर्यीः 
नामकरणं क्तम्‌ ।® प्रतीयते, ऋतुपण दीनां काले हि यज्ञे भ्रक्षदयूतस्य 
विधानं समावेरितम्‌ । 


वस्त्रारशि--उभमयोरश्रौतसुत्रयोः वासः, दरा, वसनम्‌ वस्तं चतानि 
पटृटाभिषेयानि पदान्युपलम्यन्ते तत्र॒ वसनानि प्रसिद्धानि- नीविः 
ऊणेदशा, सोमवासः, चण्डातकम्‌, तार्प्याः, पाण्डकम्बलः, उष्णीषः, 
लौहितोष्णीषः, कृष्णोष्णीषः, कदवासस्च । तत्र नीविः कटिबन्धनस्य 


1. काश्चि° (२।१,१०) 
2. “कृतं यजमानो विजिनात्ि' (आ० श्रौ ५।६।२०।६), पाणिनाना- 
प्युक्तम्‌-- कृतं गृह्लयातति कृतयति, कलि ग्रह्णाति कलयति 
(अ० ३।१।२१) 
3. कलिः शयानो भवति संज्जिहानस्तु द्वापरः उतिष्ठंस्त्रेता भवति कृतं 
सम्पद्यते चरन्‌" एे° ब्रा० ३३।१६) | 
4. का० श्रौ° (१५।१७।१५-१६), आ० श्रौ (१८।१६।५) 
5. अयोध्यां नगरीं गत्वा माङ्खास्वरिरूपस्थितः' (वनपवंणि ६८।२) 
(अनपरोध्या एव अयोध्या मवति) । 
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वस्त्रमासीत्‌ तच्च श्राप्रपदीनं पटं भवति, उपवबन्धनमुपनीविरुच्यते ।\ 
पिण्डपितृुयज्ञादिषु यजमानस्य नीविविसख सनमुक्तम्‌ ° मेषरोमनिमितं 
वस्त्रमूर्णादशा भवति, तस्या च यज्ञे बहुप्रयोगः। दीक्षितानाम्‌ आस- | 
नार्थं कृष्णमृगाणां चर्माणि (कृष्णाजिनानि) बाहुल्येन प्रयुज्यन्ते स्म । 
श्रन्यत्रापि श्राषेभस्य चमंणः कृष्णाजिनस्य वा प्रयोगो विहितः, यथा 
बरह्मीदनादिकषु वाजपेययागे नेष्ट्संज्ञक ऋत्विक्पत्नीमानीय कौशं वासः 
चण्डातक दह्रं वा परिधापयति ।3 दहरं तु कौपीनम्‌, कौशं कुशमयम्‌, 
कौरोयं च चीनांशुकमुच्यते । जघनमात्रप्रच्छादना्थं चालनकं वस्व 
चण्डातकमुच्यते, यजमानो श्रहतवस्तरं वा यज्ञेषु धारयति, उपरि सवे- 
तश्चाच्छायते यद्वासस्तदधीवासः, यज्ञकञ्च्‌कः, उष्णीषस्तु शिरोवे- 
हटनम्‌ । ब्राद्यानां यथादेशं लोहितोष्णीषाः कृष्णोष्णीषा वा ऋत्विजो 
भवन्ति स्म। 


राजसूयं यक्ष्यमाणो ताप्येस्योपरि पाण्डकम्बलं निवस्ते“ यज्ञेषु 
पत्नी केशेषु योक्त्रपाशं बध्नाति, सोमयागेषु सा कुम्बकुरी राभिधं जालं 
किरसि धारयति स्म। 


ग्रलङ्ाराः--कात्यायनसूत्रे (१५।७।७) प्रकाशस्य (दपंणस्य) 
उल्लेखो दश्यते । राजसूयादिषु च यजमानो हिरण्यस्रजं हिरण्यपुण्डरीकं 
च धास्यति, दक्षिणायां च तद्‌हिरण्यखजं दाने ददाति । अश्वमेधे च 
हो्रध्वयं हिरण्यकशिप्वोरासनयोरुपविशतः ॥ श्रौतग्रन्थेषु निषक्रस्य 
रकमस्य च बाहुल्येनोल्लेखः, प्रायेण राजा राज्ञी दासकूमायश्च एतानि 





1. अष्टा० (४।३।४४) 
2. का० श्रौ (४।१।१५) 

3. का० भ्रौ (४।१।१५), आ० श्री° (१५ ३।१६), अर्धोरकं विलासिन्या 
वासदचण्डातकं विदुः' (अमरकोशे २।६।१६)  : 

4. का० श्रौ (१५।५।१२) 

5. आ० श्रौ० (१८।५।७), कीथस्य मते--^ [ला = £क7160६ 0०7९ 
1111106 80216९0 1 &©€ 06 ग तप ०7 16 त्रिपणेवक्षः, ©0- 
1त5प्०्ला 16216108 ग फणति 18 816 हषा = जऋ16 
810६ 18 10611064 10 866ल. = (४८० पतल, ए 308) 

6. का० श्रौ° (१५।६।४) 0 


कौत्यायनापरस्तम्बश्नौतसूत्रयोस्सास्कृतिकमध्ययनपूं | ३३३ 


भूषणानि धारयन्ति । ऋग्वेदे (५।१६।३), श्रथ ववेदे (२०।१३।१५), 
एेतरेयत्राह्मणे (८।२२), रशतपथत्राह्यणे (१३।५१।८) च निष्काणां रात- 
मानादीनां च वणेनं दशयते, तथा चाह आपस्तम्बः--'निष्की स्रग्वी संग्र- 
हीता भवतीति विज्ञायते" केषांचिद्‌ विदुषां सते निष्कः शतपलस्य 
रतकृष्णस्य वा सुवणंमृद्रा श्रासीत्‌ ।2 रातमानं तु निवयेन विनिमयार्य 
सुवणेमृद्रा, शततमानानि दक्षिणायां च दीयन्ते स्म। | 


वाहूनानि-- तदानीं प्रसिद्धानि वाहुनान्यासन्‌- (यज्ञेषु च प्रयुक्त- 
तमानि)--्रनः (शकटम्‌) रथः, ग्रह्वरथः, श्ररवतरीरथः महा रथाश्च । 
भारवादहिनः परवस्व--ग्र्वः, रासभः (गदभः), उष्टरः, श्रनडवान्‌, 
ग्रर्वतरः, अश्वतरी, हस्ती, वृषभरच । यानस्य वह्यं वाहनं वेति संज्ञा ।3 
वृषभो श्रनो वहति तेनास्य श्रनडवानिति' संज्ञा, रथे पृष्ठे युज्यमानो- 
विहितम्‌। महानसोशत्र महारथ उच्यते । उ० क० श्रश्वरथः अद्वतरी- 
रथाङ्च बाहुल्येनोट्लिखिताः कात्यायनेन (२२।२।२३) श्राजानेया श्रवा 
(वार्िकदेशोद्धवाः) चोत्लिखिताः । 


रथाश्च त्िविधाः परिवृताः क्रियन्ते स्म । वस्तवेण, कम्बलेन, 
चमेणा च । कम्बलेन परिवृतो रथ "पाण्डुकम्बली" इति संज्ञा लभते। 
वेयाघ्रं ण, द्वेपेन, ग्रक्षंण व्याघ्रचमेणा परिवृत्ता रथ। श्रपि भवन्ति 
स्म रासभस्य चक्रीवानिति संज्ञा, अथवा रथस्य चक्रीवानिति च 
सज्ञा भ्रासीत्‌ । 

पञ्युपाल्यम्‌--यज्ञेषु पशूनां महत्वम तिरोहितं विपङ्चिताम्‌ । गवा- 
दीनां पनां दुग्धं चमं च यज्ञस्य ्रावर्यके ग्रड्गे भ्रास्ताम्‌, श्रपितु 
वाहना कृष्यर्थं च तेषां महती श्रावश्यकता श्रासीत्‌ । 





1. आ० श्रौ० (२२।१२ ६) 

द° वेदिक इण्डैक्स, (पु० ४५५)-- अश्वस्य ग्रीवासु सौवर्णं निष्कं 
प्रतिमुञ्चन्ति" (आ० श्रौ ° २०।१३।४), रतेन, शतपलेन च निष्केण 
उद्गातारम्‌ । (आ० श्रौ ० २०।१३।८) 

3. का० श्रौ० (१४।२।२१) 

4. श्रष्टिवाहुनं रथं युनक्ति" (आ० श्रौ° १८।१७।१) 

5. आ० श्रौ ° (२२।१२।७) 


¢ 
# 


३३४ वैदिकी यज्लविद्यी 


दोग्ध्री गोधनुरुच्यते सा सकष यज्ञका्येषु विशेषेण श्रग्निहोचरार्थं 
परयुक्ततमा अग्तिहोत्रीति' संज्ञां लभते । तस्या अन्यानि विशेषणानि- 
निवान्या, षष्टौही श्रध्युध्नी, दित्यौही, श्रनूबन्ध्या, कामदुधा, सोम- 
क्रथणी इति कार्यप्रयोजनेन सा बहुसंज्ञाः लेभे । मृतवत्सा निवान्या, 
षड्वर्षा षष्ठौही, द्विवर्षा दित्यौही, बहुदुग्धवती कामदुधा प्रध्यृध्नी 
वा, यज्ञाथंमनुबध्यते (बन्धनमाप्नोति) सा ग्रनूबन्घ्या, सोमक्रयणार्था 
सोमक्रयणी । प्रजजनसमथंस्य बली वदस्य "साण्डः" 'मुष्करः' "वृषभः, 
"ऋषभः इत्याद्याः संज्ञाः प्रथिता अभवन्‌ एवं वत्सः, वत्सतरः, वत्स- 
तरी च उ० कण बाहुह्लेनोत्लिखिताः। 


गोरनन्तरमरवस्यातिमहत्त्वं यज्ञेषु प्रथितमेवः, यज्ञार्थं यृद्धाथं 
भारवाहना्थं च प्रसवो रथादिषु प्रयुज्यते स्म। चतुरद्कखिण्यां सेना- 
यामदवसेना अपि भवति स्म, प्राधान्येन स रथ एव प्रयुज्यते स्म। 
दक्षिणादिषु च स बाहुल्येन प्रदीयते स्म । अश्वमेधे तु तस्य सर्वाधि- 
क्येन आदरः । यागे स देववत्‌ पूज्यते, बलि चाप्नोति स्म। यज्ञेषु 
हस्तिदानमपि क्वचित्‌ श्रूयते । हस्तिना सह हिरण्यस्य दानमपि 
विहितम्‌-- ` | 

"बहून्‌ पुन्‌ हस्तिहिरण्यमरवान्‌' (कठोपनिषदि १।१।२३) 


` श्रत्र हिरण्यमिति उष्ट्रस्य नाम-- 
"ीण्युष्टृनामानि हिरण्यमित्येके भ्रत्रवीत्‌।' (्रथवं० २२।१३२।१३) 


अजस्तु प्रयुक्ततमो यज्ञेषु, स 'छागः', तूपरः", 'लप्सुदी' इत्याद्या 
संज्ञा; प्राप्नोति । अजेस्सह अ्रविश्च (मेषो) यज्ञेषु प्रयुज्यते । तस्या 
उर्णास्तुका उ० क० तिदिष्टा । 


वन्याः पल्वः--उभयोरश्रौतसू्रयोरेते वन्याः पशवाः-सिहः, 
हस्ती, तरञुः-शादंलः, महिषाः, व्याघः, द्विषः, वृकः, एडकः, भये- 
डकः, वाराह च । इवा तुभयविधः पञ्युः--ग्राम्यः, भ्रारण्यश्च 2 भ्ररव- 
मेधे पितृमेधे सुनश्चर्चा श्रूयते । | 





1. तस्मादश्वः पूनामोजस्वितमः" “**“ पशूनामाशिष्ट 


| (रा० ब्रा० १३।२।२।२) 
2. भ्राम्यास्च ये पशव भारण्यादच ये ।' (शु० यम १८४) 


कात्यायनापस्तम्बश्वौतसूत्रयोस्सास्कृतिकमध्ययनम्‌ ३३५ 


यज्ञीया प्ञवः-- यज्ञेषु पञ्च पराव आलम्भनीया बभूवृ--- 
(तवेमे पञ्च पशवो विभक्ता गावो भ्रडवाः पुरुषा श्रजावयः ॥'" 


क्वचित्‌ पञ्च ग्राम्याः पशवः-- 

शये ग्राम्याः पशवो विशवरूपास्तेषां सप्तानां मयि रन्तिरस्तु 
(अथवं० ३।१०।६) श्रह्वतरगदेभौ मिलित्वा सप्त ग्राम्याः पश्वो 
भवन्ति। | | | 


प्रौषधयो वनस्पतयश्च--श्रौतसूत्रेषु सप्त ग्राम्याः सप्तारण्याद्च 
ओषधय उक्ताः, तासां नामानि पूवेभेवाभिहितानि । 


यज्ञीय वक्षाः--उभयोश्श्रौतसूत्रयोरेते यज्ञीया वृक्षाः--उदुम्बरः, 
विकङ्कतः, पीतदारु: (देवदारुः), वेणुः, वंशः, न्यग्रोधः, प्लक्षः, 
ष्मयेः, पलाशः, रमी, ग्रह्वत्थः, विभीतकः, खदिरः, रोहीतकः, 
बिल्वः, वेतसः, सिध्रकः, श्रजकावः, एषां वक्षाणां क्राष्ठानि युपा 
समिधार्थं पात्रार्थ च बाहुल्येन यथाविहितं प्रयुक्ततमानि भवन्ति स्म। 
यज्ञेषु दर्भाः दूर्वाः, इषीकाः, मुञ्जा, शणः, इक्षुश्च आवश्यका 
ग्रभूवन्‌ । दर्भास्तु यज्ञानां परमाश्यका द्रव्याणि येविना न कोऽपि यज्ञ 
सम्पायते । 


कृषिकमं-कृषिस्तु ध्रृतौ स्मृतौष वा यन्न एवाभिहितम्‌ । सव 

यज्ञाः कृषिमेव लम्बन्ते । श्रौतसूत्रेषु कृषिसम्बन्धिन एते पदार्था विशि- 

ष्टाः-सीरः सोता, हलः, वापः, खलः, खलेवाली क्षेत्रम्‌, धान्यमरायुः, 
धान्यराशिः, शस्यम्‌, लवनम्‌, उपबहंणम्‌ च । 


सीरस्तु हलस्यापरनाम, सीता हलस्य फालः (ग्रग्रभागः), कवापो 
वपनम्‌ खलस्तु लोके प्रसिद्धः, खलेवाली मेथी उच्यते, मूलोपवहणं 





1. अथवं० (११।२।६) | 
एकस्मिन्‌ मन्त्रे एेतेषां पञ्च पशूनां वधनिषेषः श्रूयते -- मानो गोषु 
पुरुषेषु मामा गृधो नो प्रजाविषु। अन्यत्रौग्र विवत्तेय । पियारूणां 

प्रजां जहि" (अथवं० ११।२।२१) 

2 अग्नौ प्रस्ताहुतिः सम्यक्‌ आदित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टि- 
 स्ततोन्नं ततः प्रजाः ।' अन्नादुभवन्ति भुतानि पजेन्यादन्नसम्भवः। 
यज्ञादुभवति पर्जन्यो यज्ञः कमंसमुद्‌भवः ।* (गौतायामू ३।१४) 


३३६ | वैदिकी यज्ञविशा 


निरयनम्‌, धान्यमरायुः धान्यपरिमाणविशेषः । क्षेतादीति तु प्रसि- 
दधानि तानि न व्याख्येयानि। 


वाद्यानि कोडा च-तदानीं दुन्दुभिः, अपघाटलिका, भुमिदुन्दुभिः, 
तम्बलवीणा, शततन्तुवाणश्च प्रसिद्धानि वाद्यानि, एषां यज्ञेषु प्रयोगो 
विहितः । राजसूये श्रश्वमेधे च वीणागाथी वीणां वादयति स्म। 
महाव्रते कर्मणि ब्रह्मचाररिपुश्चल्योचर त्यम्‌, वाजपेये आजिधवनं च प्रसिद्ध 
क्रीडे आस्ताम्‌ । 
धातवो मरयहच-श्रौतरसूतरेषु सुवणं रजतसीसलोहादीनां धातुना- 
मूल्लेखो इश्यते । कृष्णायसस्य शस्त्राणि- परशुः क्रः असिः, शूलः 
नाराचः ककरः खनित्रम्‌, अष्टा वाशी च निदिष्यः। ्ररवमेधे राज 
पत्न्यो श्ररवमस्तके विविधान्‌ सणीच्‌ श्रावध्नन्ति स्म। ताश्च तमशवम्‌ 
ग्रायसीभिः, राजतीभिः, हिरण्यमयीमिश्व सूचीभिस्तुदन्ति स्म | 
ग्रन्यानि च प्रस्त्रशस्त्राणि--शासः (काण श्रौ° ६।४।११), वजः (का० 
श्रौऽ १।७।१७), निषङ्गः (का० श्रौ° २०।२।२१), कवचप्‌ (क।० श्रौ° 
२०।२।२१), मुसलम्‌ (का० श्रौ ° २०।२।११), श्रापस्तम्बसूत्रेषु (१८।१०) 
पारः, कृपाणः कवचादीनि चोत्लिखितानि । 


 वाणिन्यम्‌-सोमक्रयणात्‌ पणनस्य विनिमयस्य व्यवहारो ज्ञायते। 
परिक्रयणं तदानीं न श्रेष्ठं कमे मन्यन्ते विपरिचतः। कौत्सो ब्राह्मण 
शूद्रो वा सोमं विक्रीणाति स्म, नान्यो हि करचितु। व।गिज्यस्य न 
विरेषविवरणं श्रौतसूत्रेषूपलम्यते । 


शिक्षा--श्रौतसूत्राणां कले शिक्लाया विकासः प्रचारदच वंदिक- 
चरणेषु परिषत्सु विदद्गोष्टीषु चाभवताम्‌ | श्ररण्ये हि प्रायेण चते 
चरणा भवन्ति स्म। कात्यायनापस्तम्बाभ्यामुल्लिखितं यद्कऋत्विजो 
श्रन्‌ चानाः स्थविराः स्नातकाश्च भवेयुः । गुरोः शिष्या भ्रन्तेवासिन 
उच्यन्ते स्म। गुरुनाम्ना च शिष्याणां विद्यावंशः प्रसिध्यति स्म। 
यथा तित्तिरः शिष्याः तैत्तिरीयाः, वाजसनेयस्य रिष्या वाजसनेयिनः; 
कठस्य शिष्याः कठाः, एवं चरकादीनां शिष्याः ।" प्रधानगुरुणा प्रव- 
तितकचरणो भवति स्म यत्र प्रधानशाखां तच्छिष्या श्रधीयते स्म। 


1. चरकं इति वेराम्पायनस्याश्या, तत्सम्बन्धेन सवं तदन्तेवसिनः चरका 
इत्युच्यन्ते । (का० श्रौ ° ४।३।१०४)} क 


कात्यायनापस्तम्बश्नौतसूत्रयोस्सास्कृतिकमध्ययनम्‌ ३३७ 


विद्रत्सभा च परिषदासीत्‌, यथा शौनकस्य दीघंसत्रे परिषत्‌, तदुल्लि- 
खितं गोभिलेन--यक्षमिव चक्षषः प्रियो वा भूयासमिति सपरिषत्क- 
माचायेमम्येत्य ब्रह्मचारी पठति", तदानीं सवं वाङ्मयं सर्वः विचा- 
रचासु संस्थासु विकासं लेभिरे । 

वाङ्मयम्‌--कात्यायनापस्तम्बयोः श्रौतसुत्रयोड्वत्वारो वेदाः 

तच्छाखाः काठकादीनि ब्राह्मणानि, उपनिषदः वेदाङ्कानि, अथवंशिराः, 

दाशतयी, गाथाः, इतिहासपुराणानि, श्राख्यानानि चोस्लिख्यन्ते । 
उ० क० रौनःरेपभौवमन्यवपारिप्लावाख्यानि आष्यानानि निदिष्टानि । 
राजसुयारवमेधयोर्होता हिरण्यकरिपावृपविशहयाख्यानानि श्रावयति । 
तदनन्तरं सायं प्रातश्च ब्राह्मणवकीणागाथिनौ गाथा गायतः 1“ एतानि 
आख्यानानि गाथाश्च लोकभाषायां च प्रणीतानि विद्यन्ते । एतानि 
प्राख्यानानि इतिहासपुराणानामेव भागा रासन्‌ । ब्राह्मणग्रन्थेष्वपि गाथा 
प्राख्यानानिः च लोकमभाषायां सन्ति) प्रमाणेरमिः पाश्चात्यानां वित- 
थानि मतानि ग्रपास्तानि भवन्तियद्‌इतिहःसपुराणानि ब्राह्यणग्रन्थेभ्यो 
ग्रवक्कालिकानि सन्ति। विवरो विन्टरनीत्सः स्वयं लिलेख-- 
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(णत) 116 81125 0 «67865 562116ा€0 21110118 116 [10856 
2010260 16 लुं€ {1 1918226 25 €| 85 171 71€[76..*4 

श्रौतसूत्रेष्वपि बह्व्यो गाथा यत्र तत्र उदाहूताः। श्रोतसूत्रेषु 
गाथावाडमयेन सह नाराशंसवाङ्मयस्य च विद्यमानताऽपि सिध्यति- 
धेन नराः प्रशस्यन्ते स नाराशंसो मन्तः'5; (निरुक्ते ६।१।६) । 


# । 3 । 
श क # 





„ गो० गर° (३।४।२८) 

. आ० श्रौ° (२०।७।१) 

. यथा एेतरेयब्राह्यणे शौनःशेपोपाख्यानम्‌ । 

, 1०. 1६. 7. 211, ज्ज. 1. 

. तथा च शतपथे --स एवं विद्धान्‌ गाथा नाराशंसीः इत्यहुरहः स्वाध्य(+ 
यमधीते ।' (श० ब्रा० ११।५।६।८} । 


१४ ~ {+ 9 क्ये 


प्रथमं परिशिष्टम्‌ 
कालविन्ञानम्‌ 


 महत्वम्‌- यज्ञेषु कालविज्ञानस्य महतत्वमतिरोहितमस्ति । " चन्द्र 
मसः षोडशकला लोके वेदे च प्रसिद्धाः। भारतीये कालविज्ञाने एते 
कालपरिमाणा प्रसिद्धाः- 


१।४ निमेषः = १ तुट ४०कलाः = १ नाडिका 
तुटौ = लवः २नाड्कि = १ मुहृतंः 
२लवौ = निमेषः १५ मुहुर्तः = १ ग्रहोरावः 
५ निमेषाः = १ काष्ठा १५ श्रहोरात्राः = १ पक्षः 

३० काष्ठाः == कला ५०नाडिका == १ अहोरात्रः 

२ पक्षौ = १ मासः 


वतमाने पाश्चात्ये कालविभागे लधिष्ठ कालांशः सैकेण्ड उच्यते, 
शतपथे तु 'जग्निचयनप्रकरणे कालस्यातिसृक्ष्मतरमंशमूपलम्यते-- 


शतं शतानि पुरुषः. समेनष्टौ राता यन्मतं तद्रदन्ति। अहो 
रात्राभ्यां पुरूषः समेन तावत्कृत्वः प्राशिति चापि चाविति। (श 
ब्रा° १२।३।२।८} । श्रमादन्यत्र पुरुषः श्रहोरा्रयोः १०८०० प्राणान्‌ 


1. उक्तं च वेदाङ्खज्यौःषकर्तरा लगधाचार्यण-- 
` वेदा हि यज्ञाथेमभिग्रवृत्ताः कालानुपर्व्या विहिताश्च यज्ञाः । 
तस्मादिदं कालविज्ञानशास््रं यो ज्यौतिषं वेद स वेद यज्ञान्‌ (दलोक ३) 
2. कलानां सुपरीमाणाव्‌ काल इत्यभिषीयते' (वायुपु०. १००।२२८). ` 
केलापदे अण्प्रत्ययसंयोगेन कालः इति शब्दो निष्पन्नः । 
3. द्रष्टव्यानि - कौटिलीयम्थंशास्तम्‌, वायुपुराणम्‌, विष्णुधमेत्तिरपुराणम्‌, 
सुश्रृतसंहिता च । | | 
काष्ठा निमेषा दश पञ्च॑व तरिंशच्च काष्ठा गणयेत्‌ कलान्तम्‌ । 
 तिशत्कलाइ्चैव भवेन्मृहूतंस्तैस्िशता राच्यहनी समेते ॥ 
| इ ५ (वायुपु ° ,५०।१६९) 


कालविज्ञानम्‌ ३.३९ 
गृह्णाति एतावन्तो निर्वासान्‌ च त्यजति । अ्रग्निचयेन एतावतीरि- 
ष्टकारचीयन्ते। तथा हि--“यावन्तो निमेषास्तावन्तो लोमगर्ताः, 
यावन्तो लोमगर्त॑स्तावन्तो स्वेदायनानि, यावन्ति स्वेदायनानि तावन्त 
एते स्तोका वषेन्ति ॥'* पुरातनैर्भारतीयेः कालविद्धिरहोराव्ाणां 
मुहरतानां नामकरणमपि कृतम्‌-यथा रौद्रः, सावः, मैत्रः, पिण्डयः 
इत्यादयः प्रापस्तम्वश्रौतसूत्रे च (तंत्तिरीयश्राह्यणानुसारेण)- पूवेपक्ष- 
स्याह्लां नामानि सन्ञानं विनज्ञानमित्यादि, मुहूर्तानां नामानि--चितरः 
केतुरित्रादि, रात्रीणां नामानि दर्शा, इष्टा इत्यादि, रात्रिमृहूर्तानां 
नामानि दाता प्रदाता इत्यादि (राण श्रौ° १६।१२१-४ तं° त्रा 
२।१०।१) । | । 


ग्रहा वाराऽ्च--श्रौतसूत्रयोग्रंहाणां काराणां च स्पष्ट उल्लेलो न 
विद्यते! भ्रादित्यस्य (सूर्यस्य) बृहस्पतेः शुक्रस्य च मन्त्रेषु नक्षत्र 
प्रसङ्गेषु यादशं वणंनमूुपलभामहे तत्तेना वगम्यते यत्ते ग्रहरूपेण स्तुता 
ग्रासनु--यथा रुक्रामन्थिनोग्रहग्रहणे मन्त्रः--श्रयं वेनरचोदयत्‌ पदिन- 
गर्भां ज्योतिजंरायू रजसो विमाने ।'2 तथा च--श्रृहुस्पतिः प्रथमं 
जायमानो तिष्यं नक्षत्रमभिसम्बभूव 1 यज्ञेषु वारगणनाय। अ्राव- 
इयकता नासीत्तेन' उभयोः श्रौतसूत्रयोस्तेषामुल्लेखो न दस्यते । 


नक्षत्रारिषि--उभयोः श्रौतसूत्रयोरग्न्याधानप्रकरणे नक्नत्राण्युत्लि- 
चितानि । तत्र का० श्रौ° कृत्तिकारोहिणोमृगकषि रःफल्गुनीहस्तचित्रा- 
नक्षत्राणि स्मृतानि अ° श्रौ° कृत्तिका रोहिणीभृगसीषेपुनवसुफल्गुनी- 
हस्तचित्राविशाखानुराधाश्रवणप्रौष्ठपदाख्यानि नक्षत्राणि प्रकीतितानि 
विद्यन्ते \° तेत्तिरीय संहितायायैतेषां नक्षत्राणां देवताश्चोक्ताः-- 


त सण, 


1. श० त्रा० {१२।३.२।४-५) 
2. ऋम्वेदे (१०।१२।३), आग्लभाषाया च॒ #6€पऽ "वेन! -इति शुक्रस्य 
प्रसिद्धं चाम । 
3. तं जरा (२।८।२) 
4. काण श्रौ° (४,७।२-४) 
5. आ० श्रौ ° (५।३), अथर्ववेदे (१६।७) सर्वाणि सप्तविशतिनंक्षत्राणि 
कथितानि । | 


३ ४० 


नक्रम्‌ 
कृत्तिकाः 
रोहिणी 
मृगशीषेः 
ग्रा 
पुनवंसुः 
तिष्यः 
श्रार्लेषा 
मघा 
विचृत्तिः 
पूर्वाषाढा 
उत्तराषाढा 
श्रवणः 


देवता नक्षन्नम्‌ 
अग्निः पुवफिाल्गुनी 

प्रजापतिः (सोमः) उत्तराफाल्गुनी 
सोमः हस्तः 

रुद्रः चित्रा 
श्रदितिः स्वातिः 
बृहस्पतिः विशाखे 
सपः प्रनुराधा 
पितरः रेवती 
पितरः श्रविष्ठा ` 
आपः रातभिषक्‌ 
विदवेदेवाः प्रौष्ठपदः 
विष्णुः प्रोष्ठपद 


वैदिकी यज्ञविद्या 
देवता 
अयेमा 
भगः 
सपिता 
इन्द्रः 

वायुः 
इन्द्राग्नी 
मित्रः 
इन्द्रः 
वसवः 
इन्द्रः 
्रजकपादः 
ग्रहिवबुध्म्यः 


चान्द्रास्तिथयः--काष्ठाकलामूहुतेपक्षादयः पुवंमभिहिताः । श्रौत- 
यज्ञाथं पौणंमासी अमावास्या (दर्श) च पुण्यतमे तिथी स्तः, तथ्यमिदं 


प्रकारितं लोके वेदे च । कृष्णपक्षस्य अष्टमी रातरिरष्टका इत्युच्यते 
साऽपि पुण्या तिथिः ।" 


मासाः- घृतो द्रादशमासा एवमभिधीयन्ते- 


चत्र: 


वेदाखः 


ज्येष्ठः 


श्रावः 


श्रावणः 


भाद्रपद: 


जम नेको 
कव 


| 


[1 
भी 


मधुः 
माघवः 
सुक्रः 
रुचिः 
नभः 
नभस्य: 


आहवयुज्‌ 
कातिकः 
मागशीषः 
पौषः 
माघः 
फाल्गुनः == 


इषः 

ऊजं: 

सहः 
सट्स्यः 
तपः 
तपस्य: ।> 


 श्रत्यत्रास्यां संहितायां मासानामपरनामधेयानि चोपलम्यन्ते-- 
अरुणोपरजाः, पुण्डरीको विश्वजिदभिजित्‌, आद्रे पिन्वमानोन्नवाच्‌ 


1. कृत्तिकाः षट्‌ सन्ति-- अम्बा, दुला, नितत्ती, च्यत्नी, मैघयन्ती, वणं - 
यन्ती चुम्पृणीका चः (तं० त्रा० ३।१ ४) 

2. तं° त्रा० (१।५।१२), ताण्डयन्रा ° (१०।३।१) 

3. तं० सं° (१।४।१४) 


कालविज्ञानम्‌ ३४१ 


रसवानिरावान्‌, सम्भरो सहस्वान्‌ । त्रयोदश" मासोऽपि स्मयेते-यथा 
त्रयोदशा मासनामान्युपदधाति" (आ० श्रौ° १६।१२।११) । 

ऋतवः- श्रौतग्रन्थेषु पञ्चतेवः, षडतेवः सप्ततेवो वा कथिताः-- 
वसन्तग्रीष्मव्षगिरद्हैमन्तशिशिराः प्रसिद्धाः । चातुमस्यियागेषु यज- 
मानश््वतुभिमासनामभिरेककपालमभि जुहोति, पञ्चसंवत्स रं्च स्वस्ति- 
माशास्ते ।2 


भ्रयने-षण्मासात्मके दवे प्रयने उत्तरायणं दक्षिणायनं च श्रौत- 
ग्रन्थेषु प्रसिद्धे स्तः। 

पञ्चसंवत्सराः-मन्त्रेषु-'शरत्‌' समा, हिमा, "वषम्‌' संव- 
त्सरः महान्‌ "कः' प्रजापतिः इत्यादीनि संवत्सरस्य नामधेयानि 
प्रज्ञायन्ते । वाजसनेधिसंहितायां च पञ्चसंवत्सराः--.संवत्सरोऽसि 
परिवत्सरोऽसि इदावत्सरोऽसीद्रत्स रोऽसि वत्सरोऽसि।* (२६।४५) 
प्रापस्तम्बश्चौतूत्रे चातुमस्यियागेषु चेषां पञ्चवत्सराणां स्वस्ति- 
वाचनं विहितम्‌ । इदमेव पञ्चसंवत्सरात्मक युगम्‌ ज्यौतिष- 
शास्त्रेषु इतिहासपुराणेषु च स्मयं ते ।5 श्रनेन युगेनोपबर हितानि चत्वारि 
कृतादीनि युगानि प्रसिद्धान्यूभवन्निति अनुसन्धित्सूनां जिज्ञासा 
रमनीया । 


1, वेदा य उपजायते (ऋ० १।२५।८) 
2. आ० श्री० (८।१२।१) 
3. आ० भ्रौऽ--शचत्वारि संवत्सरनामान्युपदधाति--प्रजपतिः संवत्सरो 
महान्‌ क इति" (१६।१२।१५) 
4. आ० श्रौ° (०।२६।१८ इत्यादि द्रष्टव्यम्‌ | 
5. "पञ्चसंवत्सरमयं युगाध्यक्षं प्रजापतिम्‌' (ऋज्यौतिषे १ श्लोकः) 
"पञ्चसंवत्सरेरेकं प्रोक्तं लवुथुगं बधेः' (मुनीश्वरः) । 


ह्ितीयं परिशिष्टम्‌ 


प्रोतं दवतविन्ञानम्‌"-कात्यायनापस्तम्बश्रौतसूतरेषु प्राधान्येन एता 
देवता इज्यन्ते--इन्द्रः, वरुणः, सविता, रुद्रः, प्रजापतिः, अग्निः, 
विष्णुः, श्रदितिः, पृथिवी, ्रदिवनौ, ्रायुः, आदित्यः, चन्द्रमा (सोमः) 
पजन्यः, पुषा, बृहस्पतिः, वास्तोष्पतिः, यमः, मित्रः, इन्द्राणी, कुहूः, 
सिनीवाली, ्रनुमतिः सरस्वती च । 


यद्यपि वेदेषु ब्राह्मणेषु च॑तिहयं स्वीकत्तंग्यं तथापि यजनीया देवा 
एेतिहासिकाः परुषा नासन्‌--'तस्मादाहूर्नेतदस्ति यदैवासुरं यदिदम- 
न्वाख्याने त्वदुद्यत इतिहासे त्विति 1“ तथाहि मन्त्रेऽपि ऋषिराह-- 
इन्द्र प्रति- 

न त्वं 'युथत्से कतमच्च नाहनं ते मित्रो मघवन्‌ कल्वनास्ति। 

मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहूर्नद्य शत्रून्ननु पुरा युयुत्से ॥ 

\; | (ऋग्वेदे) 

बृहदारण्योपनिषदि इन्द्रस्वरूपमाह याज्ञवल्क्यो वाजसनेयः- 
'स्तनयित्नुरेवेन्द्रो यज्ञः प्रजापतिरिति ।' यास्क इन्द्रपदस्य--अनेकात्‌ 
वयुत्पत्तीनाह्‌ ।* देवतविज्ञाने प्राधान्येन (तख एव देवता इति नैरुक्ताः । 
ग्रम्निः पृथिवीस्थानः वायुवेन्द्रो वान्तरिक्षस्थानः। तासां महाभाग्या- 
देककस्यापि बहूनि नामधेयानि तथा चाहु षयः-- 

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 

एकः सद्विप्रा बहूधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिरवानमाहुः ॥¢ 


1. वेदितव्यं देवतं हि मन्त्रे मन्त्रे प्रयत्नतः 1. | 
दैवज्ञो हि मन्त्राणां तद्थ॑मवगच्छति ॥ (बृ० १।२) ` ॑ 

2. श० ब्रा० (११।१।६।६) 

3. ब० उण (६।३।६) 

4. नि° (१०।१।४) 

5. नि° (७।५) 

6. ऋर्वेदे ,( 





१।१६४।४६) 


ग्रग्निः-श्रौतसूत्रेषु (वेदानुसारेण) अ्रग्निरेव प्रधानो यज्ञस्य 
देवः ।" अगिनिहोते, भ्रगन्याधाने, दरोपणेमासयोः कि च सवषु यज्ञेषु 
सर्वाहुतयो श्रौ `हयन्ते । श्रौतसूत्रषु प्रायेण अ्रग्नये अष्टाकपालं पुरो- 
डाशं यजमाना निकेपन्ति। यथा आ० श्रौ° (६।३)-श्रग्नये व्रतपतये, 
क्षामवते, विविधये, विपृचे, वीतये शुचये चष्टाकपालं पुरोडाशं निव- 
पन्ति, का० श्रौ° (२५४) चेवं विधानम्‌ । श्रग्न्युपस्थानम्‌ च श्रौत- 
सूत्रेषु यज्ञस्य प्रधानं कृत्यं भवति, यस्मिन्‌ कृत्ये यजमाना विविधमन्त्र- 
रग्नि स्तुकन्ति। 


विष्णः-ब्राह्यणेषक्तम्‌-"यज्ञो वे विष्ण्‌ः', "विष्णवं सर्वाः देवता 
गरमिव देवानामवमो विष्णुः परमः (० ब्रा०)} याज्ञिका यज्ञस्यान्ति- 
मेषु कर्म॑सु विष्णुक्रमादिषु वैष्णवान्‌ मन्तान्‌ जपन्ति। यथा कार श्रौ° 
( ), आ ° श्रौ° ४1१४६, २०।२०।११), प्रायरिचत्तेषु च वहुधा 
वेष्णवीमूचं जपन्ते । 

इन्द्रः--इन्द्राय महेन्द्राय वा सान्नायं हवि्जञेषु बहुधा निरुप्यते । 
इन्द्राय च प्रायेण एकादशकपालं पुरोडाशं निवेपन्ति। 

व ररणः--वरुणाय यावश्चरुनिरुप्यते । करण प्रधानेषु वरुणः प्रधानो 
देवता । राजमूयोऽपि वरुणस्य यज्ञ उच्यते पाञ्चमोचनाय च वरूण- 
मन्त्रा जप्यन्ते । 

 श्रदितिः-श्रौतसूत्रेषु अदितये चरुनिरुप्यते, एवं चादित्याय 
चरुविधीयते । 

रद्र---रद्राय गावेधुकचरुविहितः! ्रिचयने शतशरुद्रीयहोमस्य 
रुद्रो देवता प्रधानः । पश्युपतिरेव सद्र.उच्यते। 

मरुतः-- रुद्रस्य पुत्रा इन्द्रस्य च प्रजा मरुत उच्यन्ते गणयन्नेषु 
क्रीडिन्यादिषु इष्टिषु च मरुदृभ्यः सप्तकपालं पुरोडाशं निवपन्ति 

सविता-सवित्रे चाष्टाकपालं द्वादशकपालं वा पुरोडाशं निरुप्यते, 
साविच्रचयने सयं: (सविता) इज्यते । 


1. ऋग्वेदस्य प्रथमे हि मन्त्रे अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥' (ऋ ° १।१।१) । 


३४४ । वैदिकी यज्ञविशा 


बहस्पतिः--वाजपेये बृहस्पतिः प्रधानो देवता । सेव ब्रह्मणस्पति- 
रुच्यते । 

वास्तोष्पतिः- गृह प्रवेशे च वास्तोष्पतिरिज्यते । श्रा० क° तस्यो- 
ल्लेखो दष्टः, का० क० तन्नोल्लिख्यते कुत्रापि । 


एवं विविधासु इष्टिषु यज्ञेषु च पृथक्‌ पृथग्देवताः प्रधान्येना- 
प्रधान्येन वा इज्यन्ते, एतत्तु तत्तत्प्रकरणेष्वेव द्रष्टव्यम्‌ । 


क्वचित्‌ क्वचिद्‌ भ्रहिवनौ, सरस्वती, ्यावापृथिवी, हिरण्यगभंः, 
पुरूषः, नारायणः इत्येवमादयो देवा अपि श्रौतसूत्रेषु स्तुयन्ते-इज्यन्ते 
च। तथा च पिण्डपितृयज्ञे यमः पितरश्च प्रधाना देवता भवन्ति, 
अन्येषु च पितुयज्ञेषु यम इज्यते, तत्त॒ तत्तत्प्रकरणेष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । 
सोमयज्ञेषु सोमः प्रधानः देवः । तत्राग्नि: सोमरच प्राधान्येन इज्येते । 
क्वचित्‌ क्वचित्‌ पुषा, प्रजैन्यः इत्यादयो देवाश्चापि इज्यन्ते, एवं 
सरस्वती, कूहुः सिनीवाली चापि राजसुयादौ इष्टा देवा भवन्ति । श्रलं 
बहुना श्रत्र विस्तरेण । 


ततीयं परिशिष्टम्‌ 


मितिविज्ञानम्‌--श्रौतयागेषु भ्रंगुल्यादीनाम्‌ मानानामज्जल्यादीनां 
च परिमाणानां प्रयोगो विहित आसीत्‌ बुह्वसूत्रेषु मानान्येवविधानि 


विहितानि-- 


१४ रणवः == १ तिलः 

३४ तिलाः == ` १ म्रंगूलिः 

१२ श्रगुलयः == १ प्रादेशः, व्यामो वा। 
१३ श्रगुलयः == १ वितस्तिः 

१५ श्रगुलयः -- १ पदम्‌ 

२४ भ्रगुलयः = १ अरत्निः 

३२ श्रगुलयः = १ जानुः 

३६ भ्रगुलयः = १ शम्या 

८६ अ्रगुलयः ह १ युगम्‌ 
१०४ भ्रगुलयः = ` १ अक्षः (रथाङ्खम्‌). 
१२० श्रगुलयः == १ पुरूषः (मानम्‌): 


उभयोः श्रौतसूत्रयोरेतानि मानानि विहितानि । वेद्ादीनां निमिं 
चेषां महती भ्रावर्यकता बभुव । भ्रापस्तम्बश्रौतसूत्रे तु कृष्णस्य रात- 
कृष्णलस्य, रातपलस्य, शतमानस्य, शुल्वस्य (क्रमशः प्रा° श्रौ 
१८।१५।५, २०।१२।८, ५।२१।८, १।४।१०) मानान्यप्यभिहितानि । 
राङ्कु रज्जुवेणं प्रउगादयर्च यज्ञ वेद्यादीनां मानेषु प्रयुज्यन्ते स्म । एव- 
मञ्जलिप्रस्थाढकरूपंशकटादीन्यपि परिमाणोपकरणान्यासयु । तथा च 
शरौतसूत्रेषु परिमण्डलं (वृत्तप्र), प्रउगः (त्रि्नः)। शङ्कुः (कोणः) 
हत्येवसादीनामपि प्रयोग उपलभ्यते । आपस्तम्बश्रौतसूतरे तु कानिचिद्‌ 
विचित्राणि प्रमाणानि द्टयन्ते, यथा--कुत्मिमात्रोऽरत्निः प्रदेशः 
उवेस्थि जान्वस्थि सर्‌ ग्दण्ड इति तियेक्प्रमाणानि। 

1: क@कःः- 
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पनत भ न 


1. का० श्‌० (२ कण्डिका) 
2. आ० श्रौ° (१।३।१३) 


प्रथम युगे 
द्वितीये युगे 
तृतीये युगे 
चतुथं युगे 
पञ्चमे युगे 
षष्ठे युगे 
सप्तमे युगे 
अष्टमे युगे 
नवमे युगे 
 दरमेयुगे ` 


न एकादशो युगे ` 
` द्वादशे युगे 
 त्रयोदस्चे युगे 


। |  चतुदंश्े युगे 


 पञ्चदशेयुगे | | 


।  षोडदो युम 
` सघ्तदशे-युगे 





एकोनविशे युगे 


विशे युगे 
एकविशे युगे 
दाविशे युगे 
तरयोविशे युगे 


चतुथं परिशिष्टम्‌ 
ठ्ास्परस्परा 


वेदव्यासाः- पुराणेषु वेदप्रवचनकत्तु णामृषीणामिदं परम्परोप- 
लभ्यते- 


स्वयम्मभूत्रह्या 
मातरिश्वा 
उदाना 
बृहस्पतिः 
विवस्वान्‌ 
वेवस्वतो यमः 
इन्द्रः (काद्यपः) 
वसिष्ठः 


सारस्वतः (श्रपान्तरतमाः) 
 चव्रिघामा - 

 - शरद्ान्‌ | 
 त्रिविष्टिः 


ग्रन्तरिक्षः 


वषः 
 च्स्यारणः 





नियन्तरः 
ताजश्रवाः 


सोमशुष्मः 


व्यास्तपरम्परा 


३४७ 
चतुविशे युगे तृणविन्दुः 
पञ्चविशे युगे ऋक्षः (वाल्मीकिः) 
षड्विशे युगे र वितः 
सप्तविश्े युगे पराशरः 
प्रष्टाविशे युगे कृष्णद्रेपायनः 
---:@िः.- 





1. वायुपुराणो--अध्यायः (२३) 


चमं परि श्लिष्टम्‌ 
प्रवयाः 


आपस्तम्बेन यज्ञपरिभाषाप्रस्ने (चतुवि शेऽध्याये, ५-१० कण्डिकासु) 
प्रवराः कथिताः प्रवरा हि चाषेया" उच्यन्ते। तत्र यज्ञेषु सजमान 
ऋषीणामेव श्राषेयं वृणीते, न मनुष्याणां न देवानामिति सिद्धान्तः, 
तथा चोक्तमापस्तम्बेन--कषिणा हि देवा पुरुषमनुबरुध्यन्त इति 
विज्ञायते", (आ० श्रौ ° २४।५।४, कस्यचित्‌ ब्राह्मणग्रन्थस्य वकवचनमुद्‌- 
धृतम्‌) । तत्र यागे यदा यजमानः त्रीन्‌ स्वान्‌ प्रवरानरृषीन्‌ नामौल्लेख- 
पूवकं कथयति, एतदेव कथनं प्रवरवरणमुच्यते । ते च प्रवर! मन्तकृत 
ऋषयो भवन्ति, भ्रापस्तम्बमते तत्र यजमानो यथर्षि मन्त्रकृतो वृणीते, 
प्राचार्याणां मतभेदेन चस एकं वृणीते, द्रौ वृणीते, चीन वृणीते न 
चतुरो वृणीते न च पञ्चातिवृणीत, इति । 


मन्त्रकृत एव ऋषयो भवन्ति, तच्चोक्तं तत्तिरीयारण्यक वृहदव- 
तानिरुक्तपुराणादिषु ग्रन्थेषु यत्‌ पञ्चभिः कारणे षीणां मन्त्राः 
्रादुबेभूव्‌--- 
ऋषीणां तप्यतामूग्रं तपः परमदुष्करम्‌ । 
मन्त्राः प्रादुबेभूवृरहि पुवमन्वन्नरेष्विहु ॥ 
असन्तोषाद्‌ भयाद्‌ दुःखात्‌ सुखाच्छोकाच्च पञ्चधा ॥ 
(बरह्याण्डपु° २।६२।६७-६८) 


नाना 
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प्रवराः २३४६ 


प्रायः स्वेषां पृथक्‌ पृथक्‌ श्रौतसूत्राणां प्रवराणां पृथक्‌ पृथक्‌ 
सूचयः उपलभ्यन्ते, एतेषां बौधायनश्रौतसूत्रस्य महाप्रवरकाण्डं सर्वा 
धिक्येन विक्ालतरम, कात्यायनेन तु परिशिष्टे प्रवराध्यायः प्रोक्तः, 
मानवश्रौतसूत्रस्य प्रवराध्यायेन सह्‌ कात्यायनप्रवराध्यायस्य महती 
समानता वत्ते । एवं च वायुपुराणे (५६।५६), ब्रह्माण्डपुराणे 
(२।३२।६२), मत्स्यपुराणे (१४५।५८) प्रवराणां महत्यः सूचय उप- 
लभ्यन्ते । | 


पुराणेषु चते पञ्चधा ऋषय उल्लिखिताः--महषेयः, ऋषयः, 
ऋषीकाः, ऋषिपुत्राः, श्रतषेयश्च । तत्र दशानामाद्यानामृ षीणां विइव- 
सृजां महषेय इति संज्ञा, त एव प्रजापतय उच्यन्ते स्म -- 

भृगरमरीचिर्च ह्यद्धिराः पलहः क्रतु । 

मनुदंश्षो वसिष्ठश्च पुलस्त्यश्च ते दश । 

तत्र ब्रह्माण्डादिषु पुराणेषु मन्त्रकुतामृषीणां द्विनवतिः परि- 
गण्यन्ते- 

भगेकवाणामेकोनविरतिः- (१) भृगुः (२) उशना काव्यः, (३) 
प्रचेता (वरुणः) (४) दध्यङ्‌ आथवणः, (५) प्राप्तवान्‌ (६) ऋचीक 
ग्रौवे (७) जमदग्निः (८) विदः (६) सारस्वतः (ग्रपान्तरतमाः) (१०) 
ग्राष्टिष्षेणः (११) च्यवनः (१२) वीतहव्यः (१३) सुमेधाः (१४) 
पृथुः, (१५) वन्यः, (१६) दिवोदासः (१७) वाघ्रयरवेः, (१८) गृत्स- 
मदः (१६) शौनकईच । | 

शरद्धिरसास्नयस्तिशत्‌-- (१) श्रद्धिराः (२) त्रितः (३) भरद्वाजः 
(४) ऋतवाक्‌ (५) गभः (द) शिनिः (७) संकृतिः (त) गरुवीतिः 


1111 
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दुक्थः (३१) दीषेतमाः (३२) कक्षीवान्‌ । पुराणपाठेषु कस्यचिदेकस्य 
ऋषेनम नोपलभ्यते । क “^ 


षड़्‌ काह्यपाः- (१) करयपः (२) वत्सारः (३) नेध्रुवः (४) 
रेभ्यः (५) अ्रसितः (६) देवलः । | 
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 इन्द्रवाहुः (इध्मवाहः) 
दौ मन्ब्रकृतौ क्षत्रियो--(१) ववस्वतो मनुः (२) पुरूरवा एेलः। 
चयो वेश्याः- (१) भलन्दनः (२) वत्सः (३) संकीलः ।* 
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पवराः २५१९ 


मध्यकाले पुरुषोत्तमपण्डितेन गोत्रप्रवरमजञ्जरी' नामकं पुस्तकं 
प्रणीतम्‌, यस्मिन्‌ सवेषां श्रौतसूत्राणां गोत्रप्रवरसूचनीनां संग्रहः कृतो 
वतते, इदं च दुलंभपुस्तकं ` “जोहनब्रू' नाम्ना पाश्चात्य विदुषा सम्यक्‌ 
सम्पाद्य प्रकाशतां नीतम्‌ । 
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ब्रहाण्डपुराणम्‌ श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, बम्ब 
मत्स्यपुराणम्‌-गुरुमण्डल ग्रन्थमाला, कलकत्ता, १९५४ 
वायुपुराणम्‌ --श्रौराम शर्मा, बरेली, १९६६ | 
विष्णुपुराणम्‌-गीताप्रेस, गोरखपुर । 
महाभारतम्‌- हिन्दी भ्रनुवाद सहित, ४ भागाः, गीताप्रेस, 
गोरखपुर । 
 वाल्मीकीयरामायणम्‌ -गीताप्रेस, गोरखपुर, २०२० 
युगपुरणम्‌-डी° श्रार० मनकड, चारुता प्रका०, बलभविद्या- 
नगर, १९५१ 
 हरिवंशपुराणम्‌ . गीताप्रेस, गोरखपुर, २०२४ 


 - व्याकर रम्रस्थाः, भाषाविज्ञानम्‌- | 
श्रष्टाध्यायी- (सूत्रपाठः वातिक, गणपाठः, धातुपाठः, शिक्षा 
) मेलापुर, मद्रास, १६३७ । | 

अमरकोशलः-प्रभाटीकायुतः चौ° सं० पुस्तकालय वाराणसी, 
१६४६ 

अरविन्द'स वेदिकग्लोसरी-ए० बी° पुराणी अरविन्दाश्रम 

पाण्डचेरी, १९६२ 
ए ग्रामरश्राफ संस्कृत लेग्वेज-कीलहानं चौ० सं° सी° वाराणसी, 


| १६७० 
ऋक्तन्त्रम्‌-डाऽ सूयकान्त, मेहर चन्द लक्ष्मणदास, दिल्ली १९७० 
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काशकृत्स्तधातुब्याकरणम्‌-चन्नवीरकविक्रत कन्नड टीका, युधि- 
ष्ठिर मीमांसक, श्रजमेर, २०२२1 
गणरत्नमहोदधि; जे० एगलिग, मोऽ ब० दिल्ली 
निरक्तशास्त्रम्‌-प० भगवहत्तकरृत श्रनुवादसहितम्‌ रामलाल 
कपुर श्रमृतसर, २०२१ 
निरुक्तसम्मशंः- स्वामी ब्रह्ममुनि परित्राजक, अजमेर, १९६६ 
निरुक्तम्‌--गुरुग्रन्थमाला कलकत्ता, १६५३ 
भाषा का इतिहास-प० भगवतत, इतिहास प्रकाशन मण्डल 
दिल्ली । 
महाभाष्यम्‌-- श्री चारुदेव शास्त्री, मोतीलाल बनारसीदास, 
वाराणसी, २०१६ 
शुक्लयजुःप्रातिशासख्यम्‌--इन्दु रस्तोगी, चौ सं सी, वाराणसी 
१६९६७ 
काशिका--चौखम्बां सं° सी° १६३१ 
वेदिक वाङ्मय मे भाषा चिन्तन--शिवचरण शास्त्री, दिल्ली 
१९७२ 
संस्कत व्याकरण ह्िटने --हिन्दी भ्रनुवाद मुनीश्वर भा, लखनऊ 
| १६९७१ 
वेदिकं व्याकरण--डा० रामगोपाल, ने० पण हा०, दिल्ली 
शिक्षासूत्राणि-सं° युधिष्ठिर मीमांसक, ग्रजमेर। 
सिद्धान्तकौमूदी-सं° गोपाल शास्त्री नेने, चौ° सं० सी० वारा- 
णस, १६५८ 
 इतिहाताः- 
ए हिस्दटी म्राफ संस्कृत लिटरेचर-वेवर, चौ० सं° सी° वाराणसी 
१९५८ 
ए हिष्दी श्राफ एरोंट संस्कृत लिटरेचर-भमैक्समूलर, चौ० सं° 
सी०, वाराणसी, १६६८ 
ए हिष्टी ्राफ संस्कृत लिटरेचर-मैकडानल, मुन्शीराम मनोहर 
लाल, दिल्ली, १६६८ 
भारतवषे का बृहद्‌ इतिहास, द्रौ भागौ-पं° भगवदत्त-इति° 
प्रका० मण्डल, दिल्ली, २०१७-१८ 


३५८ | | ४ वैदिकी यज्ञवचा 


वेदिक वाङ्मय का इतिहास, भाग १, प° भगवहत, ल(हौर 
वेदिक वाङ्मय का इतिहास, भाग २, पं भगवदृत्त--प्रणव 
। प्रकारान, दिल्ली, १६७४ 
संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास-भाग १, प० युधिष्ठिर 
मीमांसक ः- रामलाल कपुर टस्ट, २००७, श्रमृतसर्‌ । 


प्रालोचनाश्रन्थाः- 
ए क्रिटिकल स्टडी श्राफ काल्यायतश्रौतसूत्र डा० के° पी० सिह, 
बनारस हि० यू ०, १६६६ 
प्र्ली श्राह्यनीकल सिस्टम श्राफ गोत्र एण्ड प्रवर जोहन नर, 
केम्न्िज, १९५३ 
ग्रान दी वेदाज--्ररविन्द~श्ररविन्दाश्रम, पाण्डचेरी, १६७१ 
श्रारिजन एण्ड डिवलपमेण्ट श्राफ रिच्‌श्रल श्राफ एन्सेस्टर वरशिप 
इन इण्डिया, कलक्ता, १९६३ 
ग्रारिजनल संस्क्रत टक्सटस--जे० मूद्र, चौ० विद्याभवन 
चधराणसी 
इण्डिया ्राफ वेदिक कल्पसूत्राज्‌--डा० रामगोपाल, नेशनल प° 
४ हाउस, दिल्ली 
 एेतरेयालोचनम्‌-पं° सत्यव्रत सामाश्चरमी, एशियाटिक सो० बंगाल, 
। कलकत्ता, १६०१ 
ऋग्वेद रेपीटीशन म० ब्लमफील्ड, हावंड, १६९१६ ` ` 
गृह्यमन्त्र ग्रौर उनको विनियोग डा० कष्णलाल, ने पणच्हा० 
दिल्ली, १६५० 
जातककालीन भारतीय संस्कृति--पं० मोहनलाल महतो वियोगी 
पटना, १६५८ 
धमशास्त्र का इतिहास--म०म° पाण्डुरंग वामन काणे, म्रनु° 
अज्‌न काद्यप, लखनऊ) 
पाणिनि हिज प्लेस इन संस्कृत लिटरेचर - गोल्डस्ट्कर, चौ० सं, 
सी०, वाराणसी, १९६५ 
वेदों मे भारतीय संस्कृति-ग्राय।दत्त ठाकुर, लखनऊ । 
पाणिनिकालीन भारतवषे--वासुदेवशरण श्रग्रवाल, बनारस, सं* 


९०.६९ 
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पूराणगत वेदिकसामम्री का समीक्नात्मक अ्रध्ययन--रामशंकर 
भट्टाचार्य, हि° सा० सम, प्रयाग । 
भारतीय ज्योतिष बालकृष्ण दीक्षित, लखनऊ, १६९६३ 
मेरा धमं प्रियव्रत वेदावाचस्पति, हरिहर, २०१४ 
यमपित्ृपरिचयः--ग्रियरत्न आयं, दिल्ली दथानन्दाब्द १०६ 
वेदकालीन राज्यव्यवस्था श्यामलाल पाण्डेय, हिन्दी समिति 
लखनऊ, उ ० प्र ०, १६.७१ 
वेदसज्ञा मीमांसा-प्रं युधिष्ठिर मीमांसक, अजमेर, २०२३ 
वेदान्तदशंन का इतिहास--उदयवीर शास्त्री, गाजियात्राद | 
वेदिकसम्पत्ति रघूनन्दन शर्मा, बम्वई २००८ 
वेदिकविज्ञान ओर भारतीयसंस्कृति-म० मण गिरधर रोर्मा, पटना 
वदिकसाहित्य एवं संस्करति--डा० निर्मला भागव, १६५७२ 
वेदिकच्छन्दोमीमांसा-- प° गृधिष्ठिर मीमांसक, रामलालः कपूर 
टस्ट, श्रमृतसर, १६५९ 
वेदिक देवशास्त्र-वैकडानल, ्रनु०-रामक्रुमार राय, चौ° सं० 
सी° वनारस । 
वेदिक इण्डक्स ए० मैकडोनल, कीथ, मोत्तीलील बनारसीदास) 





स 
वाराणसी, १६५८ 
सेक्रेड बुक्स आफ ईस्ट--म्रनु° श्रोल्डनवगे, मोतीलाल . बनारसी 
दास, दिह्ली, १९६६४ 
हरिवंशपुराण का सांस्कृतिक विवेचन-वीणापाशि पाण्डे लखनऊ 
प्रकोरणका ग्रन्थाः-- | | 
 श्रायुवंदका इतिहास, कविराज सूरमचन्द; रिमलां 
ऋग्वेद पर व्याख्यान प° भगवदहत्त, १९२०, लाहौर 
श्रौतकोशः, भाग २, डांडेकर, पूना . 
श्रौतको्षः-जी० सी ° काडीकर, वेदिक सं० मण्डल, पूना 
चरणव्युहः, वाराणसी, १६५९ 
सत्याथप्रकाश, स्वामिदयानन्द, गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली 
१९६३ 
सवेदशंनसंग्रह, उमा्ञंकर ऋषि, चौखम्बा सं० सी०, वनारस 
सुश्रृतसंहिता--चौखम्बा सं° सी०, बनारस, १९६३ । 


डा० कुवरलाल जन कृत इतिहास ग्रन्थ 


(१) पुराणो मे प्राडमहाभारतकालीन इतिहास 
पृष्ठ ६६०; रेक्सीन जिल्द, प्लास्टिककवर मू० ३०० ₹० 
(२) पुराणोमे श्रादिभारत का इतिहास 
पृष्ठ २२६, रक्सीन जिल्द, प्लास्टिककवर, मू० १०० रु° 
(३) पुराणों मे इतिहास | 
(हिन्दी अकादमी दिल्ली द्वारा पुरस्कृत ग्रन्थ) 
 सनजिल्द, पृष्ठ २२६, मूल्य ७ रुपया 
(४) पुराणों मे एेतिहासिक परिवतयुग 
सजिल्वपुस्तक, पृष्ठ १२०, मूल्य ७५ रुपया 
(५) तक्रा &अ्ाॐऽ (णगांट6वे हणा-०€ 
रेक्सीनजिल्द, पृष्ठ ९८, मूल्य ८० रुपया 
(६) पुराणों मे भारतोत्तर्वंत | 
सजिल्द, पृष्ठ १२८, मूल्य ५० रुपया 
(७) चतुदेश मनुग्रो का इतिहास 
` सजिल्द, पृष्ठ ५६, मूल्य ३० रुपया ` 
(त) वेदिकी यज्ञविद्या 
मूलसंस्करत मे--रक्सीन जिल्द, प्लास्टिककवर ४०० रुपया 
संस्कृत हिन्दी मे--रेक्सीन जिल्द, प्लास्टिककनेर ५०० रुपया 
केवल हिन्दी मे -रेक्सीन जिल्द, प्लास्टिककवर १०० रुपया 
(€) वेदपुराणेष्व तिह्यसन्दर्भाः- ११३ रुपया 
(१०) तीर्थकरों का इतिहास--१०० रुपया  _ 


 इतिहासविद्या प्रकान 


 बी-२६ धमं कालोनी, 
नांगलोई, दिल्ली --४१ 


श्र 
भ्रगस्त्यः 
अधमषेणः 
 अग्न्याघेयम्‌ 
अग्न्यागाराः 
अग्न्युपस्थानम्‌ 
अग्निहोत्रम्‌ 
अग्निहोत्रहोमः 
अग्निष्टोमः 
अग्निमन्थनम्‌ 
अग्नोत्‌ 
अग्निहो त्रहुवणी 
अङ्किरा 
अच्छावाकः 
अजमीढः 
अजक्रन्दाः 
अजान 
अजपृष्णिः 
अत्रिः 
अथर्वारिराः 
अथर्वा 
अधर्वाद्किरसः 
अतियज्ञः 
अतिरात्रः 
` अत्यग्निष्टोमः 
भदितिः 
अध्वयु: 
अधिसीमङृष्ण 
अनृवषट्कारः 
अन्तरिक्षः (व्यासः) 
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अन्तर्यामग्रहुः 
अनुघाजा 
अन्वारम्भणीयेष्टिः ` 
अपान्तरतमाः 
अभिषवः 
अभिजित्‌ 
अप्तोर्यामः 
पम्भिणीवाक्‌ 
अमः 
भचंनाना 
अङवमेधः 


अवदान 


भवमृथः 
मह्विनौ 
अष्टकः 


असितः 


श्रा 
आग्नेयीष्टिः 
आग्नीध्रः 


आग्रहायण ग्रहुप्रचारः 


आद्क्िरसः 
गराग्रयणम्‌ 
अधारः 
आड़ीबकम्‌ 
आतिथ्येष्टिः 
आदित्यः 
आदित्यपरभ्परा 
आयादत्तठाकुरः 


२९२ 
१३१ 
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आभूतित्वाष्ट्रः 
आयुः (एकाहाः) 
आयोगवः 

आरटः 
आरुणकेतुकचयनम्‌ 


आरुणिः 
आरुणापराजी 
आलम्बः 
आलेखनः 
आश्रवणम्‌ 

आह्मरथ्यकल्पः ` 

आङवलायनः 

आसुरिः 

आहवनीयम्‌ 
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द्‌ 
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इन्द्रः 
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उखानिर्पाणप्रकारः; 
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